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DE L'CMPLOI DES DISQUES BOTATIFS POUB L'£TUDE DES SEHSATIOIS 

LïïHniEïïSES COLORÉES; 

Par m. a. ROSENSTIEHL. 

(Extrait.) 

Newton s'est servi des disques rotatifs pour faire la synthèse de 
la lumière blanche, à Taide de secteurs colovés par des matières 
colorantes. MM. Plateau, Helmholtz et Doveles ont employés pour 
démontrer la différence qu'il y a entre le mélange des matières 
colorantes et celui des sensations lumineuses qu'elles provoquent. 
M. Maxwell en a tiré parti pour étudier les propriétés physiolo- 
giques de Tœil et pour classer les matières colorantes d'après des 
types choisis arbitrairement. Le présent travail touche à toutes ces 
différentes questions. J'avais à ma disposition les ressources d'une 
grande fabrique d'impressions. Les manipulations ont été faites 
par un employé spécial; les jugements de l'œil, que j'aurai à con- 
signer ici, ne sont pas l'expression d'un sentiment personnel, ils 
sont celui d'hommes dont l'œil a reçu une éducation exceptionnelle 
par les soins journaliers qu'exige la fabrication des toiles peintes. 

Pour simplifier l'exposé de mes expériences, je suppose connus 
les travaux de M. Chevreul sur le contraste simultané des couleurs, 
et je me servirai du langage qu'il a adopté quand il a créé le cercle 
chromatique qui porte son nom. Toutes les couleurs dont il sera 
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6 A. ROSENSTIEHL. 

question ici sont rapportées à ce cercle, avec lequel M. Clievreul a 
bien voulu me permettre de les comparer. 

L'ordre que je suivrai dans cet exposé est à peu près celui dans 
lequel les questions se sont présentées pendant le cours du travail. 
JYaudierai, à Taide des disques rotatifs : i° comment se modifie 
Taspect d'une matière colorante quand on la mélange à du noir 
pour la rabattre, ou à du blanc pour Téclaircir ; 2° je comparerai 
les couleurs ainsi obtenues à celles que Ton obtient avec la même 
matière colorante, quand, au lieu de la mélanger avec des matières 
incolores, on mélange l'impression qu'elle produit sur l'œil avec 
l'impression de la lumière blanche et du noir absolu; 3® j'exa- 
minerai ensuite quelle est la condition que doivent remplir une 
série de couleurs, pour qu'elles paraissent équidistantes à l'œil, 
en prenant pour point de départ le cercle chromatique de M. Che- 
vreul. 

I. — Emploi du disqle rotatif. 

Je me suis servi du disque rotatif de trois manières différentes. 

Première manière : Détermination des couleurs complément 
taires par rapport à la lumière blanche, — Les couleurs sont 
fixées sur de petits disques de papier fort, découpés à l'aide d'un 
emporte-pièce spécial; ces petits disques sont fendus en partie 
selon un rayon, en partie selon une circonférence, ce qui permet 
d'en engager deux l'un dans l'autre et de faire varier rapidement 
l'angle relatif des secteurs, jusqu'au moment où, par la rotation 
rapide du petit disque autour de son centre, la surface paraisse 
d'un gris uniforme, parfaitement incolore. 

On n'arriverait à aucun résultat exact si l'on n'avait sous les 
yeux un type ; celui-ci doit être non-seulement parfaitement inco- 
lore, mais aussi de même hauteur de ton que le gris produit par 
les deux complémentaires. Cette condition est réalisée par la dis- 
position suivante. Dans une caisse en bois, fermée de tous côtés, 
tapissée intérieurement de velours noir, est percé un trou ; devant 
cet orifice circulaire, qui est d'un noir aussi parfait qu'il est pos- 
sible de le réaliser; je place un secteur blanc (papier peint avec 
du sulfate de baryte pur) à angle variable. Celui-ci peut être mis 
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SENSATIONS COLORÉES. 7 

en rotation rapide à Taidc d'un axe qui traverse la caisse et aboutit 
normalement au centre du trou. Il se produit ainsi un gris dont je 
fais varier à volonté le ton en modifiant Tangle du secteur blanc. 
Au centre du cercle, je dispose sur le même axe les petits disques 
fendus dont il a été question plus haut, colorés par les couleurs 
complémentaires. Par tâtonnement, on arrive rapidement à obtenir 
deux gris qui, à la vue, paraissent identiques, quoique obtenus de 
deux manières si différentes. En mesurant l'angle des secteurs, on 
connaît : i* la proportion des deux couleurs qui reproduisent la 
lumière blanche ; 2° la quantité de lumière blanche reproduite. Le 
principal intérc^t de ces chiffres est de permettre de comparer entre 
elles toutes les couleurs qui ont même couleur complémentaire , 
c'est-à-dire celles qui résultent de la modification par la lumière 
blanche, ou par le noir, d'une seule et même couleur spectrale. 
La suite fera ressortir l'utilité de cette comparaison. 

Deuxième manière : Détermination des couleurs qui sont com- 
plémentaires par rapport à une lumière colorée donnée. — 
Quand on met en rotation rapide un disque couvert de secteurs de 
couleurs non complémentaires, il en résulte une troisième couleur, 
plus ou moins éclaircie par du blanc et rabattue par du noir ; cette 
même couleur peut être reproduite directement par un seul secteur 
coloré servant de type, auquel on adjoint des secteurs blancs et 
noirs. C'est ainsi que le violet et l'orangé produisent le rouge ; 
lorangé et le vert produisent du jaune ; le vert et le violet pro- 
duisent du bleu. 

J'ai utilisé ce procédé pour étudier la répartition des couleurs 
primaires des artistes ; le rouge, le jaune et le bleu, dans le pre- 
mier cercle chromatique de M. Chevreul. 

Troisième maiîière : Modification d'une couleur donnée par la 
lumière blanche, le noir absolu, ou par les deux à la fois, — Un 
secteur coloré par l'une des couleurs franches du premier cercle 
chromatique de M. Chevreul est placé sur un disque qui est soit 
blanc, soit noir, soit les deux à la fois. En le mettant en rotation 
rapide, sa surface prend une teinte uniforme, que j'ai fait copier 
par un peintre, pour la conserver. En variant l'angle des secteurs 
colorés, blancs ou noirs, on obtient une infinité d'aspects, qui 
constituent autant de couleurs que j'appelle déris^ées de la couleur 
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8 A. ROSENSTIEHL. 

primitive. Ces dérwées sont définies par les angles des secteurs 
qui les composent. 

Dans cette mesure, il y a trois données, dont deux sont nette- 
ment définies : ce sont le blanc et le noir ; la troisième, la couleur 
franche, ne peut être définie que par rapport à un type arbitraire. 
J*ai choisi les couleurs franches du cercle chromatique de M. Che- 
vreul, tel quMl a été reproduit par la chromolithographie. 

Pour que ce procédé fût universellement applicable, il suffirait 
que des tissus teints selon les couleurs types des Gobelins fussent 
mis dans le commerce. Le langage des ouvrages spéciaux gagnerait 
par là en précision. 

II. — Manière dont se modifie l^aspect dViîe MATiÈaE colorante, 

QUAKD ON LA RABAT PAR DU KOIR OU Qu'oif l'ÉCLAIRCIT PAR DU 
BLAJNC MATÉRIEL. 

J'ai imprimé au rouleau, sur de rétofle blanche, un jaune orangé ; 
la couleur qui a servi à le produire a ensuite été étendue de son 
volume d'un épaississant incolore, et le nouveau mélange imprimé 
à son tour ; en continuant a affaiblir la couleur par Taddition de 
matières incolores, en suivant une progression géométrique, cl en 
imprimant sur étofle, j'ai obtenu une succession de tons de la 
même couleur, ce que M. Chcvrcul appelle une gamme. Ce pro- 
cédé est celui que Ton emploie en impression quand on veut 
éclaircir une couleur. C'est aussi celui que l'on emploie en pein- 
ture à l'aquarelle. C'est le blanc de l'élofle ou du papier qui, appa- 
raissant à travers la matière colorante translucide, en affaiblit la 
couleur. 

J'ai déterminé ensuite la complémentaire de chacun de ces tons; 
j'avais pensé que la complémentaire du ton le plus foncé serait 
aussi celle des autres tons, et qu'il n'y aurait rien de changé que 
le rapport des surfaces; mais il n'en a rien été. Voici la complé- 
mentaire de chaque ton : 

Couleur la plus foncée Premier vert bleu. 

Intensité j Deuxième o 

» 7 Quatrième » 



» I Bleu. 
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L*écart est considérable, et Taltération s^est faîte de manière que 
les tons clairs se comportent comme s^ils étaient plus verdâtres, 
comme si la couleur primitive avait perdu du rouge. 

Ce phénomène est constant : je Tai constaté pour le bleu, pour 
le violet, le violet rouge, l'orangé et le jaune. Il est maximum 
pour le jaun^ et le bleu ; il est nul pour le rouge et le vert, intei^ 
médiaire pour les autres couleurs. Il est indépendant de la com- 
position chimique de la matière colorante ou de Tépaississant 
incolore employé ; qu'une couleur soit obtenue par des matières 
pulvérulentes, comme l'outremer; produite sur un point par vapo- 
risage, comme les bleus aux cyanures de fer; ou par teinture, 
comme l'indigo et les bleus d'aniline ; toujours on constatera cette 
perte de rouge, qui sera d'autant plus grande que la couleur aura 
été plus affaiblie. Le phénomène est encore bien plus marqué si 
Ton emploie des matières blanches ou des matières noires, comme 
le noir de fumée. Ce dernier cas est bien connu, et M. Chevreul, 
qui le cite, l'énonce en disant que le noir matériel agit souvent 
comme du bleu. Je pense que l'effel du noir est un cas particulier 
du phénomène général que je viens de décrire, et qu'on peut 
énoncer ainsi : 

Quand on affaiblit les couleurs d'une matière colorante par des 
matières incolores (blanches, grises ou noires), le mélange est 
notablement plus vert que la matière colorante qui lui donne sa 
couleur. 

III. — Manière dont la couleur se modifie quand on mêle la 

LUMIÈRE COLORÉE Qu'eLLE ÉMET AVEC LA LUMIÈRE BLANCHE, OU 

AVEC LE NOIR ABSOLU {^Mélange des sensations). y 

J'ai construit la gamme du même jaune orangé, en m'imposant 
cette condition que chaque ton eût même complémentaire que la 
couleur la plus foncée. L'aspect d'une pareille gamme, que j'ap- 
pellerai "vraie ou physiologique, est complètement inaccoutumé. 
Les tons clairs paraissent notablement plus rougeâtres que le ton 
le plus foncé. Voici la place occupée dans le cercle chromatique de 
M. Chevreul parles tons de la gamme vraie du cinquième orangé : 

Premier orangé rouge. i" ton. 

Troisième » s*" » 
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Quatrième orangé rouge 3* ton. 

Cinquième » 4* » 

Deuxième orangé 5 ^ » 

Quatrième orangé 8* » 

On peut voir, d'après cela, combien la lumière blanche paraît 
rougir une couleur en s'y mêlant. Briicke a déjà observé l'apparence 
rougeâtre des tons clairs du bleu et du jaune, si on les mêle avec 
de la lumière blanche par le procédé Lambert. Le bleu lui a paru 
lilas, le jaune d'un orangé pâle. Il conclut de ces faits que la lu- 
mière blanche se comporte comme si elle contenait un excès de 
rouge, « En appelant surfaces blanches celles qui réfléchissent 
la lumière du jour sans changements chromatiques, nous devons 
admettre que la lumière diffuse du jour est rougedlrey^ (Brucke, 
Physiologie den Farben, p. 4^; Leipzig, 1876). 

Je fais observer que les tons clairs d'une couleur, qui résultent 
de son mélange avec la lumière blanche, qu'ils aient été obtenus 
par le procédé Lambert, par le prisme biréfringent ou par le disque 
rotatif, ont tous même complémentaire. 

La composition physique de la lumière colorée est donc la même. 
Les tons clairs ne sont donc pas plus rougeâtres, ils le paraissent. 
Nous sommes ici en présence d'un jugement de l'œil, qui n'est 
établi que par comparaison inconsciente avec les tons clairs 
obtenus par le mélange de matières colorantes et de matières inco- 
lores. Ces derniers sont les seuls que l'on ait connus jusqu'à pré- 
sent; mais j'ai démontré que ces tons clairs ont perdu du rouge, 
ils ne sont plus les vrais dérivés de la couleur qui a sen-i de point 
de départ. 

On sait que, quand l'œil se fixe pendant quelques instants sur 
un objet coloré bien éclairé, et qu'il s'en détache brusquement 
pour se reposer sur une surface incolore, il en voit l'image colorée 
en une couleur fort différente de celle de Tobjet. On a appelé cette 
couleur complémentaire physiologique, pour la distinguer de la 
complémentaire que fournissent les instruments d'optique fondés 
sur la polarisation rotatoire, et que Ton appelle complémentaire 
physique. Des auteurs affirment que ces deux complémentaires sont 
différentes, que les premières paraissent constamment plus rouges 
que les secondes. Je n'ai pas tardé à reconnaître que c'est une erreur. 
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Que l'on fixe, par exemple, le bleu (4® vert bleu, lo* ton) com- 
plémentaire du 5* orangé, Toeil verra, après s'élre détaché, une 
couleur chair qu'il trouve assez bien représentée par le i*^*^ orangé 
rouge, i" ton. Se fiant à son jugement, on dira: Le 4* bleu vert, 
lo* ton, a pour complémentaire physique le 5® orangé, 8* ton, et 
pour complémentaire physiologique le i®"^ orangé rouge, i**" ton ; 
donc les deux complémentaires ne sont pas identiques entre elles. 
Mais j'ai fait voir que le i**" orangé rouge, i*"^ ton, fait partie de la 
gamme vraie du 5* orangé; le jugement de l'œil est influencé par 
une comparaison inconsciente, qu'il établit entre la couleur qu'il 
voit et celle qui résulterait du mélange des matières colorantes et 
des matières incolores. Il compare entre elles une couleur foncée 
et une autre qui est éclaircie par de la lumière blanche. On le voit, 
il nV a lieu de faire aucune difl'érence entre les deux espèces de 
complémentaires ; il n'existe que la complémentaire physique, à 
laquelle il faut ajouter les nombreux dérivés, que l'on obtient en y 
mêlant des quantités variables de lumière blanche. 

La lumière blanche, en se mêlant à la lumière colorée, paraît 
donc la rougir considérablement. Mais ne n'est pas là la seule mo- 
dification qu'elle fait éprouver à l'aspect de la couleur : il s'en 
produit encore une autre qui n'est pas moins intéressante, et qui 
ne manque pas de frapper quand on la voit pour la première fois. 
Un exemple la fera comprendre. 

Je couvre la surface d'un disque avec un secteur blanc et un sec- 
teur coloré en bleu par de l'outremer. En mettant en rotation 
rapide, la couleur résultante sera un lilas passablement gris. Pour 
copier cette couleur, je suis obligé d'employer non-seulement de 
l'outremer et du blanc (sulfate de baryte), mais encore du carmin 
de cochenille , pour compenser la perte de rouge ; ce mélange 
étant encore trop vif, il faut y ajouter du noir pour le rabattre. 
L'cflet de la lumière blanche est donc de ternir la couleur de la 
matière colorante. 

Les diverses matières colorantes dont la couleur est considérée 
comme franche ne subissent pas ce rabat de la môme manière. 
Les tons clairs de l'outremer bleu et du carmin de cochenille pa- 
raissent bien plus ternir que ceux du jaune et de l'orange de 
chrome. L'explication de ce fait remarquable se trouvera très- 
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naturellement dans ce qui va suivre. Ce qu^il faut retenir pour le 
moment , c^est que la lumière émise par une matière blanche , 
mêlant son impression à celle de là matière colorante, la ternit 
toujours, quoique, par le mélange des mêmes matières, il soit pos- 
sible d'obtenir des couleurs très-vives. 

Le noir absolu, au contraire, exerce une action toute différente : 
devant Torifice circulaire, qui ne renvoie à Tœil aucune lumière, 
je place un secteur coloré en une couleur franche, et je mets en 
rotation rapide, de manière à mélanger dans Tœil les sensations de 
la couleur et du noir absolu. Tout le disque présentera un aspect 
uni, d'une couleur tellement foncée, et en même temps si vive, 
qu'il m'a été impossible, dans la plupart des cas, de la reproduire 
avec des matières colorantes. Il n'y a que le velours teint qui se 
rapproche quelque peu de cette vivacité jointe à tant d'intensité, 
et qui permette de se faire une idée de ces phénomènes. Ces expé- 
riences sont certainement au nombre des plus belles que l'on 
puisse faire avec les disques rotatifs. Elles démontrent cette pro- 
position, qu'il eût été impossible d'établir a priori : Le noir absolu 
ne ternit pas la couleur, il la fonce en lui laissant sa vivacité, 
tandis que la lumière blanche la ternit, ainsi qu'on Ta vu plus 
haut. J'avoue qu'avant d'avoir vu ces expériences je croyais le 
contraire. 

Si l'on met sur le disque rotatif à la fois des secteurs blancs cl 
des secteurs colorés, en même temps qu'on laisse des secteurs 
noirs (qui dans ces expériences sont toujours représentés par l'ori- 
fice noir), on peut obtenir de la même couleur une infinité de 
dérivées, selon que l'on fait varier les angles des mêmes secteurs, 
parmi toutes les combinaisons possibles que j'ai réalisées, je ne 
veux en considérer ici qu'une seule, celle où l'angle du secteur 
coloré reste constant, et où l'on ne fait pas varier les angles des 
secteurs blancs et noirs. On obtient de cette manière des couleurs 
qui ont toutes un caractère commun : elles émettent la même 
quantité de lumière colorée par unité de surface ; mais leur aspect 
est fort différent. Celles où le noir domine paraissent bien plus 
colorées que celles où, la lumière blanche est en majorité. Ces 
dernières paraissent littéralement grises par rapport aux pre- 
mières. On retrouve donc ici, sous une autre forme, les propo- 
sitions énoncées plus haut : i^ Le noir seul ne ternit pas une cou- 
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leur franche, il lui conserve sa vivacité en la fonçant. 2® La 
lumière blanche ternit la couleur d^une matière colorante en Té- 
claircissant. 

Cependant la quantité de lumière colorée est la même dans ces 
dérivés, ainsi qu^on le constate par la mesure directe, en détermi- 
nant Tangle du secteur de leur complémentaire commune qui re- 
produit avec elle le gris normal. Cet angle est pour toutes exacte- 
ment le même. D'où vient alors cette différence d'aspect? Pourquoi 
les dérivés contenant le plus de noir paraissent-ils moins ternis 
que les dérivés contenant le plus de blanc, quand les uns et les 
autres émettent la même quantité de lumière colorée? L'explica- 
tion est toute naturelle. 

Il s'agit ici d'un mélange de sensations et non d'un mélange de 
matières. Une lumière colorée, quelque vive qu'elle soit, n'est qu'une 
fraction de la lumière blanche incidente. Celle-ci agit donc plus 
vivement sur l'œil et affaiblit par là l'impression de la lumière colo- 
rée. Tandis que le noir, qui est l'absence de toute lumière, laissera 
briller la lumière colorée, quelque petite qu'en soit la quantité, 
dans tout son éclat, sans rien y ajouter qui puisse nuire à son im- 
pression sur Tœil. 

En réfléchissant à l'ensemble de ces phénomènes, on arrive à 
comprendre qu'une matière colorante puisse paraître douée d'une 
couleur très-franche, quoiqu'elle contienne en réalité beaucoup de 
noir absolu, c'est-à-dire qu'elle absorbe en réalité une partie 
notable de la lumière blanche incidente. Cette absorption ne 
devient visible que si l'on mêle à la lumière colorée de la lumière 
blanche; c'est ce qui explique pourquoi les tons clairs que l'on 
obtient à l'aide du disque rotatif sont plus gris que la couleur qui 
a servi de point de départ. 

Mais ce dérivé n'est pas plus rabattu que la couleur qui lui a 
donné naissance; par l'effet de la rotation du disque il n'a pas 
disparu de lumière colorée, ainsi que le constate la lumière directe. 
Si, néanmoins, il nous paraît en être ainsi, c'est à la suite d'une 
comparaison inconsciente que nous établissons, avec la couleur que 
Ton obtiendrait en mêlant la matière colorante avec la matière 
blanche. 

Il est bon de faire remarquer que les phénomènes décrits dans 
cette Note ne sont nullement particuliers aux seuls mélanges 
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obtenus avec les disques rotatifs. Tout procédé permettant de 
mêler, ou mieux de superposer deux sensations lumineuses, donne 
le même résultat. Tels sont : le stéréoscope, le prisme biréfringent 
et le procédé Lambert, qui consiste à superposer Timage d'un 
objet, vu par réflexion, à un autre objet vu par transparence â 
travers une glace sans tain. Mais ces divers procédés ne permettent 
d'obtenir qu'un seul dérivé, celui qui résulte de la superposition 
de surfaces égales blanches et colorées, tandis que le disque rotatii 
permet de faire le mélange des impressions en toute proportion. 
Les applications qui découlent des diverses propositions que j'ai 
démontréescxpérimcnlalementdans ce qui précède sont nombreuses; 
je les décrirai ultérieurement. Pour le moment je ne veux en dé- 
duire qu'une seule conclusion purement scientifique: elle est rela- 
tive à l'action physique des matières colorantes sur la lumièn 
blanche et se résume en deux propositions : La couleur d'une 
matière colorante varie avec l'épaisseur sous laquelle elle est vue; 
elle est d'autant pins rapprochée du rouge que l'épaisseur en esl 
plus grande et d'autant plus rapprochée du vert que celte épaisseui 
est plus faible. Toute matière colorante, quelque pure qu'elle soit 
éteint totalement une partie de la lumière blanche incidente. 

IV. — Etldes sur les cercles chromatiques 

DE M. Chevreul. 

Une des plus intéressantes applications des cercles rotatifs, c'es 
l'élude des cercles chromatiques de M. Chevreul. On sait que, pou 
établir ces cercles, qui sont actuellement le moyen le plus rationne 
de définir et de classer les couleurs, M. Chevreul a pris comme poin 
de départ les trois couleurs que les artistes considèrent comnii 
primaires : le rouge, le jaune et le bleu. Les considérant comm< 
équidistantcs à la vue, il les a placées à égale dislance l'une de l'autr 
sur une circonférence et a fait intercaler entre chaque couple vingt 
trois intermédiaires, aussi équidistants que possible. L'ensembl 
de ces soixante-douze couleurs, choisies à la môme hauteur de ton 
constitue le premier cercle chromatique. Chacune d'entre elle 
forme ensuite le point de départ de toute une série d'autres cou 
leurs, résultant de sa modification par le blanc, par le noir, ou pa 
les deux à la fois. 
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L'ensemble des dégradations d'une couleur, allant d'un côté 
vers le noir, de l'autre vers le blanc, s'appelle gamme. La gamme 
est divisée en vingt tons, dont le dixième, situé à égale distance des 
extrémités, représente la couleur franche du premier cercle. Entre 
le noir et le blanc, M. Chevreul a intercalé vingt tons de gris par- 
faitement incolores; le dixième ton de celte gamme est à égale 
distance entre le noir et le blanc et paraît à la vue aussi foncé que 
les couleurs franches du premier cercle. Entre le dixième ton de la 
gamme du noir et chaque couleur franche du premier cercle, 
M. Chevreul a intercalé neuf couleurs représentant le passage 
gradué de cette couleur au gris incolore. Chacune de ces neuf 
couleurs forme elle-même le dixième ton d'une gamme allant, 
comme celles du premier cercle, du noir au blanc. Tous les cas 
possibles se trouvent donc réalisés par cette combinaison, et chaque 
couleur de la nature y trouve sa place. 

Cette construction chromatique a été réalisée sous la direction 
de M. Chevreul par les teinturiers des Gobelins, c'est-à-dire par 
des hommes dont l'œil a reçu une éducation exceptionnelle pour 
juger des couleurs. Les cercles chromatiques constituent donc 
comme conception et comme exécution un document de la plus 
grande valeur pour l'étude des jugements de l'œil, en ce qui con- 
cerne Téquidistance soit des couleurs franches, soit des tons d^une 
même gamme, soit enfin des intermédiaires entre la couleur 
franche et le gris incolore de môme hauteur de ton. 

J'ai tenté de faire cette étude à l'aide des disques rotatifs ; mais 
j'ai été limité dans ce travail par ce fait que je n'avais pas le cercle 
chromatique original à ma disposition. Je me suis servi de la copie 
chromolithographiée qui en a été faite par M. Digeon, et qui se 
trouve dans le commerce. Cette copie ne s'étend qu'aux dix cercles 
comprenant les couleurs franches et leur modification par le 
dixième ton de la gamme du noir. Elle ne donne qu'une seule 
gamme, celle du bleu. Cette copie présente quelques défauts que 
je signalerai dans un travail plus étendu. M. Chevreul a bien voulu 
me permettre de comparer la copie que j'en ai faite moi-même 
avec les originaux déposés aux Gobelins. Mais, malgré ses imper- 
fections, j'ai pu établir par son étude quelques points qui per- 
mettent de porter un jugement sur les propriétés de l'œil en ce 
qui concerne l'évaluation des distances entre deux couleurs. 
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Répartition des couleurs dites primaires rouge, jaune, bleu 
dans le premier cercle chromatique. — Un exemple suffira pour 
faire comprendre comment on a pu déterminer la proportion des 
deux couleurs primaires, qui, dans la conception des artistes, con- 
stituent ce qu^ils appellent une couleur composée. Je suppose qu'il 
s'agisse de déterminer la composition de Torangé, placé par 
M. Chevreul à égale distance entre le rouge et le jaune. 

La complémentaire du jaune étant le bleu, je forme, à Taide de 
secteurs découpés dans du papier peint, un disque entièrement 
ouvert d'orangé et de bleu, et je mets en rotation rapide. Le bleu 
reproduira, avec le jaune de Torangé, de la lumière blanche, et ne 
laissera subsister que le rouge. II n y a qu'à déterminer par des 
tâtonnements les angles des secteurs qui forment le rouge sans nu- 
méro des cercles chromatiques. La couleur résultante ne sera pas 
franche; elle sera rabattue par du noir et éclaircie par du blanc. 

Il est aisé de reproduire celte couleur avec du rouge dont on 
couvre des secteurs de blanc et de noir absolu. En disposant cel 
ensemble en deux cercles concentriques, on facilite la comparaison, 
et l'on arrive rapidement, en faisant varier, par tâtonnement, les 
angles des secteurs, à leur donner un aspect identique. 

En mettant alors l'appareil au repos, on lit sur un cercle gradua 
les angles de chaque secteur et l'on trouve que i4o® d'orangé -H 220' 
de bleu reproduisent un rouge que l'on a reproduit d'autre pari 
par 218° de rouge, 56° de blanc et 86** de noir. Par un simple 
calcul de proportion on trouve que cent surfaces d'orangé émelleni 
autant de rayons rouges que cent cinquante-cinq surfaces du rouge 
qui a servi de type. Pour trouver la proportion de jaune contenue 
dans le même orangé, on détermine par une expérience préliminaire 
la relation entre le jaune et le bleu complémentaire, et l'on trouve 
que 288** de bleu neutralisent 72® de jaune. Les 220® de bleu de h 
première expérience neutralisent donc 55° de jaune qui sont émii 
par i4o d'orangé; en réduisant en centièmes, on trouve que 100^ 
d'orangé produisentl'impression de rouge 1 55® -f- jaune 4o®= ipS® 

On remarque de suite que la somme des sensations dépasse 100 
ce que j'interprète en disant que l'orangé du cercle que j'ai copi< 
est plus vif que ne le sont le rouge et le jaune du même cercle; i 
aurait donc fallu le rabattre ou bien choisir comme unité du rougi 
ou du jaune plus vifs. Le défaut ejue je signale ne saurait avoii 
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d'influence sur le rapport qui existe entre les deux couleurs 
primaires qui constituent Forangé. J'ai procédé de même pour 
tous les numéros pairs du premier cercle chromatique, en répé- 
tant les expériences à diverses époques pour avoir des valeurs 
moyennes. 

Dans le cours de ce travail, je n'ai pas manqué de constater qu'il 
est impossible de classer le vert par rapport au jaune et au bleu. 
Ces deux couleurs étant complémentaires, le mélange de leurs im- 
pressions ne produit jamais la sensation du vert; ce résultat n'est, 
du reste, pas nouveau ; il confirme les expériences déjà anciennes 
de MM. Plateau, Helmholtz et Maxwell. J'ai dû prendre comme 
auxiliaire une quatrième couleur : c'est le quatrième vert, complé- 
mentaire du rouge, 'de sorte que j'ai opéré avec deux couples de 
couleurs complémentaires, le rouge et le quatrième vert, le jaune 
et le bleu. Je ne donnerai pas le résultat numérique des expériences : 
Il suffira d'en présenter le résumé. 

J'ai porté sur un papier quadrillé les valeurs obtenues, en repré- 
sentant par des ordonnées équidistantes la quantité de chaque cou- 
leur primaire trouvée dans chaque intermédiaire, après avoir ramené 
à l'unité de surface. En réunissant par une ligne les extrémités des 
ordonnées, on constate qu'elle est à peu près droite ; on ne pourrait 
la remplacer par une courbe vraisemblable. Elle oscille de côté et 
d'autre de la droite, comme le fait un sentier tracé entre deux points. 
L'image du sentier qui serpente à travers la plaine rend assez bien 
compte de la manière dont l'œil juge l'équidistance des couleurs. 
U ne faut pas oublier que je n'ai travaillé qu'avec la copie d'un 
cercle qui n'est lui-même qu'une copie d'un cercle chromatique. 
L'original des Gobelins, d'une exécution bien supérieure, aurait 
assurément donné des écarts encore moindres et le tracé se serait 
rapproché davantage d'une droite. 

En dehors de cette question, j'ai étudié l'équidistance à la vue 
entre une couleur franche et le dixième ton de gris de la gamme 
du noir. Je n'ai pu opérer que sur le rouge, parce qu'il est la seule 
couleur qui ne subisse pas l'altération que j'ai désignée plus haut 
sous le nom de perte de rouge, quand on la modifie par du noir ou 
du blanc ; car le disque rotatif ne permet de comparer entre elles 
que des couleurs qui ont même complémentaire, parce qu'elles seules 
ont une commune mesure. Ici encore j'ai trouvé que la ligne droite 
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représente le passage gradué de la couleur au gris de même hauteur, 
résultat qui a pu être contrôlé par la voie synthétique. 

Dans ce but, je compose un gris qui est à la vue de même hau- 
teur de ton que le rouge du dixième cercle ; il est obtennu par Sa® 
de lumière blanche et 2a8® de noir absolu. J'obtiens alors le rouge 
du deuxième cercle, qui est, on le sait, rabattu de ~ de noir, en 
couvrant le disque d'un secteur de 36® de gris et de 228** de rouge; 
on met en rotation rapide et Ton constate son identité avec le rouge 
du deuxième cercle, que Ton a peint sur un petit disque placé au 
centre du premier. Toutes les autres intermédiaires s'obtiennent 
de même, en donnant aux secteurs gris et aux secteurs rouges des 
angles qui sont entre eux comme les chiffres 2 à 8, 3 à 7, 4 à 6, 
5 à 5, etc. 

On donne à rcxpérience une forme plus saisissante en disposant 
les différents disques dont je viens de parler en anneaux concen- 
triques. En mettant en rotation rapide, on voit, disposés autour du 
même centre, les différentes couleurs marquant par degré le pas- 
sage du rouge au gris. L'équidistance à la vue des neuf intermé- 
diaires est des plus satisfaisantes et l'œil éprouve un plaisir incon- 
testable à regarder cet ensemble. 

Cette expérience synthétique prouve que l'équidistance à la vue 
est bien représentée par une progression arithmétique. Cette pro- 
gression ne se rapporte nullement au mélange des matières qui ont 
servi à produire les deux extrêmes, mais uniquement au mélange 
des sensations excitées par la vue de ces mêmes extrêmes. 

En prenant pour guide le disque rotatif, il est facile d'obtenir 
une dégradation régulière d'une couleur donnée; mais les teintu- 
riers des Gobelins n'avaient pas ce guide; ils ont su arriver au 
même résultat, uniquement conduits par leur grande habitude de 
juger les couleurs : propriété remarquable de l'œil exercé, qu'il 
était bien intéressant de constater. 

Résumé, — Ainsi, pour résumer, l'étude que j'ai faîte des cer- 
cles chromatiques m'a permis de constater que ce que M. Chevreul 
a appelé V équidistance entre couleurs est bien le résultat du mé- 
lange des sensations colorées, suivant une progression arithmé- 
tique. Il m'a été impossible de reconnaître la relation qui existe 
entre les tons d'une gamme quand la couleur est modifiée par le 
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blanc; car la copie lîthographiée ne contient aucun document 
utilisable pour cette étude. Nous savons que, à cause du phéno- 
mène de la perte de rouge, la seule gamine du rouge et aussi 
celle du noir auraient pu servira cette étude; pour toutes les autres 
gammes, chaque ton a une autre complémentaire, et des lors il 
n'y a plus entre eux aucune commune mesure. 



SUR L'EMPLOI Dïï RADIOMÈTRE GOMME APPAREIL DE DÉMONSTRATION; 

Par m. J. VIOLLE. 

Aucun appareil assurément ne peut remplacer la pile thermo- 
électrique dans les recherches sur la chaleur rayonnante ; mais 
l'instrument de Melloni ne se prête que difficilement aux expé- 
riences de cours, et, dans les établissements d'enseignement se- 
condaire , on ne montre guère les curieux phénomènes de chaleur 
rayonnante. Le radiomètre permet, au contraire, de répéter avec 
facilité toutes les expériences fondamentales ; en le promenant dans 
le spectre, on montre facilement (même avec la lumière Drum- 
mond) la distribution de la chaleur dans la partie lumineuse et 
dans la région infra-rouge. L'action des verres colorés, Tabsor- 
ption de la chaleur par Teau en couches de diverses épaisseurs, et 
tous les phénomènes analogues s'établissent sans aucune difficulté. 
Le faisceau calorifique que l'on emploie tombe librement, ou après 
passage à travers la substance absorbante, sur le radiomètre dont 
Timage est «prise par une lentille et renvoyée sur un écran; l'ex- 
périence est très-nette et très-jolie: on peut la rendre plus précise 
en adoptant une disposition qui permette de compter les nombres 
de tours du moulinet. J'ai fait construire à cet effet, par M. Alver- 
gniat, un petit radiomètre, qui se pose sur l'appareil à projection de 
Duboscq et dont on peut aisément compter les tours sur l'écran. 
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Mionn utiosunan; 

Par h. GASTON PLANTÉ. 

La pile secondaire que j'ai fait connaître en 1860 (') m'a permis 
d'étudier, dans ces dernières années, les phénomènes produits 
par des courants électriques de liaule tension. J'ai employé, à ce! 
effet, un grand nombre de couples secondaires réunis sous forme 
de batteries, dont je rappellerai sommairement ici la disposition. 

La fig. I représente une batterie secondaire de ^o couples. 




Chaque couple est composé de deux lûmes de plomb, enroulées 
en hélice et immergées dans de l'eau acidulée au ^i 1'^'' l'acide 
sutfurique. Les pâles de chaque lame communiquent avec les res- 
sorts d'un commutateur destiné à associer les couples secondaires 
en tfuantité pendant la charge et en tension pendant la décharge. 
La batterie est mise en action par deux éléments de Grove ou de 
Bunsen. Les pinces QQ' communiquent avec !c circuit de quantité, 
et servent à faire rougir ou à fondre des fils métalliques gros et 
courts, lorsque les couples secondaires associés en surface sont 
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restés soumis quelque temps à Faction du courant primaire. Les 
pinces T'F communiquent avec le circuit de tension, et permettent 
d'amener à Tincandescence ou à la fusion des fils métalliques longs 
et fins, quand on tourne le commutateur de manière à réunir tous 
les couples secondaires en tension. 

Dans des expériences récentes, j'ai réuni 20 batteries semblables 
à celle qui vient d'être décrite, mais composées chacune de 
40 couples, et formant un total de 800 couples secondaires. Ces 
batteries n'exigent, pour être chargées toutes à la fois en surface, 
que deux ou quatre éléments de Grove ou de Bunsen. Quand les 
couples secondaires ont été hienjbrmés (*), et quand les batteries 
ne sont pas restées trop longtemps sans fonctionner, quatre ou cinq 
heures suffisent pour les charger. On peut ensuite, en tournant 
les commutateurs de manière à associer les 800 couples secondaires 
en tension, dépenser à son gré, soit en quelques secondes, soit en 
un temps plus long, l'énorme quantité d'électricité résultant du 
travail chimique accumulé pendant plusieurs heures par la pile 
primaire. On obtient ainsi un courant de décharge équivalant à 
peu près à celui de 1 200 éléments de Bunsen . 

La force électromotrice de chaque couple secondaire à lames de 
plomb vaut, en effet, à l'instant de la rupture du courant primaire, 
une fois et demie celle de l'élément de Bunsen, d'après la mesure 
que j'en ai donnée autrefois et d'après de récentes déterminations. 
La résistance de chacun des couples composant les batteries est très- 
notablement inférieure à celle des éléments de Bunsen de dimen- 
sions ordinaires, par suite du très-grand rapprochement des lames 
de plomb, et malgré l'exiguïté de leur surface totale (o"**i,02). 
Cette résistance est à peine de 3" de fil de cuivre de 1"°* de dia- 
mètre. 

Après avoir observé les nombreux phénomènes produits par la 
décharge de ces batteries dans diverses conditions (2), j'ai été con- 



(') J*aî désigné sous le nom de formation une série d'opérations consistant h aug- 
menter répaisseur des dépôts d'oxyde et de plomb réduit, à la surface des lames, par 
le passage du courant primaire tantôt dans un sens, tantôt dans Tautrc, et à divers 
iotenralles. On augmente ainsi la durée des eflcts des couples secondaires ; on leur 
communique, en outre, la propriété de conserver leur charge pendant plusieurs jours 
et même pendant plusieurs semaines. 
';^{*) Comptes rendus, t. LXXX, LXXXI, LXXXU, LXXXIV et LXXXV. 
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(luiL À en étudier les effets ftatiqaes, et j'ai réalisé un appareil qui 
c l'intensité que ces cHels peuvent acquérir {Jig- a). 
Le courant émis par les 800 couples secondaires permettant de 
cliarçer fortement un condensateur à lame isolante sufTisamment 
mince, j'ai réuni un certain nombre de condensateurs à lame de 
mica, et je les ai disposés comme les couples de la batterie secon- 
daire elle-même, de manière à pouvoir être aisément chargés en 
quantité el déchargés en tension. 




Toutes les pièces de l'appareil ont dû Hre. nalurellcmenl isolées 
iivcc soin. Le commutateur est formé d'un long cylindre en caout- 
chouc durci, muni de bandes métalliques longitudinales, destinées à 
réunir les condensateurs en surface, et traversé, en môme temps, 
par des fds de cuivre, coudés à leurs extrémités, ajant pour objet 
d'associer les condensateurs en tension. Des lamelles ou des fîls 
métalliques façonnés en ressorts sont mis en relation avec les deux 
armatures de chaque condensateur et fixés sur une pbque en ébo- 
nite, de chaque cfité du cylindre, qui peut être animé d'un mouve- 
ment de rotation. 



Iquer les deux bornes de l'appareil avec la 



Si l'on fait 
batterie secondaire de 800 couples, môme plusieurs jours après 
l'avoir chargée a\ee deux éléments de Bunsen, et si l'on met le 
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commutateur en rotation , on obtient, entre les branches de Texci- 
tateur, auxquelles aboutissent les armatures des condensateurs 
extrêmes, une série d'étincelles tout à fait semblables à celles que 
donnent les machines électriques munies de condensateurs. En 
employant un appareil formé seulement de trente condensateurs, 
ayant chacun o"^,o3 de surface, j'ai obtenu des étincelles de 4* de 
longueur. 

La tension d'une batterie secondaire de 800 couples n'est pas 
nécessaire pour produire des effets marqués avec cet appareil. En 
ne faisant agir que 200 couples, on a des étincelles de 8"™ et 
l'on pourra sans doute, en diminuant encore l'épaisseur des 
lames isolantes et en multipliant le nombre des condensateurs, ob- 
tenir des effets avec une source d'électricité de moindre tension. 

n y a lieu de remarquer que les décharges d'électricité statique 
fournies par l'appareil, ne sont pas de sens alternativement positif 
et n^atif, mais toujours dans le même sens, et que la perte de 
force résultant de la transformation doit être moindre que dans 
les appareils d'induction ; car, le circuit voltaïque n'étant pas fermé 
un seul instant sur lui-même, il n'y a pas conversion d'une partie 
du courant en effet calorifique. 

On peut maintenir très-longtemps l'appareil en rotation et pro- 
duire un nombre considérable de décharges, sans que la batterie 
secondaire paraisse sensiblement affaiblie. Cela vient de ce que 
chaque décharge n'enlève qu'une quantité très-minime d'électricité, 
et que, comme il est dit plus haut, le circuit de la batterie n'est 
pas fermé par un corps conducteur. L'électricité de la source se 
répand simplement sur les surfaces polaires offertes par tous les 
condensateurs, au fur et à mesure qu'on les décharge. Mais cette 
émission constamment répétée doit finir néanmoins par enlever une 
certaine quantité d'électricité, et, quandl'instrument est chargé par 
une batterie secondaire, on pourrait épuiser peut-être, sous forme 
d'effets statiques, toute la quantité d'électricité que fournit le cou- 
rant de la batterie. 

On réalise donc ainsi, par une autre voie que celle de l'induc- 
tion proprement dite, à l'aide d'un simple effet d'influence statique 
sans cesse renouvelé, la transformation de l'électricité dynamique, 
de sorte que cet appareil peut être désigné sous le nom de machine 
rhéostatique, 

3. 
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A. RIGHI. — Riccrche sperimentali sull' interfcrenza dclla lucc (Recherches expéri- 
mentales sur les interférences de la lumière); Mémoires de V Académie des Sciences 
de l'Institut de Bologne, 3* série, t. VllI; 1877. 

Première Partie ; Phénomènes de diffraction qui accompagnent 
les franges d'interférence, — Quand on exécute avec le biprisme 
rexpérience des interférences, en employant de la lumière homo- 
gène, on reconnaît que les franges lumineuses ne présentent pas 
toutes la même intensité, mais que la frange centrale, ainsi que 
plusieurs autres franges, symétriques par rapport à celle-ci, sont 
un peu obscurcies; avec la lumière blanche on observe des couleurs 
dans les régions du tableau où la théorie élémentaire indiquerait 
de la lumière blanche, notamment dans la frange centrale. M. Righi 
attribue cette anomalie à un phénomène de diffraction. En effet, 
les faisceaux interférents issus des deux images virtuelles fournies 
par le biprisme sont limités par les dimensions de Tapparcil ; cha- 
cun d'eux doit produire le même phénomène de diffraction que Ton 
obtiendrait en remplaçant la portion correspondante du biprisme 
par une ouverture de même grandeur percée dans un écran opaque. 
La théorie indique et Texpérience confirme que ces franges de 
diffraction doivent être surtout visibles quand le biprisme est au 
milieu de la distance entre la source lumineuse et Técran de pro- 
jection. Quand on place le biprisme tout près de Técran, la frange 
centrale, obtenue avec la lumière blanche, est parfaitement blanche ; 
mais, en éloignant peu à peu le biprisme, cette frange se colore 
d'abord en rouge, et passe successivement par une série de cou- 
leurs faciles à déterminer. On observe des phénomènes analogues 
avec les miroirs de Fresnel, et, en général, avec tous les appareils 
employés à produire les interférences. 

Le procédé employé par M. Righi pour étudier les phénomènes 
de diffraction est très-original : il consiste dans l'emploi d'un spec- 
troscope disposé avec sa fente perpendiculaire à la direction des 
franges. Supposons qu'on opère avec de la lumière blanche et que 
l'on ait affaire à des franges d'interférence normales : le spectre 
obtenu est sillonné dans le sens longitudinal, c'est-à-dire perpen- 
diculaire à l'arête réfringente du prisme, de franges noires courbes 
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plus rapprochées dans le violet que dans le rouge. On se rendra 
compte de cette apparence inaccoutumée en remarquant que, sur 
chaque bande transversale et monochromatique du spectre, on 
doit rencontrer autant de places noires qu'il y a de franges d'in- 
terférence pour la couleur considérée ; ces places sont d'autant plus 
nombreuses que la longueur d'onde de la lumière est plus petite; 
et, comme celle-ci varie d'une manière continue, les bandes noires 
formées par la succession des franges de même rang dans les di- 
verses couleurs vont en se rapprochant quand on passe du rouge 
au violet; leur forme plus ou moins courbe dépend de la loi de 
dispersion du prisme. 

Entre deux bandes noires longitudinales la série des couleurs 
spectrales est complète ; mais il ne pourrait en être de même dans 
le cas de franges anormales colorées ; à celles-ci correspondent dans 
le spectroscope des bandes lumineuses Interrompues, et c'est en 
effet ce que l'on constate quand on applique ce mode d'étude aux 
franges de diffraction produites par une ouverture unique percée 
dans un écran opaque. Sî l'on élargit peu à peu cette ouverture, on 
voit un trait noir envahir l'extrémité violette de la bande centrale, 
et se déplacer lentement vers le rouge ; puis une seconde tache ap- 
paraître, toujours vers l'extrémité violette, et se déplacer dans le 
même sens, etc. Les franges intérieures à l'ombre géométrique 
présentent le même phénomène. On obtient un résultat identique 
quand, laissant la fente de largeur invariable, on la rapproche 
soit de la source, soit de l'écran de projection. 

Le biprisme fournit aussi un spectre à bandes lumineuses dis- 
continues; mais les traits noirs se déplacent du violet vers le rouge 
quand on rapproche le biprisme du milieu de la distance entre 
l'écran et la source : c'est l'inverse qui avait lieu dans le cas de 
la diffraction par une fente. La théorie justifie parfaitement cette 
différence. 

Deuxième Paktie : Interférence des rayons polarisés qui ont 
traversé une lame de quartz, — La méthode spectroscopique de 
M. Righi a l'avantage d'indiquer nettement l'origine des franges 
auxquelles on a affaire. L'auteur l'a employée avec succès à l'étude 
d'une expérience invoquée par Arago pour établir l'interférence 
des rayons circulaires, et que l'on trouve décrite dans ce recueil 
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t. Uf p. iSg. La lumière polarisée par un Nicol traverse un bî- 
prisme, puis une lame de quartz de o™yo3 à o'"yo4 d'épaisseur, 
taillée perpendiculairement à Taxe ; elle est reçue sur un analyseur 
biréfringent et enfin sur un oculaire ; les deux images de l'analyseur 
présentent chacune trois systèmes de franges. Ces franges sont or- 
dinairement attribuées à l'interférence des deux rayons circulaires 
droits Di et D^, et circulaires gauches Gi et G^, provenant de 
l'action du quartz sur les deux faisceaux polai*isés qui sortent du 
biprisme. Les rayons de même rotation, également modifiés par le 
quartz, donneraient au centre du champ deux systèmes de franges 
superposés ; et les rayons de rotation contraire présentant l'un sur 
l'autre un certain retard donnent de part et d'autre les deux sys- 
tèmes de franges latéraux. 

M. Righi fait observer avec raison qu'au sortir du quartz les 
rayons Di et Gi circulaires opposés ne représentent plus qu'un 
rayon polarisé ordinaire et que rien n'autorise a priori à attribuer 
une existence distincte à ces deux composantes d'un même rayon. 
Mais, si cette manière de voir peut être contestée, il ne peut en 
être de même du résultat fourni par les expériences suivantes : 
i®les trois systèmes de franges persistent si l'on place le biprisme 
derrière le système formé par un polariseur, la plaque de quartz et 
un analyseur; au sortir de ce dernier, il n'y a plus à coup sûr de 
rayons circulaires distincts; a® que l'on emploie la disposition 
précédente ou celle d'Arago, les franges latérales disparaissent 
quand on substitue la lumière monochromatique à la lumière 
blanche. 

A quoi faut-il donc attribuer la production des franges laté- 
rales? M. Righi démontre que c'est à l'absence des couleurs, 
éteintes par le quartz et les Niçois. Si l'on observe les franges à 
l'aide de la méthode de M. Righi, le spectre, strié longitudinale- 
ment des bandes que nous connaissons déjà, présente en outre un 
certain nombre de bandes noires transversales, correspondant aux 
couleurs éteintes par le quartz. Or la suppression d'une ou plu- 
sieurs couleurs spectrales suffit certainement à produire des franges 
latérales, dans la région où l'on n'observe plus, dans le cas de la 
lumière blanche, qu'une intensité moyenne sensiblement invariable . 
C'est ce que l'auteur établit par une série d'expériences fort inté- 
ressantes. 
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1® La lumière solaire est reçue sur une fente, une lentille con- 
vergente achromatique et un prisme de spectroscope. Dans le plan 
où se forme le spectre on place un petit écran qui en intercepte une 
portion, puis au delà une lentille à court foyer qui rassemble tous 
les rayons en une image monochromatique, enfin une lentille cy- 
lindrique et le biprisme : on voit alors les franges d'interférence 
flanquées latéralement de deux systèmes de nombreuses franges 
pâles, analogues à celles de Texpérience d'Arago. 

2® En conservant la disposition précédente, on place entre la 
fente et la première lentille deux Niçois parallèles ou croisés et 
dans leur intervalle un épais morceau de quartz. Un carton blanc 
placé dans le plan où se forme le spectre réel permet de recon- 
naître le nombre et la position des bandes sombres dont il est sil- 
lonné : on découpe ce carton de manière qu'il intercepte la lu- 
mière correspondant à ces bandes sombres, et Ton enlève les Niçois 
et le quartz; les franges que Ton observe sont identiques à celles 
de Texpérience d'Arago. 

3** On obtient encore les mêmes franges en plaçant entre la 
fente et la lentille soit un ballon rempli de vapeur d'acide hypo* 
azotique, soit une cuve à faces parallèles contenant une dissolution 
étendue de permanganate de potasse; les bandes d'absorption du 
spectre de l'acide hypoazotiquc ou du permanganate remplacent 
les bandes sombres résultant de l'emploi des deux Niçois et du 
quartz. 

Enfin M. Righi soumet sa manière d'interpréter le phénomène 
à une épreuve plus décisive. La lumière solaire polarisée par un 
Nicol est reçue sur une lentille cylindrique qui la concentre sur 
une petite ligne lumineuse O. Au delà, on place le biprisme et une 
lentille achromatique et l'on obtient sur un écran convenablement 
placé deux images réelles 1 et i' de la ligne O ; si l'on transporte 
l'écran plus loin, on y recueille les franges d'interférence prove- 
nant des deux sources 1 et i'('). Plaçons un biquartz un peu au 
delà de f et i', de telle sorte que les rayons issus de 1 traversent le 
quartz dextrogyre, ceux issus de i' le quartz lévogyre, les franges 



(*) Afin de ne pas être obligé de se placer trop loin pour l'observation des franges, i 
convient de placer au delà de / et i' une seconde lentille convergente à long foyer. 
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centrales disparaissent et sont remplacées par deux systèmes de 
franges latérales; pour que Texpériencc réussisse bien, il faut em- 
ployer un biquartz très-épais : M. Righi employait trois biquartz 
superposés d'épaisseur totale égale à 22""*, 5. 

Pour expliquer ce phénomène, on peut supposer, comme Arago, 
que les quartz dédoublent les rayons polarisés en rayons circu- 
laires, et Ton explique aisément Tapparence obtenue avec la lu- 
mière blanche et tant qu'on se borne à observer directement les 
franges. En effet, le quartz dextrogyre donne un retard au rayon 
circulaire gauche G qui le traverse ; le quartz lévogjre un retard 
égal à l'autre rayon circulaire droit ly. Il y a donc une différence 
de marche entre les circulaires de même espèce, et leur interfé- 
rence fournit des franges déplacées latéralement, soit à droite, soit 
à gauche. Quant aux rayons D et C, ou D' et G, ils ne peuvent in- 
terférer que si l'on introduit un analyseur. Alors on constate, en 
effet, que les franges centrales apparaissent. 

Mais, si l'on observe les franges au spcctroscopc, elles présentent 
un caractère dont l'hypothèse d'Arago ne peut rendre raison, et 
qui s'explique très-bien, au contraire, par la méthode de M. Righi. 
Le spectre est sillonné transversalement de bandes noires, comme 
dans l'expérience d'Arago, mais il présente dans le sens longitu- 
dinal des franges discontinues. Pour deux régions adjacentes du 
spectre limitées aux bandes noires transversales, les franges longi- 
tudinales sombres, de l'une des régions, correspondent sensible- 
ment au milieu des franges brillantes de l'autre, et inversement. 
Cette apparence est parfaitement expliquée dans le Mémoire, mais 
à l'aide de calculs trop longs pour trouver place ici. 

Voyons maintenant quelle apparence doivent présenter les 
franges observées sans le secours du spectroscope. Les deux sys- 
tèmes de franges longitudinales, étant alternés dans le spectre, 
doivent se neutraliser sensiblement, d'où l'absence de franges 
centrales; les franges latérales ont pour origine, comme dans 
Texpérience d'Arago, l'absence, dans le spectre, des couleurs cor- 
respondant aux bandes noires transversales. 

L'effet produit quand on ajoute un analyseur s'explique aussi 
d'une manière complète quand la section principale de l'analyseur 
coïncide avec celle de l'analyseur ou se place à 90 degrés de celle- 
ci ; l'apparence obtenue au spectroscope est la même que dans 
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l'expërience d'Arago; quand les deux sections principales sont 
à 4^ degrés, on retombe sur Tapparence observée sans ana- 
lyseur. 

Il semble bien résulter de ces diverses expériences que les 
rayons circulaires inverses superposés n'ont pas d'existence réelle 
en dehors du quartz. Dans tous les cas, cette existence séparée 
n'est nullement prouvée par l'expérience d'Arago. 

Appendice, — L'auteur termine son très-intéressant Mémoire 
par la description de quelques phénomènes d'interférence observés 
en employant deux ou plusieurs lumières simples superposées et 
en regardant directement les franges à l'aide d'un oculaiçe. Choi- 
sissons, par exemple, le rouge moyen du spectre et le vert-feuille. 
Les franges des deux couleurs coïncident au centre du champ de 
vision ; les franges obscures sont parfaitement noires, les franges 
brillantes colorées en jaune d'or; à quelque distance du centre la 
coïncidence cessera de se produire, et l'on a des franges alternative- 
ment rouges et vertes, plus loin encore des franges noires et jaune 
d'or, etc. 

Avec deux couleurs très-voisines, prises, par exemple, dans le 
rouge, on aura un système central de franges rouges et noires d'in- 
tensité décroissante, et des systèmes latéraux de franges, aussi 
rouges et noires, séparés du système central par un intervalle 
rouge d'un éclat uniforme. Avec deux couleurs très-éloignées, par 
exemple le rouge extrême et l'azur moyen, on obtient de nom- 
breux systèmes de franges alternativement blanches et noires ou 
rouges et bleues, contenant chacun un très-petit nombre de 
franges. 

Enfin on obtient encore des systèmes de franges multiples en 
prenant comme source lumineuse une vapeur métallique ou un gaz 
incandescent. Avec le chlorate de strontiane volatilisé dans la lu- 
mière Drummond, on aperçoit cinq systèmes de franges d'interfé- 
rence ; avec le chlorate de baryte, on en observe un très-grand 
nombre. Les tubes de Geissler contenant de l'azote, et qui four- 
nissent, quand on les anime par une bobine d'induction ou une 
bonne machine de Holtz, le spectre de bandes, ont donné trois 
systèmes de franges. 

E. BOUTY. 
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E. BUDDE. — Notiz ûber das Verhalten der Electricitit in Eleetrolyten (Marche 
de l'électricité dans les électrolylct); Annales de Poggtndorff, t. CLVI, p. 6i8; 
1875. 

Supposons les électricités (positive et négative) attachées aux 
éléments [ions) dans lesquels un électrolyte est décomposable. Si 
Télectrolyte est du sel marin fondu , placé dans un tube d'un milli- 
mètre carré de section, le courant d'intensité i donnera une vitesse 
de o"'°'y3o6 par seconde à chacun des éléments, vitesse insigni- 
fiante, et qui, si Téther lumineux était identique avec Télectricité, 
ne pourrait être décelée par Texpérience (*). 

L'auteur calcule dans cette h^-pothèse les quantités d'électricité 
positive et négative renfermée dans 58 milligrammes de sel marin, 
et trouve qu'en réunissant en un point toute l'électricité positive, 
en un autre point, distant d'un millimètre, toute l'électricité néga- 
tive, l'attraction réciproque de ces points serait (137.10**)*, le 
milligramme-millimètre étant l'unité; en supposant ces deux points 
à I kilomètre de distance, leur attraction donnerait encore à une 
masse d'un kilogramme l'accélération de 3oooo kilomètres par se- 
conde. 

A. Potier. 



R. BORNSTEIN. — On the influence of light on the clectrical tension in métal (Action 
de la lumière sur la tension électrique des métaux); Phil, Magazine^ t. IV, 
p. 33o-336, noTembre 1877. 

L'auteur a démontré que, dans un circuit formé de deux métaux, 
il se produit un courant photo-électrique toutes les fois que les 
deux soudures sont exposées à des radiations lumineuses d'inégale 
intensité. Lorsqu'on soumet l'une des soudures tantôt à un éclaire- 
ment plus fort, tantôt à une élévation de température, les courants 
photo-électriques et thermo-électriques produits dans les deux cas 
sont de sens opposés. 

L'auteur rappelle d'abord les découvertes analogues qui ont pré- 



( ' ) Voir ce Journal, t. III, p. aa5. 
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cédé la sienne, puis il expose ses expériences. M. Becquerel, en 
1839, a fait connaître Faction électromotrice due à l'éclairement de 
plaques métalliques immergées dans des liquides* 

Les expériences de MM. Grove, Pacinotti, Hankel ont étendu 
celles de M. Becquerel ; puis, après que Ton eut découvert l'action 
de la lumière sur le sélénium (action étendue par M. Bômstein aux 
métaux), MM. Adams et Dag constatèrent que Téclairement inégal 
d*un morceau de sélénium y fait naître des courants électriques. 

M. Bômstein emploie les métaux en couches assez minces pour 
être transparentes : couches d'argent et de platîne disposées chi- 
miquement sur du verre, feuilles battues d'or et de cuivre et d'alu- 
minium collées sur verre. Le cuivre et l'aluminium étaient trop épais 
pour être transparents. La lumière employée était celle du magné- 
sium. 

La série des tensions de métaux est exactement inverse suivant 
qu*on fait agir la chaleur ou bien la lumière; elle est pour la lu- 
mière argent, platine, cuivre, or, aluminium. L'opposition des 
effets de ces deux agents empêche d'attribuer à réchauffement par 
absorption les courants dus à Téclairement. La lumière solaire 
directe agit surtout par ses rayons obscurs : elle produit un courant 
thermo-électrique. G. LipPMAicir. 
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(1* SEMESTRE.) 

Ogden.-N. ROOD. — Observation sur une propriété de la rétine, 

découTerte par.Tait, p. 33. 

Dans les Edinburgh Proceedings, 1869-70, p. 6o5-6o7, Tait 
rapporte que, pendant une maladie, chaque fois qu'il se réveillait, 
la flamme d'une lampe munie d'un abat-jour en verre dépoli lui 
paraissait d'abord rouge foncé pendant environ une seconde. Les 
nerfs visuels sensibles au vert et au violet (théorie d'Young) ne se 
réveillaient qu'après les nerfs sensibles aux rayons rouges. M.Ogden 
Rood a lui-même observé des faits analogues. 

L^appareilde la vision redevient donc, après une violente fatigue, 
moins promptement sensible aux rayons verts et violets qu'aux 
rayons rouges. 
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Framcis-E. NIPHER. — Sur quelques phénomènet de vition binoculaire, p. 35. 
J. LE CONTE. — Remarque sur la Note précédente, p. 2S2, 

Les phénomènes signalés par M. Nipher sont déjà connus. M. Le 
Conte en a donné rexplication dans V American Journal (année 

1871). 

AsTBCR-W. WHIGHT. — Production de couches métalliques transparentes 
par l'étincelle électrique jaillissant dans des tubes de Geîssler, p. 49* 

Quand, dans rintérleur d'un tube de Geissler, on place des 
feuilles d*or battu au voisinage de la portion centrale capillaire, 
le métal est rapidement volatilisé et donne une couche qui paraît 
continue au microscope ; elle est fortement réfléchissante et prend, 
quand on la regarde par transparence, une belle couleur verte. Le 
dépôt peut être rendu plus beau encore par certaines dispositions 
quMndique Tauteur. 

L'argent donne une couche presque aussi parfaite et qui paraît 
bleu foncé par transparence. Le platine paraît gris, un peu bleuâtre, 
le palladium brun fumeux, le plomb brun fumeux tirant sur l'olive ; 
il est transparent, mais beaucoup moins brillant par réflexion que 
les métaux précédents. 

Le zinc et le cadmium sont très-brillants par réflexion et d'un 
beau gris bleu foncé par transparence. 

L'aluminium et le magnésium sont beaucoup plus difficiles à 
volatiliser; le premier est bleuâtre, le second gris bleuâtre, plus 
clair que le zinc et le cadmium. 

Le fer donne une très-belle couche très-réfléchissante, et d'une 
magnifique teinte neutre par transparence. La couche donnée par 
le tellure est très-brillante et rouge foncé. 

Enfin on a pu volatiliser sans décomposition apparente de l'oxyde 
magnétique de fer qui a donné une couche gris brunâtre, d'une 
couleur et d'un aspect analogues à ceux de couches minces que 
l'on rencontre dans certains micas. 

Sous le rapport de la facilité à la volatilisation, les métaux se 

suivent dans l'ordre suivant : bismuth, or, argent, platine, palla- 

[ dium, plomb, étain, zinc, cadmium. Le cuivre, le fer, le nickel et 

le cobalt résistent beaucoup plus. Enfin l'aluminium et surtout le 
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magnésium sont de beaucoup les plus rebelles à la volatilisation 
par les décharges électriques. Il semblerait, d'après cela, que les 
métaux volatilisables sonl ceux dont l'équivalent chimique est le 
plus élevé. 

HcsiKi DRAPER. — Obtervations astronomiques sur l'atmosphère des montagnes Ro- 
cheuses, faites à l'altitude de 4^oo à iioooP' (1870 à SSoo"*) dans les territoires 
dlJtah et de Wijoming et dans le Colorado. 

Les ondulations de Tair sont un des plus grands obstacles aux 
observations astronomiques. On admet souvent que, pour les atté- 
nuer, il suflît de s'élever suffisamment haut, d'installer des obser- 
vatoires sur les montagnes. Les recherches présentes de M. Draper 
prouvent que cela ne sufiit pas toujours, au moins dans certains 
climats. Dans un voyage de deux mois aux montagnes Rocheuses et 
aux monts Wahsatch, il observa, chaque nuit où il était possible de 
le faire, à des stations dont l'altitude varie de 1 870"* à 33oo", et arriva 
aux conclusions suivantes. A une seule station, l'air fut à la fois 
calme et transparent; sur quinze nuits prises dans la meilleure 
saison de l'année (août et septembre), deux seulement furent très- 
belles. La transparence était toujours beaucoup plus grande qu'au 
niveau de la mer; mais les ondulations étaient aussi grandes, voir 
même plus grandes, que dans le voisinage de New-York. Enfin toute 
recherche astronomique un peu délicate serait impossible dans 
cette région pendant la moitié de l'année, tant à cause du froid que 
de l'état de l'atmosphère. 

Hemii draper. — Photographie des spectres de Vénus et de a de la Lyre. 

Depuis 1872, l'auteur photographie les spectres des étoiles et 
des planètes avec des miroirs de 28 et de 12 pouces (o",70 et 
o",3o5), qu'il a construits lui-même. 

Le spectre de a de la Lyre donne, dans le violet et l'ultra-violet, 
des bandes ou lignes larges qui ne ressemblent en rien à ce que 
l'on trouve dans le spectre solaire. 

Le spectre de Vénus contient un grand nombre de raies ; dans 
les environs de la raie H, et au delà, il présente un affaiblissement 
tout à fait semblable à celui du spectre du Soleil, au moment de 
son coucher. 
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C.-S. PEIRCE. — Note tnr la tonsation de la eonleur, p. 947- 

L^auteur étudie la théorie de la sensation de la couleur, en 
partant de la formule de Fechner (Tintensité de la sensation est 
proportionnelle au logarithme de l'excitation). A mesure que 
l'éclat d'une lumière croît, sa couleur, quelle qu'elle soit d'abord, 
tend vers une teinte limite, que l'auteur appelle couleur brillante, 
et qui est celle des rayons de longueur d'onde 582 (un peu plus 
réfrangibles que D). Quand on augmente l'éclat d'une couleur 
quelconque, on n'accroît pas les rayons de cette môme teinte, 
mais on ne fait que lui ajouter de la couleur brillante. Il en 
résulte que la sensibilité photométrique de l'œil serait la même 
pour toutes les couleurs, ce que l'auteur vérifie par expérience. 
Une autre conséquence de cette théorie est que la portion du 
spectre où le changement de teinte doit être le plus rapide est 
justement celle qui avoisine la région de longueur d'onde 582. Ce 
dernier fait est d'accord avec l'apparence bien connue du spectre. 

J. TROWBRIDGE. — Tourbillons annulaires dans les liquides. 

Les belles expériences de MM. Thomson et Tait ont mis en hon- 
neur à l'étranger l'étude du mouvement tourbillonnaire. M. Trow- 
bridge essaye d'étudier ce mouvement, non plus dans les gaz, mais 
dans les liquides. Une goutte d'eau tombant dans le même liquide 
doit former un tourbillon annulaire plus parfait qu'en tombant dans 
un autre liquide. Pour le montrer , on peut recouvrir la surface 
de l'eau de poussières qui sont entraînées avec la goutte (il sufGt 
de verser sur l'eau un peu de teinture alcoolique de gingembre); 
on peut encore faire tomber des gouttes d'eau colorées avec des 
dérivés solubles de l'aniline. L'auteur montre que la formation 
des anneaux est une conséquence des équations générales du mou- 
vement interne d'un liquide , et indique quelques vérifications 
expérimentales. 

A.-S. KIMBALL. — Recherches nouTelles sur une des lois du frottement, p. 353. 

Suivant Coulomb et le général Morin, le coefficient de frotte- 
ment est indépendant de la vitesse; d'après M. Bochet, il décroît 
Huand la vitesse croît; enfin, selon M. Hirn, il augmente avec la 
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vitesse. M. A.-S. Klmball a essayé de traDcher le différend par de 
nouvelles expériences et arrive aux résultats suivants : 

Pour de petites vitesses, le coefïicicnt de frottement est petit ; 
il augmente d'abord rapidement avec la vitesse, puis atteint un 
maximum qui dépend de la nature des surfaces en contact et de la 
pression qu'elles supportent. Au delà, le coefficient de frottement 
diminue à mesure que la vitesse augmente. 

CAREY LEA. — Sensibilité de la lumière sur divers selt d'argent. 

L^auteur donne une liste des sels d'argent et acides minéraux 
ou organiques qui, sous l'action de la lumière, donnent une image 
non apparente, qui peut être révélée par l'acide pyrogallique, le 
carbonate d'ammoniaque et le bromure de potassium. Les chlorure, 
bromure et iodure d'argent tiennent naturellement la tête de la 
liste; mais bien d'autres sels d'argent jouissent de cette propriété 
à différents degrés, tandis que d'autres ne paraissent rien donner 
dans les mêmes circonstances. A. Aicgot. 



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 
Annales de Chimie et de Physiqne. 

5^ série. — Tome XII. — Décembre 1877. 

Beithelot. — Nouvelles recherches sur les phénomènes chimiques produits 
par Vélectriclté fie tension, p. 446. 

Bkbthelot. — Fixation de l'azote sur les matières organiques et formation 
de r ozone sous V influence des faibles tensions électriques, p. 453. 

Bbrthelot. — Appareil pour soumettre à V effluve électrique un volume li' 
mité de gaz, p. 463. 

Bekthelot. — Appareil pour faire passer ^étincelle électrique dans les gaz, 

p. 467. 

Bebthelot. — Sur la cluileur dégagée par les combinaisons chimiques dans 
Vétat gazeux : acides anhydres et eau, p. 629. 

Beethelot. — Recherches thermiques sur le chloral et son hydrate, p. 536. 

Bebthelot. — Appareil pour mesurer la chaleur de vaporisation des liquides, 
p. 55o. 

Bebthelot. — Appareil pour mesurer la chaleur spécifique des liquides, 
p. 55g. 

Bebthelot. — Appareil pour déterminer les points d'ébullition, p. 56a. 

Bebthelot. — Sur la détermination de la chaleur de fusion, p. 564. 



36 BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

Philosophical Kagasiiia. 

$• série. — Tome IV. — Novembre 1877. 

J.-W. Mallet. — Altération apparente du poids d'un fil placé dans la direc- 
tion est-ouest y et traversé par un courant électrique ^ p. 3a 1. 

R. BoRNSTEiN. — Influence de la lumière sur la tension électrique des mé- 
taux, p. 33o. 

Lord Rayleigh. — Umite inférieure du spectre prismatique, d'après les 
observations de sir Jolui Herschcl, p. 348. 

EuGBN GoLDSTEiN. — Communication préliminaire sur les décharges élec- 
triques à travers les gaz raréfiés, p. 353. 

ToLVER PRESTON. — Conditions dynamiques applicables à la théorie de la 
gravitation de Le Sage, p. 364- 

J.-H. Gladstone. — Observations sur la constitution cMmique du système 
solaire, p. 379. 

5* téric. — Tome IV. — Décembre 1877. 

H. BuFF. — Conductibilité thermique et diathermancie de l'eau et de rhjrdro- 
gène, p. 401. 

G.-JonNSTONE Stoney. — Pénétration delà chaleur à travers les gaz, p. 424- 
G. MoSER. — Spectres des combinaisons chimiques, 1^, 444- 
R.-S. Brough. — Calcul théorique de la valeur la plus convenable de la ré- 
sistance du récepteur d'un télégraphe, p. 449- 
R. Clal'SIUS. — T/u*orème général relatif à l'influence électrique, p. 454- 
R. Clarke. — Potentiel d'un ellipsoïde sur un point extérieur, p. 4^8. 
G. Habermann. — Modification de la méthode de M. Dumas pour déterminer 
les densités de vapeur, p. 462. 

Annales de Poggendorff. 

Nouvelle série. — Tome II. — N® 10. — Année 1877. 

C. Quincke. — Angle de raccordement et extension des liquides sur les corps 
solides, p. 145. 

EiLiiARD W1EDEIIANX. — Chaleur spécifique des vapeurs; sa variation avec 
la tem/jérature, p. 195. 

H. Kaiser. — Évaliuition du rapport des chaleurs spécifiques de l'air sous 
pression constante et à volume constant au moyen de la vitesse du son, p. 218. 

Paul Moritz Schmiot. — Frottement intérieur des corps solides (suite ) , p. a4 1 . 

A. RiTTER. — Contribution à r étude des états d'agrégation de la matière, 
p. 273. 

G. Recknagel. — » Mét/u)de manométrique pour l'évaluation des poids spé- 
cifiqiws des gaz, p. 291. 

Sur la désagrégation de l'étain, p. 3o4. 



E. DUTER. - PLAQUES |CIRGUL AIRES AIMANTÉES. 37 



SB8 PLAamSS CIBCIJLAIBE8 AQIAITiES OU LES UftHES ISODTIAMiaUBS 
son DES GIRGOirtBEIGES GOIGSITRIOUES; 

Par m. E. DUTER. 

Dans ce travail j'envisage des aimants, entièrement nouveaux, 
je crois, et où la distribution du magnétisme est incomparablement 
des plus simples. Ces aimants sont des disques circulaires pleins 
ou évidés en anneaux taillés dans des plaques d'acier de 1™^ 
d'épaisseur. Je vais immédiatement parler de leur formation. 

I. aimantation des plaques circulaires, où les lignes isodyna- 
miques sont des circonférences concentriques, — Si Ton place, sur 
le pôle d'un électro-aimant très-puissant terminé en pointe et per- 
pendiculairement à son axe, un disque circulaire mince (de 
!■■ d'épaisseur, par exemple) et dont le centre est au pôle de 
l'électro-aimant, on constate qu'après la séparation de l'électro- 
aimant et du disque, ce dernier reste aimanté. Si l'on y projette 
de la limaille de fer, de façon à former un fantôme magnétique, on 
constate que cette limaille se dispose en files dirigées suivant les 
rayons du disque. On constate, en promenant un rayon quelconque 
du disque devant un pôle d'aiguille aimantée que le centre de la 
plaque est un pôle d'un certain nom (austral par exemple), que le 
magnétisme austral de la plaque diminue à mesure qu'on va du 
centre vers les bords jusqu'à devenir nul et qu'ensuite on ne trouve 
plus que du magnétisme boréal croissant jusqu'au bord. 

Ainsi, dans un de mes disques, les deux magnétismes, austral et 
boréal, sont distribués de telle façon que l'un d'eux occupe une 
plage centrale et l'autre une plage marginale entourant la pre- 
mière. 

Il n'est pas nécessaire, pour obtenir des effets semblables, que 
le disque soit plein ; des anneaux plats terminés par deux cercles 
concentriques donnent une distribution analogue. Pour aimanter 
ces anneaux, il me suffit de les placer sur un électro-aimant très- 
puissant dont la tranche polaire s'adapte exactement au creux de 
l'anneau. 

/. de Phji., t. VII. ( Février 1878.) 4 
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L'épreuve préliminaire faite avec Taiguille aimantée et la limaille 
de fer conduit encore à cette conséquence que les deux mag^é- 
tismes occupent des régions concentriques, le maximum de l'un 
existant sur une des circonférences terminales et le maximum de 
l'autre sur l'autre circonférence terminale; enfin les lignes d'aiman- 
tation sont les rayons de l'anneau. 

II. Mesure du magnétisme libre, — Pour mesurer le magné- 
tisme libre répandu sur ces plaques, j'ai employé, comme je l'avais 
déjà fait dans un travail précédent, la méthode de l'arrachement: 
cette méthode est celle de M. Jamin, et elle a conduit l'illustre phy- 
sicien aux résultats très-nombreux et très-importants que l'on sait. 

Dans l'application de ce procédé, je me suis attaché à rendre le 
contact extrêmement petit, afin de ne pas altérer, par son approche, 
la distribution du magnétisme sur l'aimant à étudier; je l'ai fait 
en outre avec du fer parfaitement doux. 

Pour cela, j'ai pris des cylindres de fer assez volumineux que j'ai 
mis dans de Tacide sulfurique étendu, jusqu'au moment où ils ont 
été réduits aux dimensions de très-petits grains de limaille. Pour 
mesurer les arrachements d'aussi petits contacts, j'ai eu recours à 
un artifice particulier. 

Chaque petit grain de fer est fixe à l'extrémité a (yîg^. i) du 

Fig. I. 




canal d'un tube capillaire ; ce tube capillaire termine lui-même un 
aréomètre cylindrique A flottant sur Teau. Aii-dessus de l'aréo- 
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mètre se trouve une table de bronze BC supportant la plaque 
aimantée mn. La table est percée d'un trou par où s'engage la 
pointe de Taréomètre, de telle sorte que le fer puisse venir toucher 
la plaque. 

Voici par quelles dispositions j'assure le contact: le vase cylin- 
drique P communique avec l'extrémité inférieure E d'un tube 
gradué ED. L'extrémité supérieure D de ce tube communique 
avec une poire de caoutchouc hermétiquement fermée et qui peut 
être comprimée par le jeu d'une vis V. 

Si l'on vient à tourner dans un sens convenable la vis V, on 
comprime l'air de la poire ; cet air fait remonter l'eau dans le vase 
P, et il arrive un moment où le contact vient toucher la plaque 
mn. L'instant précis de ce contact est donné par un signal élec- 
trique. Le point où l'eau s'arrête dans le tube ED est pris comme 
zéro. Si dans cette opération la plaque mn était aimantée, elle 
pourrait attirer le contact, et la détermination précédente serait 
fautive ; aussi ai-je eu soin d'opérer avec une plaque métallique non 
magnétique, et c'est quand* le zéro est obtenu que je le remplace 
en mn par la plaque à étudier. Une graduation tracée sur la table 
supérieure en bronze permet d'amener au-dessous du contact tel 
point que Ton veut de la plaque aimantée. Enfin, si l'étude d'un 
aimant doit avoir une certaine durée, il faut rechercher le zéro du 
tube gradué de temps en temps, afin de se mettre à l'abri des 
erreurs dues à l'évaporation. 

Quand on a ainsi assuré le contact, il est très-facile d'avoir la 
force d'arrachement. En effet, en détournant la vis V, on diminue 
la pression de l'air dans la poire, et l'eau du vase P s'écoule; la 
poussée de cette eau sur le flotteur diminue d'une façon con- 
tinue, et il arrive un moment où la perte de poussée de cette eau 
sur le flotteur est justement égale à la force qui relie le con- 
tact à l'aimant. La quantité d'eau écoulée dans le tube gradué est 
proportionnelle à cette force. Dans mon appareil la section du 
vase P vaut environ loi fois celle du flotteur, de sorte que, pour 
i^'de force d'arrachement, il passe looS'ou ioo"dans le tube gra- 
dué; comme, en outre, ce tube est divisé en dixièmes de décimètre 
cube, on obtient très-facilement une approximation de i"Kr. Les 
plus grandes forces mesurées avec cet appareil étaient de oS',2. Je 
me suis servi dans mes mesures de trois petits contacts différents, 

4. 
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qui m'ont toujours donné au même point des nombres proportion- 
nels. 

Enfin rien de plus facile que de se mettre à Tabri de trépidations, 
en faisant reposer tout le système sur des feuilles de feutre. 

III. Loi de distribution du magnétisme libre sur les plaques 
circulaires à lignes isodjnamiques concentriques. — i® Si les 
aimants sont des anneaux plats de même épaisseur, dont le rayon 
extérieur est R et le rayon intérieur r, la distribution du magné- 
tisme sur un rayon quelconque est donnée par la formule 

(,) M:..Asm-L--^-._--_^, 

X est la distance au centre de la plaque du point où le magné- 
tisme est M. 

A est constant pour des anneaux de rayons difTérents, si ces 
anneaux ont été taillés dans la même feuille d^acier. 

Il résulte de cette formule que la ligne où le magnétisme libre 

est nul est une circonférence dont le rayon est i/ • On 

voit que le magnétisme libre est le même en tous les points d^une 
circonférence, dont le centre coïncide avec celui de la plaque. 
Le magnétisme libre, répandu entre deux circonférences infini- 
ment voisines , est 

^iitxdx^ 

et le magnétisme libre sur une étendue annulaire quelconque de 
la plaque est Tintégrale définie 

(a) / MaTiarrfx, 

les limites x^ et x^ de l'intégrale étant les rayons des circonfé- 
rences qui bordent cette étendue. 

Pour avoir tout le magnétisme libre d'un certain nom, par 
exemple celui qui est dans la zone intérieure de la plaque, il suf- 

fira de remplacer x^ et Xx par /• et l/ ; on trouve de la sorte, 
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pour rintégration ainsi déflnie, 

or A est constant : donc 

Les totalités de magnétisme libre répandu sur les anneaux dé- 
finis plus haut sont proportionnelles à leur surface. 

Il est inutile d^ajouter que, si Ton étend Tintégrale définie (a) à 
toute la plaque, on obtient zéro pour valeur de cette intégrale. 

ù? Si les aimants sont des disques pleins de rayons R, on ob- 
tient la formule 

W M=A ^^ •-, 

ou y ce qui revient au même, 

f1\ \M k COSTTX» 

{3) M — A ^^ ; 

cette formule (2) est un cas particulier de la formule (i), où r =:= o. 

Dans cette formule (i), A est constant, quel que soitR et, de 
plus, a la même valeur que pour les anneaux, si les anneaux et les 
disques ont été taillés dans la même feuille d^acier. 

La formule (2) conduit aux mêmes conséquences que la for- 
mule (i), c'est-à-dire que la totalité T de magnétisme libre ré- 
pandu sur un disque est donnée par la formule 

T rr VR% 

c'est-à-dire qu'elle est proportionnelle à la surface de la plaque. 

Les plaques sur lesquelles j'ai opéré étaient taillées dans une 
même feuille de i™"* d'épaisseur, mais ont des rayons variables 
compris entre 2*, 5 et 12®, 5. 

Je donne les tableaux relatifs à quatre disques; dans ces ta- 
bleaux, D est la distance au centre, M est le magnétisme sur un 
point de rayon, et C est le magnétisme répandu sur toute une cir- 
conférence, dont le rayon est D; les nombres mesurés que je 
donne sont, pour chaque plaque, les moyennes obtenues en consi- 
dérant quatre rayons. 
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Disque de rayon 12^,5, 



D 


mesuré. 


calculé. 


G 


O 


4,58 


4,58 





1 


4,58 


4.57 


0,45 


a 


4,58 


4,56 


o>9« 


3 


4,49 


4,5o 


1,35 


4 


4,36 


4,34 


1,73 


5 


3,9-2 


4,oi 


2,00 


6 


3,4o 


3,43 


2,06 


7 


2,56 


2,53 


un 


tt 


1 ,3i 


«,»9 


1 ,o3 


9 


» 


— o,a5 


—0,22 


lO 


1,88 


-1,93 


-ï>93 


II 


-3,4i 


-3,46 


-3,81 


12 


-4.44 


-4.43 


-5,32 


12,5 


-4 ,58 


-4.58 


5,72 




Disque de 


rayon 7*, 5. 
R 

calculé. 




D 


mesure. 


C 


O 


4,55 


4.58 





I 


4,55 


4,57 


0,45 


2 


4,40 


4,46 


0,89 


3 


4,00 


4,01 


1 ,20 


4 


2,80 


2,86 


i,i4 


5 


» 


0.79 


0,39 


6 


-1,90 


1,95 


-1,17 


7 


-4.»7 


-4» 20 


2^.94 


7.5 


-4»5o 


-4» 58 


-3,43 



Disque de rayon &^ . 
R 



D 


mesuré. 


calculé. 


G 





4,54 


4,58 





I * 


4.52 


4,54 


0,45 


2 


3,94 


4,01 


0,80 


3 


«,98 


1,95 


0,48 


4 


«,95 


— «,95 


-0,78 


5 


4,5o 


-4,58 


—2,29 
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Disque de rayon 2% 5, 



D 


mesiiré. 


calculé. 


c 





4,5i 


4,58 





I 


4»07 


4,01 


0,40 


2 


—uyo 


— 1,95 


0,39 


2,5 


— 4,5o 


-4,58 


— i,i4 



IV. Conclusion, — On sait que, dans la théorie mathématique, 
Poisson a cherché à faire entrer dans ses formules de distribution 
du magnétisme une constante caractéristique des propriétés ma- 
gnétiques du corps étudié; cette constante, qu^il nommait la con- 
stante magnétique, était le moment magnétique de l'élément de 
volume, soumis à Tinfluence de l'unité de force. Mais les expé- 
riences les plus nombreuses et les plus variées, faites depuis les 
travaux de Poisson, montrent que la quantité que Coulomb nomme 
constante magnétique est essentiellement variable : on la nomme 
aujourd'hui fonction magnétisante , et son étude est une des plus 
importantes et des plus intéressantes qu'offre le magnétisme. 

Dans les aimants dont je m'occupe, j'ai réussi à caractériser 
les propriétés magnétiques de l'acier par une seule constante; 
mais c'est en leur donnant la môme épaisseur et la forme simple 
que l'on a vue plus haut, telle que la symétrie existe par rapport à 
un point. J'ajouterai enfin que la forme que je donne aux ai- 
mants me fournit une vérification de ma méthode de mesure, 
puisque j'obtiens les mêmes quantités de magnétisme austral et 
de magnétisme boréal, bien que ces deux magnétismes soient dis- 
tribués sur deux plages qui ne sont pas superposables, comme 
dans le cas des aimants ordinaires, longs et étroits, où la forme 
est telle que, quelle que soit la méthode de mesure, on trouve 
nécessairement des quantités égales des deux magnétismes. 
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lOUYEL APPAREIL POUR LA VtRinCATIOI EZFtRlMEiTALB BBS LOIS 

BE LA GIUTB BBS G0BP8; 

Par M. E. LEBOURG. 

Un poids cylindro-conique aplati, guidé dans sa chute comme 
celui de Tappareil du général Morin, porte, au lieu de style, un 
diapason vertical muni d'un fil métallique court et roide. Ce poids 
tombe le long d'une règle, graduée sur l'un de ses bords, et enduite 
de noir de fumée ; le diapason est mis en vibration automatique- 
ment à l'origine de la chute, et il inscrit sur la règle immobile une 
ligne sinueuse, dont l'étude permet une démonstration facile des 
lois de la chute des corps. 

Loi des espaces, — On prend pour unité de temps la durée de 
71 vibrations du diapason. On doit vérifier que la longueur des n 
premières spires étant /, la longueur des ^n premières est 4^> celle 
des 3/1 premières, 9/, etc. Mais les spires sont toujours très- 
serrées dans les premiers centimètres de la courbe, et il pourra 
même arriver qu'elles se superposent dans les premiers millimètres. 
On éludera cette difliculté en considérant la courbe à partir d'un 
point où les spires sont très-nettes, par exemple à partir d'un déci- 
mètre au delà de l'origine. Soit n le nombre total de spires com- 
prises dans les décimètres 2, 3 et 4; i>i 1^ loi des espaces est vraie, 
il doit y avoir aussi n spires dans le décimètre i , n spires dans les 
décimètres 5 à 9, 10 à 16, etc., ce que l'on vérifiera expérimen- 
talement. 

Loi des vitesses. — Soit e le chemin parcouru pendant le temps 

très-petit 9, correspondant à une vibration du diapason (le /a 

normal par exemple), la vitesse au temps t sera sensiblement 

e . e' 

i^= z' A. un autre instant if, on aura de même i/= ^» c'est-à- 

dire que les vitesses aux divers instants peuvent être considérées 
comme très-sensiblement proportionnelles à la longueur d'une 
spire aux points correspondants. On mesurera donc les longueurs 
d'une spire à 0°, i, o",4, o"',9 de l'origine, et l'on reconnaîtra 
qu'elles varient comme les nombres i, 2, 3, .... 

Mesure approximative de g. — Comptons un certain nombre 
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de spires très-distinctes n, comprises entre deux points dont les 
distances à Torigine sont a et bj et correspondent à des temps t et 
t'y accomplis depuis le commencement de la chute. Soit de plus N 
le nombre de vibrations que le diapason accomplit en une seconde. 
On a 

On trouve d'ailleurs sans peine 

Il sofBt de substituer à if — t etif-^ t leurs valeurs, et Ton obtient 

application à la comparaison des diapasons. — En montant 
sur Tappareil divers diapasons, on peut comparer entre eux leurs 
nombres de vibrations, et même déterminer la hauteur absolue de 
son produit. Il sufiit pour cela de tirer le nombre de vibrations N 
accompli par seconde de la formule précédente, où Ton considère 
g comme connu. 



uauir Acnoi des ui ; 

Par m. BRILLOUIN, 
Préparateur au Collège de France. 

Les expériences récentes de M. Cailletet ont rappelé Tattention 
sur le problème de la liquéfaction des gaz. Il n'est pas sans intérêt 
de retracer comment le nombre des gaz non liquéfiés fut prompte- 
ment réduit à six , comment l'étude des liquides produits a conduit 
à de nouveaux essais , et de faire connaître les derniers résultats 
obtenus. 

I. Historique. — Les premières expériences systématiques de 
liquéfaction des gaz sont dues à Faraday (^). Il produisait le gaz 



(*) jânnales de Chimie et de Physique, t. XXIV, p. 4o3; i8a3. 
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dans une branche d'un tube de verre en forme de V renversé, fermé 
à la lampe, et l'obtenait liquide dans l'autre branche refroidie. Les 
acides sulfureux, sulfhydrique, carbonique, hypochlorique, chlor- 
hydrique, le protoxyde d'azote, le cyanogène, le chlore, le gaz am- 
moniac furent ainsi liquéflés. 

En appliquant la même méthode, avec des appareils de plus 
grandes dimensions , Thilorier ( * ) a liquéfié et même solidifié 
l'acide carbonique; Natterer (•) solidifia le protoxyde d'azote en 
le comprimant dans un réservoir par une simple action mécanique. 

Faraday (•), frappé des observations de Cagniard de Latour 
sur la température de volatilisation totale, sentit la nécessité de 
refroidir le gaz au-dessous de cette température. Dans la nou- 
velle série de recherches qu'il entreprit alors , le gaz pouvait 
être comprimé jusqu'à oo**", et refroidi en même temps à 
— iio^C, par évaporation dans le vide du mélange d'acide car- 
bonique solide et d'éther. Il liquéfia ainsi le gaz oléfiant , les 
acides fluoborique et fluosilicique, l'hydrogène phosphore, l'hy- 
drogène arsénié (déjà liquéfié par MM. Dumas et Soubeyran). Il 
solidifia les acides bromhydrique et iodhydrique, mais non l'acide 
chlorhydrique ; les acides sulfureux, sulfliydrique, carbonique, 
hypochlorique, le protoxyde d'azote, le cyanogène et le gaz am- 
moniac. L'hydrogène , l'oxygène , l'azote , le bioxyde d'azote , 
l'oxyde de carbone et le gaz d'éclairage ne purent être liquéfiés. 

M. Berthelot (*) reprit ces expériences en enfermant le gaz dans 
la partie supérieure d'un thermomètre à mercure ou à acide sul- 
furique, à parois très-résistantes. La pression exercée par le li- 
quide chaufie pouvait atteindre jusqu'à 8oo'^", lors de la rupture 
du tube. Les liquéfactions déjà connues s'obtinrent facilement, en 
refroidissant, par de la glace ou par évaporation de l'éther, la partie 
du tube qui contenait le gaz ; mais aucun des gaz dits permanents 
ne put être liquéfié dans ces circonstances. 

Natterer (•) soumit ces mêmes gaz à des pressions qu'il évalue 



(*) L'Institut^ t. U; i%Z^, -- Annales de Chimie et de Physique, t. LX, p. 427 ; i835. 

(*) Ann, de Pogg,, t. LXH, p. i33; 1844. 

(•) Annales de Chimie et de Physique^ t. XIII et XV, p. a57; i845. 

{*) Annales de Chimie et de Physique, t. XXX; i85o. 

(•) Annales de Pogg,, t. XCIV; 1864. 
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à i354"^ pour l'oxygène, et a790^*'* pour les autres, sans pouvoir 
les liquéfier. 

M. Andrews (^), en combinant Faction du mélange réfrigérant 
de Faraday et de pressions plus grandes, vit ces mêmes gaz con- 
server leur état, quand le volume était réduit à une fraction de 
volume initial : 



Pour l'air 

» l'oxygène 

» rhydrogène 

»• l'oxyde de carbone — 
» le bioxyde d'azote ... 



M. Melsens (') a utilisé l'absorption des gaz par le charbon, et 
leur dégagement par élévation de la température, pour liquéfier 
facilement, dans un appareil de Faraday, l'acide sulfureux, le 
chlore, l'éther chlorhydrique, le cyanogène, l'hydrogène sulfuré, 
l'ammoniaque et l'acide iodhydrique. 

Les liquides et les gaz dans le voisinage du changement d'état 
présentent des propriétés physiques singulières et tout à fait inat- 
tendues. Dès 1822, Cagniard de Latour (') a constaté qu'un 
liquide (l'alcool, l'éther, le sulfure de carbone, l'eau) peut se 
transformer totalement en vapeur, dans un espace peu supérieur à 
celui qu'il occupait. Par exemple, sous une pression de Sj*^", 
l'éther se vaporise totalement dans un volume triple de son volume 
initial, dans un volume sextuple sous la pression de 42**'" ; c'est 
d*ailleurs à la même température de i5o° R. que la transformation 
a lieu dans les deux cas. 

La dilatation du liquide avant la vaporisation est considérable : 
l'alcool double de volume. La vapeur elle-même a un coefficient de 
dilation énorme. Thilorier(*) a retrouvé des propriétés analogues 
dans l'acide carbonique liquide qui, de zéro à + 3o", se dilate 
4 fois plus que les gaz permanents. 



(') Report of British, jissoc, 1861. 

[*) Journal de Phjrsique, t. III, p. 27. Dans rarticlecité ici, l'acide cyanhydrique est 
indique à tort au lieu de l'acide iodhydrique. 
(>) jânnales de Chimie et de Physique, t. XXI et XXII. 
(*) Lo€. cit. 
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Cette observation de Thilorier avait laissé des dontes, mais 
Drion(^)y en étendant ses recherches à trois corps de nature 
chimique très-différente, Téther chlorhydrique, Tacide sulfureux 
et l'acide hypoazotique, a constaté Taccroissement rapide du coef- 
ficient de dilatation dans le voisinage du point de volatilisation 
totale. Les expériences n*ont pu donner que le coefficient de dilar 
tation apparente, évidemment inférieur au coefficient absolu, tant 
à cause de Tévaporation que de la compressibilité du liquide et da 
réservoir. Ainsi, l'acide sulfureux à i3o®, c'est-à-dire à une tem- 
pérature inférieure de lo^ à celle de la volatilisation totale, a un 
coefficient de dilatation presque triple de celui des gaz. 

II. Du point critique, — Les idées émises par Cagniard de 
Latour sur la température de volatilisation totale, ont été pré- 
cisées dans un Mémoire de M. Andrews (*) sur la continuité des 
deux états liquide et gazeux. Les expériences ont porté sur l'acide 
carbonique, le protoxyde d'azote, l'acide chlorhydrique, le gaz am- 
moniac, l'éther sulfurique et le sulfure de carbone. C'est de l'acide 
carbonique, étudié par lui avec le plus grand soin, qu'il sera seule- 
ment question ici. L'éprouvette en verre qui contient le gaz est 
formée de deux parties, un grand réservoir ouvert à sa partie infé- 
rieure et un tube capillaire à parois très-épaisses soudé au réser- 
voir et fermé à la partie supérieure. Elle est renversée dans un 
cylindre d'acier formant cuve à mercure, et assujettie par un fort 
écrou, que traverse seul le tube capillaire. La pression s'exerce 
par l'intermédiaire du mercure. Le tube capillaire peut être main- 
tenu à telle température que l'on veut par un bain liquide. 

On saisit facilement les résultats de ces expériences, à la seule 
inspection des lignes isothermes tracées en prenant pour variables 
indépendantes le volume v et la pression p d'un kilogramme du 
corps. 

Pour les gaz parfaits, qui suivent les lois de Mariotte et Gay- 

Lussac, on a 

pv = (xp.v,Ty 

T étant la température absolue ; 

a le coefficient de dilatation des gaz ; 



(*) Annales de Chimie et de Pfysique, iSSg. 
(•) Philos. Trans,, t. II, p. 676; 1869. 
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p^y ç^o la pression et le volume du gaz à la température absolue - 
de la glace fondante. 

Pour une température donnée T, la courbe des états du gaz est 
une hyperbole équilatère ayant les deux axes pour asymptotes. La 

grandeur du demi-axe est yJ^cup^v^T. 

Pour les gaz facilement liquéfiables, Texpérience montre que la 
compressibilité est plus grande que ne l'indique la loi de Mariotte : 
si donc on prend le corps à un état déterminé M [fi g. i), et qu'on 
trace l'hyperbole correspondante A, tous les points de la courbe 




pour lesquels le volume est moindre seront à gauche de l'hyperbole, 
les autres au-dessus. La forme sera celle de la courbe t tracée en 
traits discontinus ; elle sera tout entière à gauche et au-dessous de 
rhj-perbole, de même température, déduite de la loi de Mariotte. 
S'il s'agit d'une vapeur que l'on comprime à température con- 
stante, son état est d'abord représenté par une courbe TA [Jig> i) 
analogie à la courbe t ; puis, la tension maxima pour cette tempé- 
rature une fois atteinte , la liquéfaction commence sans changement 
dépression, et, tant qu'elle dure, l'état du corps est représenté par 
une horizontale AB. Cette horizontale correspond à l'existence 
simultanée du liquide et de la vapeur. Quand tout est devenu 
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liquide, la compressibilité est très-faible , et la courbe remonte 
presque parallèlement à Taxe Op, 

Pour les liquides ordinaires, le volume Ob est une fraction si 
petite de O a qu'on ne pourrait pas le représenter sur la figure. Mais, 
au voisinage du point de volatilisation totale, les expériences de 
Cagniard de Latour montrent que Ob peut être jusqu'à -J- et jus- 
qu'aux j de Oa, Quand la température s'élève, Oa diminue, OJ 
augmente, et la courbe des points A est la courbe des tensions 
maxima de la vapeur. 

Traçons, par exemple, les deux courbes isothermes pour T et 
T -f- 1 . La petite horizontale v^v^' est la dilatation du liquide de T 
à T-f- I, sous la pression constante p. La droite bb' est la dila- 
tation du liquide de T à T -i- i , lorsque la pression est constam- 
ment égale à la tension maxima; c'est ce qu'on mesure (à la com- 
pressibilité près des enveloppes) pour les gaz liquéfiés ; et les 
expériences montrent qu'elle croît très-vite avec la température, et 
devient bien plus grande (trois et quatre fois) que la dilatation 
des gaz permanents. 

Les expériences de Rcgnâult (^) sur les tensions des vapeurs 
saturées d'un grand nombre de corps montrent que l'accroisse- 
ment de tension maxima pour une élévation de température de i'*, 
c'est-à-dire la distance verticale B'// des deux droites AB et A'B', 
va diminuant quand la température s'élève ; cette diminution était 
particulièrement rapide pour l'acide carbonique, de aS** à a8®, la 
tension paraissant tendre vers un maximum peu éloigné. 

Ainsi, pour ces deux causes, si Ton trace la courbe des points 
BB' (dont on ne voit qu'un élément sur la figure), l'expérience in- 
dique qu'elle devient très-concave vers l'axe des volumes. La ten- 
sion maxima tendant vers un maximum quand la température 
augmente, la courbe des points AA' sera aussi très-concave vers 
l'axe Oi^. Ces deux courbes doivent se rejoindre, comme deux bran- 
ches d'une seule et même courbe AA'B'B [fig* 2), dont l'ordonnée 
maximum correspondrait à la température de volatilisation totale. 
C'est ce qui a lieu, d'après les expériences de M. Andrews. 

En comprimant simultanément, dans deux appareils identiques, 



(*) Mémoires de T Académie de$ Sciences, t. XXVI, p. 626. 
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de Tacide carbonique et de Tair, et en admettant que la pression 
soit sensiblement l'inverse du volume de l'air, M. Andrews a pu 
déterminer par points plusieurs courbes isothermes de l'acide car- 



lOShr 



Fîg. 2. 




bonîque représentées dans lajig.^, où les ordonnées sont expri- 
mées en atmosphères à partir de 47'*™ • A mesure que la température 
est plus élevée, la longueur de la partie horizontale de cette courbe 
diminue, la distinction des deux branches, liquide et vapeur, devient 
pIusdifGcile ; vers 3o**,9, ily a vaporisation totale. Un faible change- 
ment de température produit des espèces de stries, comme lorsqu'on 
mêle des gaz à différentes températures. La courbe n'a plus de 
partie horizontale du tout. C'est là le point critique. Pour des 
températures un peu plus élevées, la courbe isotherme présente 
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encore un changement de convexité , mais n'a plus de tangente 
horizontale. Enfin, à 48®, la convexité reste toujours de même sens, 
et la courbe n^a pas de point d'inflexion. 

Ainsi la courbe qui relie les extrémités des parties horizontales 
se ferme vers le haut; un corps ne peut être en partie gazeux en 
partie liquide que si son état est représenté par un point situé à 
l'intérieur de la région ainsi limitée. On peut passer de l'état gazeux 
à l'état liquide en suivant une courbe qui traverse cette région ; les 
deux états existant simultanément pendant quelque temps, le chan- 
gement sera visible. Mais, si l'on suit une série d'états qui ne ren- 
contrent pas cette région, il sera impossible de s'apercevoir du chan- 
gement; par exemple, M. Andrews a pris de l'acide carbonique 
gazeux, l'a chaufle vers 5o®, et comprimé à i5o*^™. En le 
laissant ensuite refroidir au-dessous du point critique, on n*a 
pu reconnaître à aucun moment le moindre changement phy- 
sique dans la masse. Cependant le gaz est devenu liquide; car si l'on 
diminue la pression, on le voit entrer en ébuUition. 

Ainsi cette courbe limite une région dans laquelle le passage de 
l'état liquide à l'état gazeux se fait avec changement brusque des 
propriétés physiques, où le changement est visible, et les deux 
états distincts. 

III. Expériences de M. Cailletet. — M. Caille tet (* ) a entrepris 
une nouvelle série d'expériences. L'appareil est tout à fait semblable 
à celui de M. Andrews. La pression est produite par une presse 
hydraulique [Jig* 3). Le gaz pur et sec est introduit dans l'éprou- 
vette PT, placée d'abord horizontale, par le tube de caoutchouc H 
{fis- 4) î quand l'éprouve tte est pleine, on la redresse (fig* 3), et 
la goutte de mercure G, en descendant, isole le gaz de l'intérieur. La 
figure montre l'éprouvette fixée, par un gros écrou de bronze A, à 
la cuve de fonte B qui communique avec la presse hydraulique par 
le^ tube latéral A'. Dans cet appareil, l'acétylène a été d'abord 
liquéfié par simple pression. La transformation s'opère encore à 
'ii^\ le point critique est donc supérieur à cette température. Pour 
le bioxyde d'azote, la liquéfaction qu'on n'obtient pas à -f- 8° se 
réalise à — ii®, ce qui place son point critique dans le voisinage 



(*} Comptes rendus t noTombre et décembre 1877. 
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du zéro. Mais, si on laisse détendre à + 8° le bioxyde d'azole com- 
primé, le tube se remplit pendant ud instant de brouillard. Cette 
induit M. Caîlletet à une méthode simple et élégante 



Fifi. î. 



observation a 




pour montrer la tiquél'action des gaz. Son succès tient au refroidis- 
sement considérable du gaz pendant la détente, qui abaisse la tempé- 
rature bien au-dessous du point critique. Après avoir comprimé le 
gaz jusqu'à aSo ou Soo"", on attend quelques instants, pour que 

Fie- 4. 

t 

^^Blpbaa Bernent dit à la compression ait disparu, puis on ouvre un 

^^■Ûnet à vis V {Jîg- 3 ), que porte la presse hydraulique ; le gaz 

dhmvJinisquement l'excès de liquide, et sa pression tombe à i"". 

f'ànr nous faire une idée du refroidissement que l'on obtient 

linsï, déterminons l'abaissement de température qui aurait lieu 

/. Ar Fhji., t. YII. (FéTTior 1878.) 5 



i 
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pour un gaz parfait. Supposons que la détente se fasse sans perte 
ni gain de chaleur, et que la loi de Poisson reste applicable, hypo- 
thèse évidemment inexacte dans le cas qui nous occupe, puisque 
le gaz se liquéfie ; on aura 



7-1 



M^' 



y étant le rapport des deux chaleurs spécifiques, à pression et à vo- 
lume constants; 

T|, T„ px, pf, les températures absolues et les pressions au dé- 
but et à la fin. 

Soient, par exemple, 

T, ~ 273» glace fondante; 
p, = 3oo*'»"; 

I/j — I , 

• .I 2 

c'est-à-dire 233^ au-dessous de la glace fondante. On peut bien 
admettre que si le gaz ne se liquéfie pas, sa température baissera 
vers aoo®. Il est même à remarquer qu'un grand accroissement de 
la pression initiale n'augmente pas beaucoup le refroidissement. 
Ainsi, en partant de 2800**", que Nattcrcr dit avoir obtenues, et 
de la glace fondante, la température finale, en supposant la loi de 
Poisson applicable, serait — 23o°. 

Par cette nouvelle mélhode, M. Cailletct a observé un brouillard 
tout semblable à celui du bioxyde d'azote, avec le formène, l'oxyde 
de carbone et l'oxygène, pour une pression initiale de 3oo*'". 
Dans les mômes conditions, la détente n'a nullement altéré 
la transparence des deux derniers gaz permanents, l'azote et l'hy- 
drogène (* ). 



(*) Cette Note a été rédigée à propos d'une Communication de M. Mascart faite à la 
Société de Physique sur les expériences de M. Cailletet le 31 dcccmbrc 1877. I^epuis 
cette époque, M. Cailletet a annoncé dans les Comptes rendus que l'azote et l'hydro- 
gène ont présenté pendant la détente une très-logère buée. De son côté, M Pictet a 
réussi à liquéfler l'oxygène par un procédé tout différent (voir Comptes rendiu, 
séance du 3{ décembre 1877). D'après do nouvelles expériences, il aurait môme solidifié 
l'hydrogène. 

Les Archives des Sciences naturelles de Genève viennent de publier, dans le numéro 
de janvier, le Mémoire de M. Pictet Sur la liquéfaction de Voxygène, Nous Tarons 
reçu aujourd'hui i* février seulement : une analyse de cet important Mémoire paraîtra 
dans le prochain numéro du Journal. C. D'A. 
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AVAL78E OPTiaUS D£8 HOIRS DU 

Par m. a. ROSENSTIEHL. 

II m'a paru intéressant de déterminer le rapport qui existe entre 
le noir absolu et les corps noirs du commerce. Ces derniers, ren- 
voyant à Fœil une certaine quantité de lumière, paraissent d'un 
gris foncé, si on les place devant Forifice noir qui a servi à mes 
expériences ('). 

La quantité de lumière renvoyée par eux peut être aisément me- 
surée à Faide du disque rotatif. On n'a qu'à faire tourner dans le 
plan de l'orifice des secteurs blancs d'un angle convenable, ou, ce 
qui est plus commode, des secteurs gris d'une valeur optique dé- 
terminée par une expérience préalable. La comparaison est facile 
si l'on fixe les tissus ou autres corps noirs, sur de petits disques en 
papier fort, que Fon place au centre de l'orifice. On cherche par 
tâtonnement l'angle du secteur gris qui produit la même sensation 
que la vue du corps noir. 

Cet angle donne la mesure de la lumière blanche émise par lui. 
Il y a une circonstance qui introduit de l'incertitude dans cette 
mesure; c'est la coloration des noirs du commerce. En effet, aucun 
n'est entièrement incolore. On est donc obligé d'employer, outre les 
secteurs gris, encore des secteurs colorés ; or ces secteurs envoient 
à l'œil non-seulement de la lumière colorée, mais aussi de la lu- 
mière blanche en proportion inconnue. Cette quantité est négli- 
geable quand il s'agit de secteurs de 2** ou de 3° ; mais quand il en 
faut de plus grands, l'incertitude augmente. 

Néanmoins, la comparaison des noirs entre eux est intéressante. 
Le tableau suivant donne les résultats obtenus pour quelques noirs 
que l'on peut considérer comme des types de fabrication. 

Lumière blanche , lumière colorée, 
Désignation. exprimées en degrés du cercle. 



o 



Velours de soie noir 0,75 

Drap de laine par teinture 7,3 Violetbleu 2 



(•) Yoir Journal de Pfytîque, t. Vil, p. 6, janvier 1878. 
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Lumière blanche , lumière colorée, 
DéiJgDttioo. exprimées en de(inré« da cercle. 

o 

Drap de laine par impression 8,0 3* bleu 8^ 

Noir sur soie; faille de Lyon 8,4 3* bleu 8*. 

» > moins belle. .. . lo^i Violet bleu 6^ 

Noirsurcoton ; teinture en campêche. 10,8 Violet bleu 5^ 

Noir d'aniline 10,0 Violetbleu 8». 

Noir de fumée i3,g 5* orangé i®. 

En comparant les données contenues dans ce tableau avec l'ap- 
préciation des connaisseurs au sujet des mêmes noirs, on reconnaît 
que V intensité d'un noir est en raison inverse de la quantité de lu- 
mière blanche. La beauté du noir dépend de sa couleur. Le plus 
beau est le noir incolore ; le velours de soie en offre un exemple, 
il est aussi le plus intense. 

La couleur qui nuit le moins au noir est le bleu; il est aussi la 
couleur la moins lumineuse du spectre. Plus la couleur devient 
lumineuse, plus elle nuit; aussi les plus mauvais noirs sont ceux 
colorés en jaune orangé, dont le noir de fumée donne un exemple. 

Le disque rotatif nous permet donc d'exprimer par des chiffres 
la valeur relative des noirs; peut-être Irouvera-t-on quelque 
intérêt à se laisser guider par ces indications. 



H. HERWIG. — Ueber die Bedeutung der Polarisation fur das elelitrische Verhalten 
der Flûssigkeiten (Sur la signiâcation de la polarisation des liquides électrisés). 
Annalen der Phjrsik, t. II, p. 566; 1877. 



On sait que si Ton essaye de faire passer dans un liquide un 
courant provenant d'une force électromotrice insuffisante pour le 
décomposer, on produit un courant dont l'intensité diminue rapi- 
dement jusqu'à devenir très-faible. Si alors on supprime la pile, 
on obtient un nouveau courant décroissant également et de sens 
contraire. Ces phénomènes présentent la plus grande analogie avec 
ceux que produirait un condensateur substitué au liquide. En ad- 
mettant que le liquide se comporte dans ces circonstances comme 
un condensateur de capacité c, et dont la conductibilité imparfaite 
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serait —y rintensité du premier courant de charge serait une fonc- 
tion i = 1^ (i -hAre""*') du temps et le courant de décharge une 
autre fonction i' = iQe"~**; dans ces deux expressions le facteur a. 

est le même et égal à -"("ir+w)»!^ étant la résistance du cir- 
cuit extérieur au liquide. En mesurant, au moyen d*un galvano- 
mètre presque apériodique la valeur de i et de 1' à des instants 
différents, on peut donc connaître la quantité a, et, comme W peut 
se déduire de l'intensité vers laquelle tend le courant de charge, 
on peut calculer c. 

En opérant ainsi, on trouve pour c dans une même expérience 
des valeurs très-différentes (dans le rapport de i à 10), croissant 
avec le temps , aussi bien pour le courant de charge que pour le 
courant de décharge. La résistance W n'a d'ailleurs rien de commun 
avec la résistance que présenterait le même liquide traversé par 
un courant assez fort pour le décomposer; aussi dans une expé- 
rience où cette dernière résistance eût été de 6 ohms, trouve-t-on 
W = io3i. Du reste W n'a aucun rapport avec la loi de Ohm, et 
augmente bien moins rapidement que l'écartcment des plaques de 
platine servant d'électrodes ; il varie même pour le liquide d'une 
expérience à la suivante quand on change le sens du courant de 
charge. 

Ces résultats suffiraient peut-être pour démontrer que l'on ne 
saurait comparer un électrolyte dans ces conditions à un conden- 
sateur ; je dois renvoyer au Mémoire original pour la comparaison 
que fait l'auteur entre ces expériences et celles où l'on emploie 
des courants d'induction. A. Potier. 



MELSENS. — Des paratonnerres à pointes, à conducteurs et à raccordements ter- 
restres multiples. Bulletin de V Académie royale de Belgique ( * ), a* série, t. XLl V, 
n» 12; 1877. 

Plusieurs fois depuis le commencement de ce siècle l'hôtel de 
ville de Bruxelles a été frappé par la foudre. L'administration, 



(*} Le Bulletin de l'Jeadémie rojrale de Belgique ne contient qu'un exposé trè»- 
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municipale désirant mettre ce magnifique monument à Tabri de tout 
nouvel accident, chargea M. Melsens d*y installer des paraton- 
nerres. Le problème consistait à protéger un vaste édifice au-des- 
sus duquel s*élève une tour de 4o" qui est terminée par une flèche. 
Au-dessus Fimage de saint Michel terrassant le dragon forme une 
immense girouette métallique. Pour parvenir à son but, Tauteur 
n*a pas manqué de suivre les instructions données par les diverses 
publications anglaises et allemandes et particulièrement celles de 
l'Académie des Sciences de Paris , instructions classiques dont il 
n'est pas permis de s'écarter. Mais ayant la conscience de la grande 
responsabilité qu'il avait assumée sur lui, en se chargeant d*un 
pareil travail, il chercha à appliquer les instructions données en 
les perfectionnant. De ces perfectionnements est sorti un système 
qui est bien caractérisé par le titre même du Mémoire; i® aux 
quelques tiges de paratonnerre qu'il est prescrit d'élever au-dessus 
des édifices, M. Melsens substitue une multitude de tiges et de 
courtes aigrettes ; 2° le conducteur du paratonnerre n'est pas 
unique : il est formé d'un grand nombre de gros fils qui descendent 
le long de divers côtés de l'édifice et ne se réunissent qu'au voisi- 
nage du sol; 3^ la communication avec le sol ne s'établit pas au 
moyen seulement de l'eau du puits où plonge le conducteur, mais 
aussi par l'intermédiaire des conduites d'eau et des tuyaux de gaz. 
Nous allons passer rapidement en revue chacun des trois points 
signalés. 

1° La fig, I représente le sommet de la flèche octogone qui sur- 
monte la tour. P est la base du pivot sur lequel peut tourner le 
saint Michel terrassant le dragon qui la domine. L'inspection de 
cette figure montre la série de tiges T et d'aigrettes A qui se 
trouvent sur chaque face de l'octogone. Les tiges T n'ont que 
2"* de longueur et sont inclinées de 45° environ, les aigrettes 5o*^: 
les premières en fer, sont terminées par des pointes de cuivre 
dorées; lés aigrettes sont en cuivre rouge, en forme de cônes très- 
aigus, et aiguisées à la lime. De plus, l'archange qui est en métal 



K da travail de M. Melsens. Les détails les plus minutieux se trouTent dans un 
|iii est publié aux frais de la ville de Bruxelles, et qui porte, avec le titre que 
ions de faire connaître, le sous-titre : Description détaillée des paratonnerres 
•r l'hôtel de ville de Bruxelles en i865. 
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cl 4ui porte une épée dirigée vers le ciel, a toute l'eflicacité d'une 
pointe de paratonnerre ordinaire. Le pivot P sur lequel il tourne et 
la chape sont constamment usés par les frottements du mouvement 
de rotation, et la communication entre toutes ces pièces se trouve 
parfaitement établie. A chaque étage de la tour est disposé un sys- 
tème d'aigrettes semblables au précédent; les tourelles, les cloche- 




ions, les hautes saillies, les toils de l'édifice en portent également. 
En tout on compte 4^^ pointes formant 60 aigrettes distribuées 
sur une dizaine de plans horizontaux. Mais ces aigrettes, quelque 
nombreuses qu'elles soient, sont d'un prix modique, vu leurs 
petites dimensions et la simplicité de leur construction. Ajoutons 
enfin que tout ce système, très-apparent sur la figure, est à 
peine visible du pied de l'édifice; la beauté architecturale n'est 
pas détruite. Voici le paratonnerre armé, occupons-nous du con- 
docleur. 

a" Du pivot de la girouette, M. Melsens a fait partir huit gros fiis 
de fer galvanisés C, de lo*"" de diamètre, qui descendent le long 
de la ilèche octogone, un le long de chaque face. Ces fils forment 
par lenr'ensemble un conducteur de section considérable, et cepen- 
dant cbacno est flexible et peut épouser la forme de l'édifice. Avant 
d'arriver aux toits des bâtiments de l'hôtel de ville , ces fils sont 



6o MELSENS. — PARATONNERRES. 

réunis plusieurs fois par d'autres fils qui enveloppent d'une ceinture 
la tour aux différents étages. Après avoir parcouru les toits, ils se 
réunissent dans une masse de zinc fondu puis solidifié. 

3^ La communication avec la terre est établie au moven d'un 
large tuyau de fer étamé qui plonge dans un puits creusé dans la 
cour du monument. Un faisceau de fils de fer étamés, partant de 
la masse de zinc qui unit les conducteurs, est soudé à ce tuyau. 
Dans les temps de plus grande sécheresse la surface métallique en 
contact avec l'eau est au moins de 10°*^. Les communications avec 
les conduites d'eau et les tuyaux à gaz sont établies par l'intermé- 
diaire de fils étamés qui partent aussi de la base des conducteurs. 
Des regards permettent de visiter les jonctions. Avec le galvano- 
mètre, M. Melsens s'est assuré que ces deux derniers modes 
d'union du conducteur avec le sol étaient très-supérieurs à ceux 
qui sont prescrits par les instructions connues. 

Par la courte analyse que nous venons de faire du Mémoire de 
M. Melsens, on voit que les trois conditions essentielles pour qu'un 
paratonnerre soit efficace sont certainement remplies, plus certai- 
nement remplies que par les moyens prescrits. Si la foudre atteint 
jamais l'édifice et la tour en particulier, elle frappera les tiges, les 
aigrettes ou les huit conducteurs qui descendent en se reliant entre 
eux. Certes ces conducteurs, écartés de plusieurs mètres les uns 
des autres, sont loin de constituer une cage impénétrable à la fou- 
dre (*). 11 faudrait pour cela qu'ils fussent très-rapprochés ; mais, 
si le potentiel n'est pas constant dans tout l'espace qu'ils embrassent, 
ses variations sont notablement réduites et les forces électromo- 



(*) On trouTera dans le 1. 1, p. 39 de ce Journal, la description d'une expérience 
attribuée à tort à Faraday, mais qu'il faut restituer à de Romas, et même tome, p. i53, 
est donnée l'explication de cette expérience. Dans une cage, les points protégés 
qui sont compris à Tintérieur du solide s'obtiennent en menant des plans à une dis- 
tance égale à la moitié de l'interralle qui sépare les barreaux. Si les barreaux sont 
très-rapprochés, ce solide est à peu près^égal à l'espace intérieur total. S'ils sont éloi- 
gnés, il est fort réduit, et même il n'existe plus ; le théorème précédent n'est même 
pas applicable. Ce dernier cas est celui des conducteurs Melsens. Pour reproduire 
la cage de Romas, il faudrait envelopper l'édifice à protéger dans un treillage mé- 
tallique, ce qui ne se fera jamais, sauf peut-être pour les poudrières, qu'il vaudrait 
mieux construire tout entières en métal : cette construction ne serait paa sans doute 
d'un prix inabordable. Bien entendu, les parois intérieures recevraient un revê- 
tement convenable. 
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trices qui peuvent y être mises en jeu ne doivent laisser aucune 
inquiétude. M. Melsens ne craint pas de monter au sommet de la 
flèche par les plus forts orages, et il n*y a pas grande témérité. 

Il reste enfin un dernier point qu'il est utile de signaler ; d'au- 
tant plus que jusqu'à ces derniers temps on a négligé de s'en occu- 
per et cependant il a une grande importance ; je veux parler de la 
vérification du paratonnerre. Les dispositions prises par M. Mel- 
sens rendent cette vérification facile. En faisant fondre le zinc qui 
est contenu dans la cuve où se rendent les huit conducteurs, on 
peut les en détacher, et la communication avec le sol est inter- 
rompue. D'ailleurs un fil métallique recouvert de gutta-percha 
descend du sommet de l'édifice ; là, à ce sommet, il se trouve con- 
stamment uni au système des conducteurs et arrive jusque près du 
sol. Un galvanomètre mis en relation avec ce fil et avec les conduc- 
teurs permet de vérifier la conductibilité de ceux-ci. Du reste 
celte vérification ne doit pas empêcher de vérifier les conducteurs 
et de s'assurer de ^visu de leur état de conservation. La visite des 
soudures est surtout nécessaire. 

L'auteur termine son travail par un appendice qui indique les 
applications du système aux divers cas qui peuvent se présenter 
dans la pratique: églises, maisons d'habitation, fermes, etc. 

Ch. d'Almeida. 



KOSSETTI (FiAsiCBSCo). — Sulla temperatura délie fiamms CSur la température des 
flammes ) ; il. Istituto Veneto di Scienza, Lettere ed jirti^ 1 877. 

M. Rossetti s'est proposé d'étudier la distribution des tempéra- 
tares dans les difi(érentes couches qui constituent des flammes de 
natures diverses. Il s'est servi, à cet efi*et, d'un appareil pyromé- 
trique, de dimensions très-réduites, constitué par un couple ther- 
mo-électrique fer-platine. Deux fils, l'un de platine, Tautre de 
fer, de o",4o environ de longueur et de o"™,3 de diamètre, 
placés parallèlement, sont tordus ensemble et fortement serrés, 
à l'une de leurs extrémités , sur une longueur d'environ 2°*". 
Ils se séparent ensuite et sont isolés dans deux tubes de por- 
celaine liés extérieurement l'un à l'autre ; enfin ils sont soudés, 
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à Taulre bout, à de gros conducteurs de cui\Te aboutissant aux 
bornes d'un galvanomètre. La portion des fils de fer et de platine 
comprise entre le point de contact des deux métaux et Torifice 
d'entrée des tubes de porcelaine est très-courte, en sorte que la 
portion du couple restée libre à Textrémité de ces tubes , présente 
l'aspect d'un Y ou d'un U renversé, surmonté d'un petit appendice 
dans son milieu. C'est ce petit appendice qui constitue l'organe 
essentiel de l'appareil ; porté dans un point détermii)é d'une 
flamme, il donnera lieu à la production d'un courant, et imprimera 
à l'aiguille galvanométrique une déviation d'où l'on pourra, une 
fois la graduation faite, déduire la température de ce point. Dans 
toute cette portion les fils sont revêtus d'un mince enduit protec- 
teur de kaolin. 

La graduation de l'appareil se fait sans difficulté pour des tem- 
pératures inférieures à celle de l'ébullition du mercure. Pour des 
températures supérieures, l'auteur a eu recours à un pyromètre 
calorimétrique. Il a construit ainsi directement, jusqu'à 855 degrés, 
une courbe de graduation peu dilTérenle d'une ligne droite dans 
sa partie supérieure, et qu'il a admis pouvoir légitimement pro- 
longer au delà de cette limite. 

M. Rossetti indique les résultats de quelques expériences qu'il 
a faites dans le but de comparer la température de la flamme, non 
lumineuse, d'un bec Bunsen, avec celle de la flamme, également 
pâle, qu'on obtient en mélangeant au gaz d'éclairage un gaz inerte, 
tel que de l'acide carbonique, en diverses proportions. Dans la 
flamme du bec Bunsen, fonctionnant dans les conditions ordi- 
naires, on distingue quatre parties ou couches successives, bien 
nettement délimitées. L'enveloppe extérieure, mince, est de cou- 
leur azurée ; vient ensuite une partie plus large violacée, puis une 
couche mince, d'une belle couleur bleu céleste, enûn un noyau 
conique d'apparence obscure. Examinée au spectroscope , cette 
flamme n'offre rien de particulier. On y voit prédominer les rayons 
les plus réfrangibles ; mais on n'observe pas, de couche en couche, 
la distinction bien nette qui s'aperçoit à l'œil nu. Si l'on excepte 
le noyau obscur, la température varie peu en des points différents 
d'une même couche : elle est d'environ iSSo**, en moyenne, dans 
l'enveloppe extérieure ; de i aSo** dans la deuxième ; dans la troi- 
sième couche elle atteint à peine 1200^; enfin, au sein du cône 
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obscur elle est très-basse, et elle croîty de bas en haut, depuis aSo® 
jusque vers 65o®. 

Dans la flamme, que fournit un mélange de gaz d'éclairage et 
d'acide carbonique, on distingue seulement un noyau intérieur 
obscur, entouré d'une gaine bleuâtre, très-peu lumineuse et de 
teinte bien uniforme. La température de cette gaine est beaucoup 
plus élevée que celle du noyau, et elle varie avec les proportions 
(lu mélange. En ajoutant successivement à i^^^ de gaz d'éclairage, 
i^**',5, 2^®^, 3^°* d'acide carbonique, la température maxima, au 
sommet d'une flamme de o",o7, a été trouvée de looo**, 86o**, 
780®. La température de la flamme baisse donc à mesure que la 
proportion du gaz inerte augmente ; un mélange de i^ de gaz pour 
4^ d'acide carbonique ne brûle plus que si l'on a eu soin d'échaufier 
préalablement le bec qu'il traverse, et la température de la flamme 
est encore plus basse. 

Dans la combustion du mélange de gaz d'éclairage et d'air at- 
mosphérique lui-même, il se manifeste un abaissement de tempé- 
rature aussitôt que la quantité d'air introduite est supérieure à 
celle qui serait nécessaire pour assurer une combustion complète. 
Ainsi la température maxima, atteinte en brûlant un mélange de 
i'**' de gaz et 2^**^ d'air, a été de 1 260®. Avec 2^°* de gaz et 5^°* d'air, 
la température maxima a été de ii5o°, etc. Le gaz, mélangé de 
4 fois son volume d'air, ne brûle plus dans un bec Bunsen ; il brûle 
cependant dans un bec de forme ordinaire, en donnant une flamme 
azurée, en éventail, dont la température maxima est de 968^ seu- 
lement. 

M. Rossetti annonce un prochain Mémoire contenant la suite 
de ses recherches et les résultats obtenus sur des flammes de na- 
tures difliérentes. 

R. Bekoît. 



Ere. GOLDSTEIN. — Preliminary communication on electric discharges tbrough ra- 
refi«d gases (Communication préliminaire sur les décharges électriques dans les 
gai nuréfiéa); Phil, Magazine, p. 353-364 » noTcmbre 1877. 

L'auteur énumère les résultats auxquels l'ont conduit ses expé- 
riences, lien conclut que l'on ne doit plus admettre la distinction 
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qui a été faite entre les lumières positive et négative; il n'est pas 
probable non plus que la décharge positive soit analogue i la con- 
duction métallique ou électrolytique, ainsi qu^on Pavait prétendu. 
Les lumières positive et négative sont de même espèce, et il est 
possible de passer de Tune à Tautre par une série de transitions 
continues. 

Les lumières positive ou négative ne se produisent pas seule- 
ment au voisinage des fils qui amènent le courant; on peut les pro* 
duire à volonté en un point quelconque du tube, pourvu que celui- 
ci présente des étranglements de forme convenable; lorsque la 
section diminue rapidement dans le sens où passe le courant, il y 
a lumière négative en ce point, et lumière positive au contraire si 
Tcntonnoir se présente dans le sens opposé ; en faisant varier Tou- 
vcrture de cet entonnoir, on obtient toutes les transitions possibles 
entre les deux sortes de lumières. 

Avec un tube de forme donnée on peut, en faisant varier la pres- 
sion, obtenir la transformation graduelle de Tune des lumières en 
Tautre ; la lumière négative correspond au vide le plus parfait. Dans 
certains tubes la pression change spontanément : le passage du 
courant produit une absorption des gaz par le métal des électrodes ; 
en chauffant celles-ci de Fextérieur, on fait dégager le gaz et re- 
monter la pression. 

D'après MM. Pliicker et Hiltorff, les lumières positive et négative 
se comporteraient différemment au voisinage d^un aimant : la pre- 
mière obéirait aux lois d'Ampère, la seconde se dirigerait suivant les 
lignes de force magnétique. D'après M. Goldstein, Tune et l'autre 
lumière se dirigeraient suivant ces lignes de forces ; on n'observerait 
de différence qu'au voisinage immédiat des électrodes métalliques. 

M. Goldstein a vérifié de différentes manières les conclusions de 
M. llittorff, relatives à la phosphorescence du verre au voisinage de 
l'électrode négative : cette phosphorescence est due à une sorte de 
rayonnement qui émane de chaque élément de l'électrode, non pas 
dans tous les sens comme la lumière, mais seulement normalement 
à l'élément ; de telle sorte que : i^ un fil mince projette sur le verre 
une ombre nette et sans pénombre, si lai^e que soit l'électrode; 
a** un dessin tracé en relief sur l'électrode (la tète d'une médaille) 
80 dessine avec tous ses détails sur une paroi de verre distante de 
plu^ituirs centimètres. 



AMERICAN JOURNAL. 65 

Enfin, on trouvera, dans le résumé de M. Goldslein, de nom- 
breuses observations sur les stratifications électriques. Si complexe 
que ce phénomène paraisse à première vue, il est soumis à une 
loi simple : les formes et les couleurs se succèdent d^un bout à 
Tautre du tube dans un ordre périodique régulier; cette périodicité, 
jointe i la complexité dans les variations des phénomènes, conduit 
M. Goldstein à considérer chaque élément d'une stratification 
complexe comme un couple formé d'une lumière positive et d'une 
lumière négative ; inversement, dans un tube où Ton voit seulement 
les lumières positive et négative, on a le cas extrême d'une stra- 
tification réduite à un seul élément. 

G. LippMAiiir. 
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(a* SEMESTBE.) 

CARET LEA. — Moyens noufeaui et puissants de révéler l'image photographique 

latente, p. 49* 

Dans ce Mémoire, l'auteur, continuant ses précédentes recher- 
ches sur la Photographie, étudie l'action d*un grand nombre de 
substances comme révélateurs, c'est-à-dire comme capables de 
faire apparaître l'impression photographique latente au sortir de 
la chambre noire. Il indique un certain nombre de révélateurs 
nouveaux, mais celui qui lui a le mieux réussi et a même donné de 
meilleurs résultats que les révélateurs anciennement connus est 
loxalate de fer. 



H. DRAPER. — DéeoQTerte de l'oxygène dans le Soleil an moyen de la photographie 

et théorie* noatelle da spectre solaire, p. 89. 

L'anteur pense avoir démontré que l'oxygène existe dans le So- 
leil et qu^il y est révélé par les raies brillantes du spectre solaire. 
La traduction de cette Note a été publiée dans les Comptes rendus 
deVjicadémie des Sciences, t. LXXXV, p. 6x3, octobre 1877. 
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S.-P. lANGLET. — Nouvelle méthode pour les recherches de spectroteopie soUirei 

p. i4o. 

On sait que la longueur d^onde d'un rayon lumineux semble 
varier avec le mouvement de la source. Par exemple, pour le So- 
leil, les rayons émis par le bord oriental doivent se rapprocher du 
violet, tandis que la longueur d'onde des rayons lumineux émis 
par le bord occidental paraît augmenter. Le fait a été successive- 
ment vérifié par MM. Zollner, le P. Secchi, Hastings ; M. Younga 
récemment mesuré ce déplacement avec une exactitude qui parait 
supérieure à celle qu'on avait obtenue précédemment en s'appuyant 
sur cette remarque que les raies telluriques ne doivent paraître 
déplacées dans aucun cas. 

M. Langley propose, pour faciliter ces mesures, de superposer 
Tun au-dessus de Tautre, en employant des prismes à réflexion to- 
tale, les spectres émis par deux points diamétralement opposés du 
bord solaire. En produisant le spectre avec un réseau de Ruther- 
furd et en prenant des précautions suffisantes, les deux spectres 
peuvent se superposer exactement, et la ligne de séparation n'est 
pas plus considérable que les lignes noires produites généralement 
par des grains de poussière dans la fente des collimateurs. On 
forme alors, par projection, l'image du Soleil au moyen d'un équa- 
torial et Ton règle l'écartement des prismes réflecteurs de façon 
qu'ils reçoivent la lumière de deux [)oints du bord du Soleil. Il 
suffit alors de tourner tout l'appareil sur lui-même pour comparer 
la lumière émise par les deux pôles ou par les deux extrémités de 
l'équateur. Dans le premier cas, les raies obscures des deux 
spectres doivent être toutes dans le prolongement l'une de l'autre; 
quand, au contraire, on a étudié la lumière émise par deux points 
opposés de Téquateur, toutes les raies du bord oriental doivent se 
déplacer vers le violet, et les deux spectres forment vernier l'un 
sur l'autre, ce qui rend immédiatement évident le déplacement 
des deux spectres. Toute cause d'erreur sera évitée si les deux 
spectres se superposent exactement pour la lumière des pôles et si 
les raies telluriques restent en prolongement dans tous les cas. 
M. Langley a pu réaliser une disposition qui a rempli ces deux 
conditions et il espère pouvoir donner bientôt les résultats de ses 
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mesures. L'écartement à mesurer ne dépasse pas 77 de la distance 
entre les deux raies D du sodium. 



A.-W. WRIGHT. — NouTelle méthode pour déposer électriquement des métaux, et 

roétalliser des réflecteurs de verre, p. 169. 

L^auteur continue les recherches qu'il avait précédemment ex- 
posées (*). En produisant Tétincelle dans un ballon de o"*,o7 de 
diamètre, il put y suspendre des lames planes de verre sur les- 
quelles se forme le dépôt métallique. Les précautions à prendre 
étaient de mettre au pôle négatif le métal que Ton voulait déposer et 
de remplir le ballon d'hydrogène sec sous une pression de o™, 00 1 à 
o",ooa, l'air pouvant ternir même le dépôt de platine. M. Wright 
a pu ainsi obtenir sur des lames de verre des dépôts de platine, 
d'or et de bismuth dont la surface est absolument régulière et qui 
offrent im poli naturel plus beau que tout ce que l'on peut obtenir 
par le travail ordinaire. Le platine surtout donne une surface telle- 
ment brillante et tellement résistante que l'auteur songe à l'utiliser 
pour recouvrir les miroirs de verre, au lieu de les argenter. La sur- 
face serait au moins aussi belle, beaucoup plus résistante et moins 
facile à ternir ; on peut la frotter avec du rouge sans l'entamer, et 
les lavages aux acides ne l'altèrent aucunement. 

L'auteur a pu ainsi recouvrir un miroir concave de o"*,o4 de 
diamètre d'un dépôt de platine absolument parfait. En pesant les 
lames de verre avant et après le dépôt, M. Wright a pu constater 
qu'une couche de platine, assez épaisse pour qu'en l'appliquant 
contre l'œil elle empêchât presque complètement de voir le so- 
leil, avait environ o"", 000 174» pour l'or, l'épaisseur était de 
o"", 000 188 ; c'est environ le quart de la longueur d'onde du rouge 
extrême. 

A. Akgot. 



(») \oir Journal de Physique y t. VII, p. 32, janvier 1878. 
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CHALEUR SPÉCmaUS ET CHALEUR LATEHTE DE FUSIOH DU PLATIRE; 

Par m. J. VIOLLE. 

I. La chaleur spécifique du platine a été mesurée à loo, 800, 
1000 et 1200®, sur du métal bien pur, dû à Textréme obligeance 
de M. H. Sainte-Claire Deville. 

La chaleur spécifique moyenne entre zéro et 800^, déterminée 
avec l'appareil classique de M. Regnault, a été trouvée o,o323. 

Pour avoir la chaleur spécifique moyenne entre zéro et 800°, on 
a introduit dans un même moufle horizontal le réservoir de por- 
celaine d'un thermomètre à air de M. Deville, et un vase en bis- 
cuit contenant la masse de platine soumise à l'expérience ; le moufle 
était chaufi*é au gaz dans un fourneau à double enveloppe, système 
Perrol. Lorsque la température de tout l'appareil était devenue 
bien stationnairc, on enlevait le vase contenant le platine, on re- 
tirait le métal et on le plongeait rapidement dans une éprouvette 
en platine placée, Torifice en haut, au milieu de Teau du calori- 
mètre : on fermait l'éprouvette avec un petit couvercle en platine. 
Quand le platine s'était refroidi au-dessous de 100** (c'est-à-dire 
au bout de douze à quinze minutes), on renversait l'éprouvette avec 
l'agitateur, de manière à assurer l'équilibre de température entre le 
platine et l'eau du calorimètre. L'équilibre n'était finalement atteint 
qu'après un temps assez long : aussi avait-on eu soin d'installer le 
calorimètre dans une enceinte à température constante, sur le mo- 
dèle de celle qu'a adoptée M. Berthelot. La correction de refroi- 
dissement se faisait suivant la méthode indiquée par M. Regnault 
et développée par M. Pfaundier. Soient t^ et i/ les vitesses de refroi- 
dissement du calorimètre avant et après l'expérience ; soient 5 la 
température au moment du mélange et S-i, ^,, S^s» ..., ^„ la série des 
températures observées jusqu'à ce que le refroidissement devienne 
régulier, 3^ étant par conséquent la première température à partir 
de laquelle on ait B'„ — ^,,+1 = ^„^, — 5„+, = ^ n+i — ^n+3= . . . = v^'. 
Pendant une minute quelconque de l'expérience, le refroidissement 
du calorimètre est 

àt = a { xU 

J. de Phjrt., t. YIl. (Mars 1878.) 6 
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aetx étant tous les deux inconnus. Mais, si Ton désigne par 5_^, 
^-f;,-! ),..., «^«1 les températures observées avant Texpérience, 
que Ton pose 

â—p -f- 3"— ( ^_i ) -f- . . . H- 3"_f 

— Ti 

P 

et que Ton pose de même pour la suite des températures notées 
après Texpériencc 

p -'' 

on aura 

ç=za{z — x) et v' =:za[z' — x); 
d'où 



et par conséquent 



A/ — f -f- -7 I T 

r — T \ 2 / 



ce qui donne, pour les minutes successives après le mélange, 



v' — v f^-h^, \ 

E-:{-î^'-') 



A/. 

A/, = c H- -7 

r 






\r suite 



n— I 



SA, = ,.+ ;-^(X».-^-i^-.t) 



désigne la somme de toutes les températures observées de 



f 



laons cette méthode aux nombres trouvés dans Texpé- 
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m 



h 
1.57. . 

59.. 

2.01 . 

3.. 
5.. 
6.. 



J 

8 



9 
10. 

1 1 . 

i3. 
i4. 



«7 
18 



19.. 
9.0. . 
21 . . 
22. . 

23.. 

24 . 

25. . 

26.. 
28.. 

3o. . 

32.. 

34.. 



On voit que 






mélange 



^. 



^» = 



•*'io - - 



J,s =^ 



•^19-4-9 ^^^^ 



f = — 0,0 

(/' z= 0,0 



,«4 
,18 

,21 

,25 

,28/ 



Crir — 0,0175, 



II ,21. 



2,80 

4,3o 
5,3o 
6,20 
7,00 
7.55 
8,00 
8,3o 
8,55 

8,77 
8,92 

9»o4 
9>«8 

9>27 
9,33 

9,40 

9>9o 
9>9' 

9*89 
9,85 

9>8i 

9>78 

9>74 



n= 19. 



(;'-j 0,0188, t'=: 10,81. 



75 I j T= 11,21 

«8h='9Jr'=.9,8, 



La correction est alors 



2 A/ = — 19.0,0175 -h 



0,0188-1-0,0175 



19,81 — 1 1 ,21 
=: — 0,333 H- 0,522 = o, 19. 



123,61 



6. 
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Mais 

/ = ^w~ 19,91 
2A/ -= 0,19 

/ -h 2A/ r:= 20, 10 

^ -z 1 1 , 3o 
par suile A5 = 8,80 

Telle est la variation de température du calorimètre; en la multi- 
pliant par la masse en eau de Tinstrument, i344^') 19? on a la quan- 
tité de chaleur cédée par le poids 4^3^*^,14 de platine se refroidis- 
sant de T à t (*). 

Pour mesurer la température T, on a laissé le ballon de porce- 
laine librement ouvert à Tair sec pendant toute la durée du chauf- 
fage ; ce ballon, qui jaugeait 275*^*^ à zéro, était donc, au moment 
où Ton a pris le platine, plein d'air à la pression atmosphérique 
73o""*,9 et à la température T. Par un jeu convenable du robinet 
supérieur du manomètre, on a alors supprimé la communication 
avec l'atmosphère; pendant le refroidissement, on a maintenu le 
volume du gaz constant; finalement, on a plongé le ballon dans 
de Teau à 16**, 5 et mesuré la pression du gaz ramené au volume 
initial. On a ainsi les deux, états suivants d'une même masse de 
gaz, en tenant compte d'un volume 3" (tubes de communication, 
partie supérieure du manomètre) qui est resté à la température 
du laboratoire. 

Volume. Température. Pression. 

(') La température de l'enceinte, mesurée au thermomètre plongeant dans l'eau de 

t' - 

cette enceinte, était ij®,5: la formule x = r — v -, donne lo'^.ft. 

(*) MM. H. Sainte-Claire Deville et Troost ont montré ( Comptes rendus, t. LÏX, p. i 6î ) 
qu'avec un ballon de porcelaine (et sans doute aussi avec un ballon en verre), il faut 
t'juir compte d'une double variation de volume : i** la variation passagère représentée 
par V.AT, A étant le coefficient de dilatation de la matière du ballon, coefficient va- 
riable avec la température et qu'ils ont mesuré jusqu'à i5oo"; a" une variation per- 
manente qui persiste après que le ballon est revenu à la température ordinaire. Cette 
deuxième variation, toutefois, devient insensible avec les ballons de Josse quand on 
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On peut donc écrire 

/ ^77, 34 3 \ ^^ 

\i H- o,oo3665T i-t- o,oo3665. 19/ ' '" 

_ / 275 ^ 3 \ ^ 

\i -»- o,oo3665.i6,5 i -i- 0,003665.19,8/ '' ' 

d*où 

T = 787». 

II n'est pas inutile de remarquer que^Ia méthode suivie pour dé- 
terminer les températures permet dans toute l'étendue des expé- 
riences des mesures exactes à moins de i^ près, tout en laissant 
Tavantage de ne pas exposer le ballon, lorsqu'il est très-chaud, à des 
excès de pression capables de le déformer. Pour évaluer la varia- 
tion de température ST correspondant à une variation de pression 
donnée î/i, on peut négliger dans l'équation du problème les termes 
de correction qui n'influent pas sensiblement sur la quantité à éva- 
luer ; on a alors simplement, en appelant H la pression atmosphé- 
rique, h la pression finale et a le coeflicicnt de dilatation de l'air, 

oT = 7- ; 

à 1000®, H étant 760°°*, h esta peu près 180°°; on a alors 

ÔT=6,55 5A. 

Mais les lectures au manomètre se font avec un cathétomètre 
donnant le jj de millimètre ; toutefois, comme la pression atmo- 



opère plusieurs fois de suite à une même température, tant qu'on n'approche pas trop 
du point auquel le ballon a été cuit. Ainsi j'ai observé les volumes suivants d'un 
même ballon après sept chiuffes aux températures indiquées : 

Yolnmes. 

ce 
Avant toute chauffe 374 j 29 

Après I chauffe vers 1000" 274 ,37 

2 " a74»l9 

3 - 274»46 

4 • a74,/|8 

5 » 374»^» 

6 . 274,48 

7 vers laoo» 274,85 



. \10LLE. 

\ .. ..:;u*iil comme qu'au 77 do niillinn'lro, 

\.;,ïnlrt*s coiiinir nirsuiV-rs à — dv niil- 

',•> hMiipéraUnrs au o'',()jd près. 

i ■:\u*i* itSjj conJuil ainsi, pour la chaleur 

. pLitiue, en Ire zéro et jS-'*. au nombre 

\ viuiiee, I (lu même jour, donne, entre zéro 

'.. » donc o,oiî6.") pour la elialeiu* spériliipie 

lire /.éro el 7S4". 

•:ie nio\enne enlre zén» el iooo"a éUî oblenuc 
' i ' 

.. -lie manière. On a louteiois inlnnluil un elian- 

J !i»s une parUe des e\|)érirnees. Pour éviter 

j.. x-.le toujours sur une eorreelii^n de relVoidi>se- 

.1. ou* i elh' eorreelion l'sl Tailde elle ne dépassait pas 

■ . Mil de II à ia"i, on a >u|»|>rimé. dans certaines 

. . . puMixcllr de platine el ploni;é directement le pla- 

I 111^ Teau. Il serait impossilde d'opérer ainsi à i^oo ou 

. . .|ii d ^e produirai! une (juanlilé très-nolal)le de vapeur. 

^ . . I III ili-^^us, on n*a au contraire aucun déi^a^ement de 

|.t iiHic inrandesien! traverse l'eau sans en \api»riser uu«' 

,,.|in» i.ddc ri, lors(pi'il e>t au fond du calorimètre, on 

.1 ni, par une a;:ilation convenalde, é\il4M' loul accident. 

\i . :. huipi iiéccssiiire p<nir atteindre la température slation- 
, . . . h.iMxe idor*» réduit de ipiinze nu \iui:l minules aune i'rar- 
i, , , .1. luiuule, ce qui sup[)rim(> à peu près complélemenl toute 
^ .ii,.lii>ii ili* l'i'fi'oidisscmenl. Les résultais de douze expériences 
I lOi l 1 lioii premières par rancienne méthode, les autres par 
iiiiu.t i .1011 du plalîuiîdans IVau du calorimètre, ont été : 

»i,iil;(l â «)H0" «>,o377 à io?.3" 0,0377 *» 99^" 

ii,iil'^i) il lu/K 0,0377 à 1023 0,0379 ^^ 979 

»i,o*'/» il «)'.)» 0,0376 à 1002 0,0379 *^ 9*^9 

n,ol';ïî à loo5 0,0376 à 1006 0,0376 à 971) 

d'où t»!*!-'?? I»'»*"' '•* chaleur spécifique mo\cnne du platine entre 

y.w iriMphicHiit le* four Perrol par un autre four à double enve- 
loiihiS < liuiillV? t^ Tuidc d^un chalumeau Schlœsing, on a pu fixer el 
Mit««iM't^r ih*f* leinpératures voisines de isoo'^. Ce four à chalumeau 
Mr-lilti^^iiiKi *'' * comme le premier, par M. AViesnejj^g, donne 
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même facilement des températures très-supérieures à 1200°, mais 
dont la mesure n'a pas encore pu être effectuée. Dans les expé- 
riences à 800 et 1000**, les températures, mesurées au manomètre 
du thermomètre à air, étaient obtenues, comme je Tai expliqué 
plus haut, en ramenant le gaz, tout compte fait des variations de 
volume du ballon de porcelaine, au même volume au commen- 
cement el à la fin de Texpérience, et notant la variation de pres- 
sion; dans les expériences actuelles, on a opéré et par variation 
de pression et par variation de volume; la température a donc été 
mesurée chaque fois de deux manières différentes. 

Voici, par exemple, les nombres relevés le 4 août 1877. Pendant 
le chauffage, Tair sec qui remplissait d'abord le ballon à la tempé- 
rature 17°, 4 et sous la pression 744"*°>4 s'est dilaté sous pression 
constante, de manière à remplir le ballon et la branche fermée du 
manomètre jusqu'à la division 526,35, ce qui donne les deux étals 
successifs de la même masse de gaz. 

Volume. Température. Pression. 

, ce o mm 

Etal initial.... 273,4 17,4 744 >4 

I^lat final I ^' _. 749,6 



On a donc 



219,3 20,5 



i-f- 
d'où 



î^,44.4-.[f;M,*;^^J,49.6, 



TmligS'. 



Les mesures qui caractérisent le deuxième état étant relevées, 
on a ouvert le robinet supérieur du manomètre à Tair sec, on a 
versé du mercure de manière à atteindre la partie supérieure de 
la branche fermée : le niveau étant alors le même dans les deux 
branches, on a supprimé la communication avec l'atmosphère cl 
opéré à volume variable, comme il a été dit plus haut. On a ainsi 
obtenu les mesures suivantes : 





Volume. 


Température. 


Pression. 


Étal initial. . . . 


ce 

i 275,8 


T ) 

20*»,5 1 


mm 

743,8 


ÉtaiGnal 


273,5 


21,7 


•53,7 
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ce qui donne 

_17M_ ,53,7 = r^' + 4^1743.8. 

d*où 

1 = 1192; 

on a donc, d'après ces deux mesures, 

T = ii93»,5. 

LY'chaufiement observé au calorimètre ayant été i4°, 33 (cor- 
rection faite du refroidissement qui intervient pour o®, 16), on en 
déduit, pour la chaleur spécifique moyenne entre zéro et 1 193^,5, 
0,0389. On a trouvé de même : 

Oyo388 à ii68% celte température étant donnée par les deUx 
mesures 1171 et ii65; 

o,o388 à 1168% cette température étant donnée par les deux 
mesures 1169 et 1166. 

Ainsi la chaleur spécifique moyenne entre zéro et 1177® est 
o,o388. 

Toutes ces mesures se résument fidèlement en la formule sui- 
vante, qui peut donc être considérée comme donnant la chaleur 
spécifique moyenne du platine entre zéro et t jusqu'à 1200° ; 

C = 0,0817 -4-0,000006/. 
On en déduit 

C;** = o.0323, C;**=:o,o347, Cr* : 0,0371, 

C;''* = o,q329, C;**=o,o353, C;***r=o,o377, 

€;••=: o,o335, C.'**.-= 0,0359, C;'**r:^o,o383. 

c;**=o,o34i, c;** = o,o365, c;''*:^ 0,0389. 

On a ainsi les données nécessaires pour la mesure exacte, par 
une simple expérience calorimétrique, de toute température com- 
prise entre zéro et 1200**. 

La chaleur spécifique vraie du platine à t degrés, -~> est, dans 

les mêmes limites, 

y,= o,o3i7 -+-0,000012/, 
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ce qui donne 

y,^ = o,o329, yw« = o,o377, y,.. =0,0426, 

yi- = o,o34i, 7#a« — 0,0889, y,«o. := 0,0437, 

y».« = o,o353, y,.,=r o,o4oi, y,,.. = o,o449» 

y„, = o,o365, yMo = o,o4i3, yim = 0,0461. 

II. On a mesuré la quantité de chaleur cédée par i*' de platine 
solide du point de fusion à zéro. A cet effet, on fondait une cer- 
taine quantité de platine, on plongeait dans le platine fondu un (il 
du même métal contourné en spirale, et, au moment où la surface 
du bain se solidifiait, on enlevait à Taide de ce fil une rosette de 
platine solide que Ton immergeait dans Teau du calorimètre. Avec 
cinq rosettes, pesant respectivement 

57«',3o, 59«',87, 8i«%5o, 4o«%67 et 49*Soo» 

on a successivement observé les échauffements suivants de Teau 
du calorimètre, pour i*' de platine : 

o*,o722, o*,o7o4, 0^,0702, 0%07i5, 0^,0708, 



movenne 



0710. 



La masse en eau du calorimètre étant ici 10528*^,524, on a 74"? 7^ 
pour la quantité de chaleur cédée par i*" de platine du point de 
fusion à i5*^, température moyenne du liquide calorimétrique dans 
ces expériences ; et, par suite, la quantité de chaleur cédée par 
!*' de platine solide du point de fusion à zéro est 

q = 75", 21. 

Si Ton admet que la chaleur spécifique du platine est représentée 
jusqu'au point de fusion par la formule linéaire donnée plus haut, 
il en résulte, pour la température de fusion du platine, 

T =: 1775**; 

mais Taccroissement de la chaleur spécifique du platine avec la 
température s'accélère sans doute au voisinage du point de fusion, 
le platine passant par l'état pâteux avant de devenir liquide; la 
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température vraie de fusion, autant qu'il est permis alors déparier 
d'une température de fusion, doit donc être quelque peu infé- 
rieure au nombre ainsi obtenu. 

III. En coulant dans Tcprouvette de platine du calorimètre un 
certain poids de platine fondu et pris aussi près que possible du 
point de fusion, on peut mesurer la chaleur totale de fusion du 
métal, c'est-à-dire la quantité de chaleur nécessaire pour trans- 
former iS' de platine à zéro en platine liquide à la température 
même de fusion : avec des poids 

47«%5i, 78«%3o, 4o«'-,82 et i58«%79 

de platine fondu, on a observé successivement les échaufTemenls 
suivants de l'eau du calorimètre, pour i^*" de platine, 

0^,0756, o*»,o757, o'»,0747, o°,o767, 

moyenne 

o°,o757. 

La masse en eau du calorimètre étant, dans ces expériences, 

i345^'',4^'> <>n a |)Our la chaleur totale de fusion du platine, à 

partir de 17^, température moyenne de Tcau du calorimètre, 

ioi",8j, el, par suite, pour la chaleur totale de fusion à partir 

de zéro 

L 1-:: 102^,39. 

Si l'on en retranche la quantité de chaleur q nécessaire pour porter 

1^' de platine à la température de fusion, on a la chaleur latente 

de fusion 

). ~ 0.7", 18. 

IV. Le point de fusion de l'argent, déterminé au cours de ces 
recherches, sur un échantillon d'argent pur qu'a bien voulu me 
préparer M. Lory, a été trouvé 954°, température sensiblement 
inférieure à celle que l'on admet ordinairement d'après Pouillet, 
1000°, mais bien voisine du nombre 960° donné par M. Edmond 
Becquerel [Annales de Chimie et de Phjsiijue, 3* série, t. LXVIII, 
p. 49-^43). 
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RECHERCHES EZPÉHIHEHTALES SUR LES MAGHIHES MAGNÉTO-ÉLEGTRiaUES ; 

Par mm. MASCART et ANGOT. 

I. 

1. Rcactions sur les aimants et les électro- aimant s, — Les 
considérations théoriques indiquées dans un arlicle précédent (*) 
ne donnent qu'une première approximation sur le jeu des machines 
dans lesquelles interviennent des aimants ou des électro-aimants. 
On a supposé, en effet, que le magnétisme des aimants permanents 
esl invariable et que celui des électro-aimants ne dépend que de 
l'inlensité des courants dont ils sont entourés; mais il existe entre 
les aimants et les courants des réactions qui peuvent modifier 
beaucoup les résultats. 

• 

2. Les machines électrodynamiques, qui ne renferment ni aimant 
ni fer doux, ne donnent lieu à aucune correction nouvelle, le temps 
nécessaire à la manifestation des forces électrodynamiques étant 
inappréciable. 

3. Dans les machines magnétiques du deuxième type, le magné- 
tisme effectif des aimants permanents est altéré par l'influence des 
bobines d'une manière complexe en général. Si Ton admet que la 
variation du magnétisme des aimants est proportionnelle à la puis- 
sance magnétique des bobines, laquelle est en raison directe de 
rintensité du courant, on voit que Taimantation des aimants sera 
augmentée lorsqu'il s'exerce une attraction entre les deux systèmes 
d'organes, qu'elle sera diminuée dans le cas d'une répulsion. La 
diminution de force répulsive doit être plus grande que Taccrois- 
sement de force attractive, puisque nous supposons les aimants 
voisins de l'état de saturation ; il résultera de ce fait une diminution 
(le travail peu importante, que l'on pourra représenter par un 
terme proportionnel au carré de l'intensité du courant. 



(') Journal de Physique, t. VI, p. 2o3 et 297. 
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Les équations deviendront alors, pour la machine motrice, 

K = NH = NI(A — BI), 

E = N(A-BI) = N(A-B5!^y 



On en déduit 



E. B 

E = NA ^, 

,-N» 

au lieu de E = NA. 

La force éleciromotrîce d'induction, pour une vitesse donnée, 
est d'autant plus faible que celle de la pile est plus grande. 

La machine, abandonnée à elle-même, a encore une vitesse limite 
donnée par la condition I = o, laquelle est 

comme si Ton n^avait pas tenu compte des réactions. 
Le rendement est diminué, car il a pour expression 

E. B 

_ E NA ' A R 

E« E« xT J^ 

H 

Pour calculer les coefficients A et B, on pourra déterminer la 
vitesse limite N^ de la machine motrice, d'où Ton déduira 

puis mesurer le rendement pour une vitesse donnée ; on aura ainsi 
Téquation 

R 



d'où l'on déduit 



N _ 



N(i — r) 



MACHINES MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES. 8i 

Remarquons que la vitesse limite Nq est facile à atteindre par 
expérience, puisqu'elle est proportionnelle à la force électromotrice 
de la pile employée, laquelle peut être choisie aussi faible que Ton 
voudra. 

4. Quand la machine est employée comme électromoteur, la 
condition de production ^^ >• R est toujours réalisée pour un cou- 
rant très-faible, et l'équilibre existe quand on a 



/.(^-b)=r. 



ou 





A 
+ B 





n\ 


— 


«A 
R 


1 

I -+- n 




R 

n 


R-hnB 


B 
A 



L'appareil se comporte comme une pile dont la force électromo- 
irice est proportionnelle à la vitesse-, à la condition d'ajouter à la 
résistance réelle une résistance fictive, elle-même proportionnelle 
à la vitesse. 

L'intensité aurait une valeur limite donnée par l'équation 



'« — u 



5. Dans les machines magnéto-electrù/ues, c'est-à-dire à électro- 
aimants fixes et mobUes, l'influence des flls d'un système de bobines 
sur les électro-aimants opposés donne, comme précédemment, un 
accroissement des forces attractives et une diminution plus grande 
des forces répulsives, ce qui introduit encore dans le travail une va- 
riation négative proportionnelle à l'aimantation et à l'intensité du 
courant, que l'on pourra considérer comme comprise dans le terme 
CtMP. D'autre part, l'influence réciproque des électro-aimants 
donne aussi, l'afilaiblissement d'un électro-aimant étant, toutes 
choses égales d'ailleurs, plus facile à obtenir que l'accroissement 
d'aimantation, une diminution de travail qui est sensiblement pro- 
portionnelle au carré de l'aimantation et peut être comprise dans 
le terme CfM'P, de sorte qu'il n'y a rien à modifier à la théorie. 

6. La réaction, qui était faible dans les machines du second type, 
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peut jouer, au contraire, un rôle important dans les machines mijr^e.^ 
à aimants et électro-aimants. Si Ton considère encore le magnétisme 
des aimants fixes comme modifié d'une quantité proportionnelle à 
Taimantation des électro-aimants, il en résulte une diminution du 
travail proportionnette au carré de Faimantation, ou à M*l*, ce qui 
donne pour la machine motrice 

K rrr NH : NI( A -^ A.M - A,M»r. 

La force électroniolrice d'induction est 

E = N(A-^A.M-A,M»i; = n[a-+- A.M- AjSP^^^^V, 

on en déduit 

E. A, M» 



E--N(A-^A.M) A_^-^'^* ^ 



La vitesse limite Xo est encore la même que si Ton ne tenait pas 
compte des réactions 



No -- 
Le rendement est 



E . 
"" V-f-A.Mo 



— • 



E NfA-+-A,M) * X-+-A,M " R 



2 






E. E. „ A,M' 

Si le courant est assez faible pour que le coefficient M ait la va- 
leur constante Mo, il vient 

^N '"^^Hr" 
'^ N. A.W/ 

R 

expression de même forme que pour les machines du deuxième type. 

7. Quand la machine est employée comme éleclromoteur, la 
condition -r^ ^ R est encore réalisée pour des courants très-faibles 



d'où Ton déduit 
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et rintensité est donnée par Téquation 

._ A + A.M _ ro(A-f-A,M ) 

Ï + A.M'"'^-^"^'^'' 

n 

Si l'intensité du courant n'est pas très-grande, de façon que le 
facteur M puisse être considéré comme constant et égal à M©, il en 

résultera 

/ifA-f-A.M.) 



ï = 



K-^nA,M! 



On peut dire encore, comme pour les machines du deuxième 
ivpe, que la force électromotricc est proportionnelle à la vitesse, à 
Condition d'ajouter à la résistance réelle une résistance fictive, elle- 
même proportionnelle à la vitesse. 

Tant que cette formule simple est applicable, l'intensité a une 

limite qui est 

A -J- A,Mo 



/_ ~ — 



a,m; ' 

mais, si l'intensité est assez grande pour que les électro-aimants 
soient près d'être saturés, il faut alors considérer M comme étant 
en raison inverse de i, ce qui donne une autre limite i', 

A + A^ 

:,_ ' i' _M,(A,M,-A,) 



j = 



A,**' ^ 



i'^ 



Dans le cas où l'intensité des courants est assez faible, il ne 
reste que deux constantes à connaître, A-hAiM^ et AjMJ; on 
pourra les déterminer encore par la vitesse limite et par une me- 
sure de rendement. 

II. 

8. Machines magnéto-électriques. — La plupart des moteurs 
électriques rentrent dans cette catégorie, car ils sont formés presque 
toujours de deux systèmes d'électro-aimants ou, ce qui revient au 
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mémCi d'un système d*électro-aimants fixes et de pièces mobiles 
en fer doux. Nous avons fait des expériences avec deux moteurs de 
Froment et une machine Gramme à électro-aimants. 
Dans ces machines, le travail a pour expression 

K = NH = NP ( C -+- C. M -f- C,M>), 

Si rintensité est assez faible pour que la parenthèse puisse être 
représentée par une constante A, il vient 

K = NAP, 

et la force élcctromotricc d'induction est 

E = NAI. 

D'autre part, 

lR = E.-Er=RI.-NAl; 

d'où Ton déduit 

9. Dans les moteurs Froment, où le courant est interrompu de 
temps en temps par un jeu de commutateur, il n'est pas possible 
de déterminer directement rintensité 1© du courant que produirait 
la pile quand on met dans le circuit lu machine en repos; il faudrait 
avoir Tintensité moyenne en tenant compte de toutes les iiiterrup- 
tions. Pour tourner la difficulté, on peut admettre, ce qui est assez 
évident, que Tintensité initiale I^ est en raison inverse de la résis- 
tance totale du circuit, et écrire 

P désignant le nombre des éléments de la pile employée et B une 
constante qui dépend de la durée relative des interruptions. Il 
vient alors 

En déterminant les constantes A et B par deux expériences ou 
par l'ensemble des expériences convenablement combinées, on verra 
si la formule représente les phénomènes. 
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Pour le premier moteur, on avait 

Ohms. 

Résistance du moteur. i,3 

» du circuit o,45 

» de chaque élément. .. . 2,2 

La pile était formée d^éléments DanicII associés comme Tindi- 
quent les tableaux suivants. L^intensité du courant était déterminée 
en unités arbitraires par un galvanomètre très-sensible, placé sur 
une dérivation du circuit : 

Éléments quadruples. 







B 


— 102. 






Nombre 


Intensité 


Résistance 


Nombre de tours 






dVlcments 


observée 


totale 


par seconde 


?-«■ 




P. 


1. 


R. 


N. 


A. 


5 


4'. 5 


5,5o 


3,37 


6,5o 


1,93 


» 


48,3 


)) 


2,46 


5,06 


2,06 


» 


6i 


)> 


1,45 


2,86 


»»97 


4 


38,2 


4,95 


2,86 


5,73 


2,00 


» 


43,5 


)) 


2, i3 


4,43 


2,08 


3 


35 


3,90 


2,25 


4. «4 


2, i5 


2 


3o.4 


3,83 


1 ,5o 


2,86 


1,91 


I 


24.5 


3,3o 


0,62 


o,8G 


1,39 








Movenne 


2,01 



Éléments doubles. 
B=93. 



10 


43,8 


13,75 


3,56 


7,5o 


2,11 


» 


53 


)) 


1,84 


3,80 


2,06 


8 


41.4 


II ,55 


3,20 


6,42 


2,00 


)) 


5o,6 


» 


1,45 


3, 17 


2,U) 


G 


38,3 


9,35 


2,91 


3,65 


1 ,26 


J) 


43,8 


» 


1,82 


3,39 


1,86 


4 


34 


7ii5 


1,08 


3.79 


3,5i 


3 


3i,5 


6,o5 


1,77 


2,81 


1,59 


2 


28,5 


4.95 


I ,i3 


1,58 


1 ,3o 








Moy( 


înne 


. ifQQ 



La valeur de B dépend du galvanomètre; elle devrait être la 

y. de Phjs., X. vu. (Mars 1878.) 7 
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même dans les deux séries; mais, comme le galvanomètre était à 
miroir et échelle divisée, il suffit que Téchelle ail éprouvé un petit 
déplacement pour que la constante soit modifiée. 

La valeur de A est, au contraire, indépendante du galvanomètre. 
Les expériences donnent une moyenne sensiblement égale à 2, et la 
concordance des résultats est aussi grande qu'on peut l'espérer, sur- 
tout si l'on écarte les expériences où le nombre des éléments était 
très-petit, auquel cas la modification d'intensité produite par le 
mouvement du moteur est elle-même très-faible et plus difficile à 
évaluer. 

10. Dans d'autres expériences, avec un nombre constant d'élé- 
ments à résistance très-faible (pile de sirW. Thomson), on a aug- 
menté la résistance du circuit, ce qui diminue l'influence de l'erreur 
possible sur la résistance de la pile et sur Tidentité supposée des 
différents éléments. 

Conditions Intensité Résistance Nombre de tours 

de observée totale par seconde PR ^ 

l'expérience. I. R. N. "l " A. 

Bêlements 69 4»9 4»^7 8,55 1,87 

Résistance du circuit (54 10, 5 2,91 6,68 2,28 

(1x6,0,90 (52 11,5 2,87 6,35 2,21 

Résistance de la pile, 

1,70 43 '8,9 1,33 2*67 2, (M) 

B = ii6 36 24,5 0,696 1,28 1,84 

Moyenne 2,04 

4éléments 55,5 4>'^ 2>46 4*9^ ^^^^ 

Résistance du circuit 

0X6,0,90 52,5 5,17 2,25 4>4' ï^qS 

Résistance de la pile, 

0,93 42*0 9w3 1,07 2,26 2,11 

B=ioo,6 4o>o 'o>77 o,865 1,81 2,09 

Moyenne 2,c4 

8 éléments 75,9 4>45 4>>6 7,^8 1,87 

Résistance du circuit* 

fixe, 0,70 71,5 5,49 3,86 7,49 1,94 

Résistance de la pile, 

1,45 56,2 10,00 2,91 6,5i 2,24 

B = ii6 44»o 18, 4o 1,40 2,62 1,87 

Moyenne 1,98 
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Gonditiom Intensité Résistance Nombre de tours 

de observée totale par seconde PR ^ 

l'expérience. I. K. N. 1 * A. 

4 éléments 79 3,87 2,37 ^.'jQ 2,62 

Résistance du circuit 

fixe, 0,70 71 5,87 1,88 3,75 a, 00 

Résistance de la pile, 

0,87 59 9,4? '»o2 2,11 2,07 

8=171 Moyenne 2,o3 

H. On peut, d'après cela, calculer le nombre de tours minimum 
que doit faire la machine pour fournir d'elle-môme un courant. Il 
faut, en effet, que Ton ait 

If 

-t;>R ou /iA>R. 

La limite inférieure w© est donc égale à — • Comme la valeur de A 

est sensiblement égale à 2, il suffirait, pour obtenir un courant, 
de produire un nombre de tours par seconde plus grand que la 
moitié de la résistance totale exprimée en ohms, ce qui représente 
une vitesse très-modérée. Malheureusement, la vérification n'est 
pas possible, à cause des interruptions causées par le commutateur ; 
on pourrait bien régler les contacts de façon que le circuit ne fût 
jamais ouvert, mais on serait alors dans de mauvaises conditions 
pour l'emploi de l'appareil comme moteur. 

En fait, la machine donne un courant aussitôt qu'on la met en 
marche par une action étrangère, mais ces courants sont dus sans 
doute au magnétisme rémanent. 



12. Avec un second moteur de même modèle que le précédent, 
mais de dimensions plus grandes, on a déterminé directement la 
valeur de l'intensité initiale lo, en faisant marcher la machine à la 
main, dans le sens direct et dans le sens inverse, avec une même 
vitesse très-petite, et l'on a pris la moyenne des intensités obtenues 
dans les deux cas; ces valeurs différaient très-peu l'une de l'autre, 
mais étaient notablement plus faibles, d'environ -p^, que celle qui 
correspondait à la machine en repos. 

On a ainsi obtenu avec de petits éléments Daniell, en calculant 
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la constante A par la formule NA = R ( j — i ) : 



Résistance du moteur et accessoires. . . 5,o 



Nombre 


9^ 

Intensité 


Intensité 


Résistance 


Nombre détours 




d'éléments 


initiale 


obscnée 


totale 


par seconde 




P. 


!.. 


I. 


R. 


N. 


A. 


20 


i35,o 


,14 


49 


3,08 


2,93 


» 


io4,5 


96 


69 


1,67 


3,68 


n 


85,5 


82,8 


89 


1 ,00 


2,86 


i5 


l32 


III 


38 


2,7^ 


2,60 


)) 


96,25 


90,5 


58 


1.43 


2,56 


10 


125,5 


io4,8 


27 


2,22 


2,41 


)) 


98,75 


93,4 


37 


I ,o5 


2,01 


5 


111,5 


9ï>5 


16 


1.64 


2,l4 



Moyenne 2,65 

La concordance est ici moins satisfaisante, ce qui peut tenir 
soit au défaut d^identité des éléments de la pile, soit à la manière 
de déterminer Tintensité initiale. Néanmoins Tensemble de tous 
ces résultats paraîtra sans doute une vérification suffisante de l'exac- 
titude de la théorie, à savoir que la force électromotrice d'induc- 
tion est proportionnelle à l'intensité du courant, au moins pour le 
cas où l'intensité est assez faible; en effet, elle est presque toujours 
restée inférieure à i weber en valeur absolue, et a rarement dépassé 
cette limite. 

13. La machine Gramme à électro-aimants rentre dans le même 
type en théorie, mais diffère entièrement des précédentes au point 
de vue de la construction ; nous avons étudié, comme électromoteur 
seulement, une machine propre à produire de la lumière électrique, 
que M. Jamin a bien voulu mettre à notre disposition. 

La résistance de la machine n'est pas absolument constante, parce 
que les balais du commutateur communiquent successivement avec 
les différentes bobines de l'anneau, mais elle ne varie pas de plus 
de ~^\ la moyenne a été trouvée égale à 1°**", 104. On y a ajo.uté 
successivement des résistances extérieures jusqu'à plus de 200 ohms 
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et la vitesse a varié depuis -^de tour jusqu*à 19 tours à la seconde. 11 
faut remarquer cependant que cette vitesse énorme n'a pu être ob- 
tenue que pour des circuits très-résistants, parce que l'intensité 
croît d'une manière si rapide qu'avec un circuit plus court on 
ne tardait pas à dépenser tout le travail disponible du moteur 
lequel était de la force de 5 chevaux-vapeur. 

L'intensité du courant était déterminée par une boussole de 
tangentes placée en dérivation sur une petite portion du circuit. 
En faisant varier la résistance du fil où se trouvait la boussole, on 
pouvait évaluer avec un même instrument des courants qui va- 
riaient entre des limites très-étendues. Toutes les intensités otit 
été ensuite réduites en unités absolues (wcbcr), et les résistances 
sont exprimées en ohms. 

I^s phénomènes sont assez réguliers tant que la résistance ne 
dépasse pas 10 ohms ni la vitesse de la machine 10 tours par se- 
conde. Alors, si l'intensité reste inférieure à 0^,08, elle est sensi- 
blement proportionnelle à la vitesse et en raison inverse de la 
résistance totale du circuit. 

Pour des intensités plus grandes, on constate encore que l'ex- 

«R 

pression — ne dépend que de l'intensité du courant. Ce résultat 

est conforme à la théorie, puisque la force électromotrice est alors 

m(C4-C.MH-C,M»), 
ce qui donne 

. /i/(C-+-C.M-f-C,M') «R .,^ ^-, ^,..,. 

i = — ^ -Tz ou — = « C4-C,M 4-C*MM. 

R n ^ 

Les valeurs de — croissant à peu près proportionnellement à 
l'intensité, on a eOectué les calculs par la formule empirique 

— =0,286 -f- o,4'. 

Les différences des résultats obtenus avec ceux que donne cette 
formule sont de l'ordre des erreurs expérimentales, tant que l'in- 
tensité ne dépasse pas 12 webers; mais, au delà de cette limite, 
l'intensité croît moins vite que ne l'indique la formule. 
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Voîci le résumé des expériences : 







Nombre de tours 


Valeurs de — 


Intontité 


Réflistance 


par seconde 




rs 


• 

f. 


R. 


//. 


observée. 


calculée. 


0,0073 


10,35 


0,267 


0,286 


» 


o,o'?.']6 


2,77 


, 7.67 


0,286 


» 


o,o4i5 


1,86 


0,270 


0,286 


)) 


o,o55 


i,4i 


0,270 


0,286 


» 


0,064 


1,24 


0,287 


0,280 


» 


0,090 


10,47 


2,53 


0,37 


0,32 


0, 180 


2,81 


1,33 


o,38 


o,36 


o,258 


iM 


4,72 


0,39 


0,39 


0,437 


2,o5 


1,87 


0,49 


0,47 


o,55o 


5,35 


6,02 


0,49 


o,5i 


0,757 


10, 85 


12,80 


0,64 


0.59 


'i'4 


4,04 


6,42 


0,71 


o,74 


1,67 


1,65 


2,79 


o>99 


0,96 


?.,5i 


5,53 


10, 3o 


1,35 


1,29 


7^43 


5,49 


1 1 ,35 


3,60 


3,26 


8,92 


5,18 


1 1 ,5o 


4,02 


3,86 


9.02 


2,80 


6,3o 


4,02 


3,9 


10,52 


4,02 


10, o5 


4,2 


4,5 


12,07 


3,10 


8,17 


4,6 


5,1 


12,91 


1,53 


4,10 


4,8 


4,8 


-4,4 


2,18 


6,02 


5,2 


6,1 


i5,6 


1,44 


4,3o 


5,2 


6,5 


18,8 


1,44 


5,20 


5,2 


7,8 


0,017 


196,4 


9.87 


0,34 


0,29 


0,028 


196,4 


i5,o 


0,37 


o,3o 


0,392 


13,07 


8,93 


0,86 


0,44 


o,4o<) 


24,12 


9,i3 


1 ,06 


0,45 


0,396 


2o5,8 


9.07 


8,98 


0,44 


»f9û 


2o5,8 


18,4 


21,25 


i,o5 


a^ag 


24,12 


18,75 


2,94 


1,20 


1,58 


13,07 


18,67 


1,80 


I ,32 



n D*y a pas lieu de chercher à identifier la formule empirique 
rreo Texpression théorique i(C H-CiM-H CjM*), parce que les 
Olldilioiii admises dans le raisonnement ne sont certainement pas 

aUi4ea* En particulier, le retard à Taimantation doit jouer un 
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rôle important, et il serait nécessaire de déplacer constamment 
le balai de contact, pour obtenir dans chaque cas le maximum 
d'effet, ce qui compliquerait beaucoup les expériences. 

Nous avons laissé à part, dans la seconde partie du tableau, des 
expériences où la résistance du circuit et la vitesse de la machine 
étaient notablement plus grandes. 11 est manifeste qu'alors Finten- 
site est de beaucoup supérieure à celle que donnerait la formule 
empirique. 

14. Pour obtenir la force électromotrice, il suffit, dans chaque 
cas, de multiplier Tintensité du courant par la résistance. Cette 
force électromotrice, entre des limites convenables, aurait pour 
expression empirique 

E = iK = n [0,286 4- 0,4/]. 

Pour des intensités inférieures à o'', o4, la force électromotrice 
est sensiblement proportionnelle à la vitesse; elle est due, sans 
doute, au magnétisme rémanent des armatures de fer doux. On 
peut voir, par les nombres extrêmes, que cette force électromolrice 
avariédepuiso, 0073. 10,35= 0,75 jusqu'ài, 901. 205,8 = 391 volts. 

15. Le travail calorifique de réchauffement du circuit par le 
courant pendant Tunité de temps est égal au produit i*R, en pre- 
nant les unités absolues qui ont servi de bases à la définition des 
unités électromagnétiques, ou, ce qui revient au même, en prenant 
pour unité de longueur le mètre et pour unité de masse la masse 
du kilogramme. Pour transformer ce travail en kilogrammètres, il 
faut diviser le résultat obtenu par Taccélération de la pesanteur. 
En voici quelques valeurs : 

Travail par seconde 



Inientitc. 


Résistance. 


en unités absolues. 


en kilogrammètres. 


enchevaux-va] 


w 
0,09 


ob 
10,47 


o,o85 


, 008G 


0,003I 


0,767 


10, 85 


6,22 


o,63 


0,0084 


8,92 


5,18 


402,8 


41, 1 


0,55 


18,80 


«,44 


5o8,o 


5i,9 


0,69 


1,901 


2o5,8 


743,8 


75,9 


1,01 
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Dans le dernier cas, on avait utilisé en électricité environ le 
cinquième du travail maximum que pouvait fournir le moteur. 

[A suivre,) 



RAOUL PICTET. — Mémoire sur la liquéfaction de Toxygène, la liquéfaction et la 
solidification de rtiydrogéne et sur les théories des changements d'état des corps ; 
Archives des Sciences physiques et naturelles de Genève, t. LXI, p. 160, et Comptes 
rendus des séances de l* Académie des Sciences, t. LXXXV, p. I3i '|, et t. LXXXVl, 
p. 106. 

M. Pictct a réalisé la liquéfaction des gaz permanents en les 
soumettant à la fois à des pressions énergiques et aux froids les 
plus intenses que nous puissions actuellement obtenir. 

Le dispositif mécanique qu'il a employé à cet effet comprend 
trois parties distinctes : 1** une circulation d'acide sulfureux ser- 
vant à produire une première chute de température; 2° une circu- 
lation d'acide carbonique ou de protoxyde d'azote servant à amener 
une deuxième chute de température; 3° la production en vase clos 
de l'oxygène, qui va s'accumuler sous une pression considérable, 
dans un long tube noyé dans l'acide carbonique solidifié. 

L'appareil qui produit la circulation de l'acide sulfureux se 
compose lui-même de trois parties : un récipient contenant de 
l'acide sulfureux liquide; une pompe qui fait le vide sur cet acide, 
provoque par sa volatilisation un refroidissement considérable, 
aspire les vapeurs et les refoule dans un condenseur, où elles 
repassent à l'état liquide, pour rentrer ensuite dans le récipient 
et recommencer indéfiniment la même série de transformations. La 
figure schématique ci-jointe représente l'ensemble des appareils. 
C {Jig- i) est un gros tube de cuivre ayant o™, 12 de diamètre 
sur 1™, 10 de longueur; il est placé dans une caisse, non figurée 
sur la planche, et enveloppé de sciure de bois et d'étoffe pour le 
mettre à l'abri du rayonnement. C'est le récipient, à moitié rempli 
d'acide sulfureux liquide. Sa partie supérieure est mise en commu- 
nication par un tuyau coudé, long et étroit, avec un système de 
deux pompes aspirantes et foulantes à double effet. A, B, accou- 
plées à la manière dite Compound, de manière à obtenir le plus 
grand écart possible entre les pressions d'aspiration et de refou- 
lement. L'acide sulfureux qui s'évapore dans ce récipient est 
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aspiré par la première pompe, passe de là dans la seconde et est 
ensuite refoulé sous une pression de 2**" environ dans le con- 
denseur D. Celui-ci est constitué par un cylindre, traversé 
suivant sa longueur par des tubes que parcourt constamment 
un courant d'eau froide. L'acide s'y liquéfie de nouveau, et la 
différence de pression le fait ensuite revenir, parle petit tuyau d, 
au lube de départ. Les robinets étant convenablement réglés, le 




poids du liquide, qui passe par ce tuyau de D en C, est égal à celui 
des vapeurs aspirées par les pompes pendant le même temps ; une 
circulation régulière s'établit et la température dans le récipient C, 
mesurée par un thermomètre à alcool convenablement disposé, 
descend rapidement à — 65**, et même jusqu'à — 73®, limite 
extrême obtenue. 

Cette première circulation d'acide sulfureux n'est qu'un expé- 
dient pour obtenir de l'acide carbonique liquide, en assez grande 
quantité, qui doit être soumis lui-même à une circulation sem- 
blable. A cet effet, dans l'axe du récipient C se trouve un second 
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En opérant avec du protoxyde d'azote, elle descend à — i4o°. 
Le tube M, intérieur au précédent, est destiné à servir dç réser- 
voir à l'oxygène comprimé. Il a 4"*> i6 de longueur, un diamètre 
intérieur de 4"*"* et des parois très-épaisses. Son extrémité la plus 
déclive est percée d'un petit orifice, que ferme une vis d'acier; 
elle porte en outre un manomètre, gradué avec le plus grand 
soin jusqu'à 800*'™, au moyen de pressions hydrauliques mesurées 
à la balance. L'autre extrémité se relie à un gros obus de fer 
forgé L, ayant des parois de 35™" d'épaisseur, et pouvant résister 
à des pressions de plus de i5oo'*°*. Cet obus contient un poids 
connu de chlorate de potasse mélangé de chlorure de potassium, 
et peut être chaulfé par une couronne de gaz. 

Après que le jeu des quatre pompes, successivement mises en 
Irain, a amené l'abaissement de température voulu, on allume le 
gaz. La décomposition du chlorate de potasse se fait graduellement 
au début, puis assez brusquement; le manomètre permet de con- 
naître constamment la pression et de suivre la marche de l'opéra- 
tion. La température de l'obus atteint 485° environ. L'oxygène 
dégagé, soumis, dans le tube M, à la température très-basse de 
l'acide carbonique solidifié qui l'enveloppe et à l'énorme pression 
produite par la réaction chimique, passe à Télat liquide : ce qui 
est démontré, soit par l'apparence du jet projeté par l'orifice 
quand on desserre la vis, soit par les variations de pression indi- 
quées au manomètre. 

M. Pictet donne les détails de cinq expériences, dont trois ont 
été faites avec Tacide carbonique et deux avec le protoxyde 
d'azote. Nous résumons rapidement les résultats généraux. 

Aussitôt la réaction commencée, la pression monte et, en une 
beure à peu près, atteint 526*^°*. Mais presque aussitôt elle baisse 
un peu, pour se fixer, au bout de quelques minutes, à 47o''™. 
C'est la condensation qui a provoqué cet abaissement, et à ce 
moment toute la capacité intérieure du tube M est pleine d'oxy- 
gène liquéfié. Si l'on ouvre le robinet, un jet liquide sort avec 
une grande violence et revêt l'apparence d'un pinceau blanc 
éclatant, d'environ o™, 10 à o", la de longueur sur un diamètre 
de o",oi5 à o"*,oa. Il dure de trois à quatre secondes. Si l'on 
referme alors le robinet, on voit la pression, qui s'est abaissée à 
4oo**" environ, descendre encore quelques instants, puis rede- 
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venir stallonnaire, preuve qu^il s'est opéré une nouvelle conden- 
sation. On peut efiectivement obtenir un nouveau jet liquide, qui 
cesse bientôt pour être remplacé par un jet gazeux parfaitement 
caractérisé. En se détendant, ce gaz produit un épais brouillard 
par sa condensation partielle ; toutefois la transition du jet liquide 
au jet gazeux est tellement visible, qu^elle a été saisie par plus de 
vingt assistants au même instant. Des charbons légèrement en- 
flammés, mis dans ce jet, s*enflamment spontanément avec une 
violence inouïe. 

Dans deux expériences, on a projeté sur le jet, à sa sortie de 
l'orifice, un faisceau de lumière électrique, qui a permis d y dis- 
tinguer nettement deux parties : une portion centrale, assez 
diaphane, étroite, entourée d'une nappe plus large, d'un blanc 
éclatant, ayant Tapparence de poussière de craie ou de neige. La 
lumière réfléchie par cette couche blanche, perpendiculairement 
aux rayons incidents, était partiellement polarisée, ce qui sem- 
blerait indiquer une cristallisation passagère de l'oxygène, presque 
immédiatement ramené à l'état gazeux par la chaleur de l'air 
ambiant. 

Des données numériques de ses expériences M. Pictet s'est 
proposé de déduire la densité de l'oxygène liquide et la tension 
maximum de sa vapeur aux températures définies, obtenues avec 
l'acide carbonique et le protoxyde d'azote, c'est-à-dire les éléments 
physiques qui sont les plus importants à connaître et caractérisent 
les propriétés générales du nouveau liquide. Pour la densité, 
calculée par deux méthodes diflerentes, M. Pictet adopte le 
nombre 0,9787; ce résultat vérifie d'une manière remarquable 
une prévision de M. Dumas, qui, se fondant sur la considération 
des volumes atomiques, avait prédit que la densité de l'oxygène 
liquide devait être peu difierente de celle de l'eau. Les tensions 
maxima mesurées sont les suivantes : 



atm 
•itm 



Température.... — i3o® Tension maximum. .. . 278 

)) .... — l4o" » ... 2^2 

Après avoir obtenu les résultats précédents avec l'oxygène, 
M. Pictet a été naturellement conduit à opérer de la même ma- 
nière sur l'hydrogène. Tout le monde connaît les résultats de 
cette brillante expérience, dont la relation a été insérée aux 
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Comptes rendus de V^icadémie des Sciences (t. LXXXVI, 
p. 106, i4 janvier 1878). Le gaz était obtenu en chauffant à aaS** 
un mélange de formiate de potasse et de potasse caustique. A la 
température de — 140° et sous une pression de 65o*'", l'hydro- 
gène s'est liquéfié. Le robinet étant ouvert, on vit s'échapper avec 
violence un jet opaque, d'une teinte bleu-acier très-caractérisée, 
qui devint bientôt intermittent. M. Pictet pense que l'hydrogène 
était en partie solidifié. 

M. Pictet se propose de renouveler cette expérience, pour en 
déduire les mêmes données que pour l'oxygène; il se propose 
également de faire de nouveaux efforts pour recueillir et con- 
ser>er quelque temps, dans des vases transparents, les produits 
de la condensation, afin de les mieux étudier. Ce résultat aurait 
un intérêt sur lequel il est inutile d'insister. 

R. Benoît. 



EILHARD WIEDEMANN. — Uebcr die speciTischc ^ârme dcr Dâmpfe und ihre Aen- 
derungen mit dcr Temperatur (Chaleurs spécifiques des vapeurs, leurs variations 
afcc la température); Ann. der Physik, a* série, t. II, p. igS. 

La méthode connue de Rcgnault, pour la détermination des cha- 
leurs spécifiques des vapeurs, présente une condition particulière- 
ment défavorable ; c'est que la quantité de chaleur fournie par le 
refroidissement de la vapeur à l'état gazeux n'est qu'une fraction 
irès-faible de la chaleur totale cédée au calorimètre. M. Wiede- 
mann évite cet inconvénient au moyen d'un appareil dans lequel 
oû fait un vide partiel et où Ton a soin de prendre la température 
initiale du calorimètre assez élevée pour éviter la condensation des 
vapeurs. 

Le générateur à vapeur est en laiton, le fond est cannelé, ce qui 
donne une surface de chauffe considérable et permet d'obtenir un 
courant de vapeur sensiblement constant: ce vase est plongé dans 
un bain J'eau chaude. L'appareil d'échauffement de la vapeur et le 
calorimètre sont identiques à ceux employés par M. E. Wiede- 
mann, dans l'étude de la chaleur spécifique du gaz [Journal de 
Physique, t. V, p. 3 18), à cela près que le bouchon qui réunissait 
les deux appareils est remplacé par un tube court en maillechort. 
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Enlre le calorimètre et la pompe d'épuisement (pompe à eau 
d'Arzberger), on intercale: i^ un vase refroidi et un flacon conte- 
nant de Talcool ou de Tacidc sulfurique, destiné à condenser et à 
absorber les vapeurs; 2® un flacon de 7'^^ qui régularise la pression. 
Cette pression est mesurée par un manomètre adapté à l'extrémité 
du serpentin. 

On pèse le générateur; on fait le vide dans les autres parties de 
Tapparcil, on observe pendant cinq à dix minutes la température 
du calorimètre, puis on fait passer le courant de vapeur. Lorsque le 
calorimètre est suffisamment échauffé, on ferme les robinets, on 
observe le refroidissement et Ton pèse de nouveau le générateur. La 
marche régulière des thermomètres montre qu'il n'y a pas de con- 
densation de vapeur dans le calorimètre. 

D'après Regnault, la quantité de chaleur nécessaire pour échauf- 
fer un gaz de zéro à V* est 

la chaleur spécifique vraie à L^ est donc 

r ''^ r ^ , 

Voici les résultats bruis de plusieurs séries d'expériences tr(!fs- 
concordanlcs : 

Limites Chaleur spéciÛqao 

de température. moyenne. Écart maximum. 

Chloroforme I '"''o'^î ""''M' **'°"^° 

( 109,0-20,3 0,1409 0,0034 

Bromure d'éthyle. | 'i^'l-^''» °''^" °'°°^« 

( 109,5-29,5 o.«744 0,0017 

Benzine ) "^'lil'' ''^^ °'"°f 

( 179,5-35,2 0,3325 0,0041 

Acétone j "°''-^6'^ «'3468 o,oo,a 

( 179,3-27,3 0,3740 o,oo5i 

Éiher acétique... i "'^'^"^^'9 0^3374 0,0047 

( 188,8-34,4 0*3709 o,oo36 

txh^T i "ï»0-^5»4 0,4280 0,0037 

I 188,8-26,8 0,4618 0,0067 
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Les formules déduites de ces expériences sont: 

Chloroforme C/= o,i34i -f- o,oooi354/ 

Bromure d*éih)^le. ... C,= o, i354 h- o,ooo356o/ 

Benzine C/= 0,2287 -1-0,00109.28/ 

Acétone C/= 0,2984 -+- 0,0007788/ 

Éther acétique C/= 0,2788 -4- 0,0008700/ 

Éther C/ = o , 8725 -1- o , ooo8586 / 

Pour comparer ces résultais à ceux de Regnault, lequel n'a pas 
étudié la variation des chaleurs spécifiques des vapeurs, il faut cal- 
culer, au moyen des formules précédentes, la chaleur spécifique 
moyenne entre les limites de température réalisées dans les expé- 
riences de Regnault. Soit C la chaleur spécifique moyenne de /i 
à /, la quantité de chaleur nécessaire pour échauffer la vapeur 
entre ces limites est C(/i — /); elle est égale àla différence des 
quantités de chaleur nécessaires pour Téchauffer de zéro k t* et de 
léro à /", c'est-à-dire à 

C(^—/)==C./.-f-a/f~(C./ -+-«/'), 

d'où Ton tire 

C = C«-f- a (/-!-/,). 

Le tableau suivant donne les résultats de cette comparaison: 

Limites 
de température. Regnault. Wiedemaon. 

o o 

Chloroforme 117 -228 0,1667 0,1578 

Bromure d'éthyle. . 77»7-ï96|5 0,1896 o,i84i 

Benzine 116 -228 0,8754 0,8946 

Acétone 129 -288 0,4126 0,8946 

Éther acétique ii5 -219 0,4008 0,4190 

Ether 70 -220 ^'4797 ^Adi^ 

Ces différences très-faibles peuvent être attribuées à la difficulté 
de se procurer les substances organiques complètement pures. 

Si Ton compare les chaleurs spécifiques des vapeurs à celles des 
mêmes corps à Tétat liquide, on remarque qu*en général, plus la 
chaleur spécifique d'un corps est grande à Tétat liquide, plus elle 
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est grande à Tétat de vapeur et que ]es variations de la chaleur 
spécifique avec la température sont du môme ordre de grandeur^ 
et dans beaucoup de cas sont égales pour le liquide et sa vapeur. 
Les chaleurs spécifiques des vapeurs rapportées à Tunité de 
volume sont données dans le tableau suivant, dans lequel al est la 
quantité correspondant à a de la formule précédente, c'est-à-dire 
la moitié de la variation de la chaleur spécifique. 

A pression constante. A volume constant. «'. 

Air I 0,7119 0,000 

Chloroforme 2,358 2,070 0,001176 

Bromure d'élhyle. 2,106 1,818 0,002768 

Acétone 2,468 2,180 0,008274 

Benzine.. 2,523 2,235 o,oo458i 

Éther acétique. .. . 3,333 3,o45 o,oo5537 

Éiher 3,984 3,696 0,004564 

Les valeurs de cl sont en général d'autant plus grandes que le 
nombre d'atomes contenu dans la molécule est plus grand. 

C. Dagueket. 



C. NEUMANN. 



Ucbor die Anzahl elektrischer Matcrien (Sur le nombre des élec- 
tricités); Ann, de Pogg,, t. CLIX, p. 201 ; 1876. 



Il est inutile de rappeler au lecteur comment on peut démontrer 
qu^un aimant cylindrique tournant autour de son axe peut induire 
une force électromotrice dans un conducteur ( * ). Ce fait est en con- 
tradiction avec toute théorie dans laquelle les phénomènes élec- 
trodynamiques sont attribués aux actions réciproques des molé- 
cules d'un fluide unique dont le mouvement constituerait les 
courants électriques. En effet, on est autorisé à remplacer l'ai- 



(*) Un aimant cylindrique est recouvert d'une cloche métallique, et un fil métal- 
B^pM nl|B un point de la cloche à son sommet : ces trois pièces sont mobiles indé- 
pwidunnmnf l'une de l'autre ; on constate que, lorsque l'appareil est en mouTement, 
le il Mt traYeraé par un courant induit qui ne dépend que de la différence des 
«ngolairea du fil et de la cloche, et qui est indépendant de la vitesse de Tai- 
Tall« eat l'expérience de Plûcker, souvent citée par les auteurs allemands. 
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mant par une série de courants circulaires et parallèles ; si v est la 
vitesse du fluide idéal et si les forces mises en jeu ne dépendent 
que des positions et des vitesses de ses molécules, la force électro- 
motrice induite dans un conducteur ne peut être qu'une fonction 
de i» ; si Ton donne au système des courants circulaires un mouve- 
ment de rotatiop tel que la vitesse à la circonférence soit V, la 
vitesse des molécules du fluide sera V H- i' ; et la force électromo- 
trice y(V -h v). Or l'expérience prouve que cette fonction est 
nulle si V est nul, quel que soit v, c'est-à-dire si l'aimant est au 
repos; cette fonction devrait donc être nulle aussi quel que soit Y, 
puisqu'elle ne dépend que de la somme V H- v^ et il n'y aurait 
jamais d'induction. 

Si, au contraire, on admet Thypothèse des deux fluides, induisant 
des forces électromotrices égales et de signes contraires quand ils ont 
la même vitesse, on arrive à l'expression /^(V-h i') — /{{f — V), 
en supposant, comme on le fait ordinairement, que dans un cou- 
rant les deux fluides ont des vitesses égales et de signes contraires : 
cette expression s'annule bien avec V. 

M. Neumann conclut de là « que, si l'on admet que les actions 
des courants doivent être attribuées à des fluides en mouvement 
dans le circuit, il faut admettre au moins l'existence de deux de 
ces fluides. » 

Ce résultat peut être rapproché de l'expérience de M. Maxwell, 
qui a montré que le fluide unique idéal ne pourrait avoir qu'une 
masse inappréciable. 

A. POTIEU. 



E. EDLUND. — Bemerkungen su dem Aufsatz des Hrn. Prof. G. Ncuniann ûber die 
Aoiahl der elektrischen Materien (ReinarqueB sur la Note de M. Neumann relative 
au nombre des électricités); y^nn, de Pogg,, t. GLX, p. 617; 1877. 

A la Note de M. Neumann, dont nous venons de donner l'ana- 
lyse, M. Edlund fait l'objection suivante : si /{s) est l'induction 
produite par le passage d'un courant d'électricité positive dont 
la vitesse est 5, l'induction produite par le passage dans le sens 
opposé d'une égale quantité d'électricité négative sera égale- 
mentf{s) et l'induction totale ^f{s)\ cette induction est nulle 

y. de Phjs.fU VII. (Man 1878.) 8 
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quand le courant inducteur est immobile; donc /'{s) est identique- 
ment nuly et il ne saurait y avoir induction, même quand on le 
mettra en mouvement. Si ce mode de raisonnement était exact, 
il faudrait en conclure que Thypothèse des deux fluides est incom- 
patible non-seulement avec Tinduction unipolaire, mais avec toute 
espèce d'induction, et que tous les calculs faits jusqu'ici dans celte 
hypothèse sont dépourvus de sens. 

Mais M. Edlund admet que les actions des deux courants doi- 
vent s'ajouter ; c'est le contraire qui a lieu dans l'hypothèse des 
deux fluides ; on doit seulement admettre que deux courants égaux 
et de même sens des deux fluides ont des eflets égaux et de signe 
contraire. Si un courant s d'électricité positive produit une force 
électromotrice ks^, par exemple, un courant / d'électricité négative 
produira une force — ksf^y et l'ensemble une force k[s^ — /*) ; dans 
les deux facteurs de s^ — s'^y on reconnaîtra l'intensité du courant 
inducteur [s — /) et la vitesse ^ (^ 4- ^i ) du circuit qui porte le cou- 
rant. 

A. Potier. 



J.-W. MALLET. — On the apparent altération in weight of a wire placed eaat and 
west and traversed by an electric current (Sur le changement de poida apparent 
d'un fil dirigé de l'est à i'oueit et parcouru par un courant); Phil, Magatinef p. 3a i, 
novembre 1877. 

D'après les lois d'Ampère, l'action de la Terre sur un conducteur 
parallèle à l'équateur équivaut à une force perpendiculaire au con- 
ducteur. L'auteur rappelle d'abord que Faraday a tenté de mettre 
cette force en évidence, et qu'il a réussi à en montrer la compo- 
sante horizontale. Au contraire. Faraday n'a pas pu constater avec 
certitude la variation apparente de poids d'un conducteur aiîisi 
orienté, due à la composante verticale. 

M. Malle t reprend l'expérience de Faraday à peu près sous la 
même forme. Un fil de cuivre de i" de long est suspendu au plateau 
d'une balance ; il est orienté de l'est à l'ouest, et parcouru par le 
courant de dix éléments de Grove. Ce courant arrive au fil par 
l'intermédiaire de godets pleins de mercure, et dans lesquels plon- 
gent les extrémités du fil, amalgamées et recourbées verticalement. 
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C^était Ici le point délicat de rexpérience, car il se produit dans 
ces godets des actions qui tendent à la troubler. 

I® Le fil perd plus ou moins de son poids suivant qu^il plonge 
plus ou moins profondément dans le mercure : le déplacement ver- 
tical du fil est limité par cette action; 2^ Faraday avait remarqué 
que Tascension capillaire du mercure le long du fil amalgamé 
diminue pendant le passage du courant, d'où une diminution de 
poids ; 3** la répulsion de deux éléments de courants consécutifs 
pris dans le cuivre et dans le mercure doit également tendre à sou- 
lever le fil. 

M. MaUet a néanmoins pu constater qu41 y a accroissement ap- 
parent de poids lorsque lé courant passe dans le fil de Test à Touest ; 
il y a diminution dans le cas contraire. 

L'auteur attribue le succès de l'expérience à l'emploi d'une pile 
de dix éléments et d'un fil long de i", tandis que Faraday n'emploie 
qu'un seul élément de Hare et un fil d'environ 14^^. Les premières 
expériences de M. Mallet ont été faites avec un système assez com- 
pliqué , formé de dix fils horizontaux parallèles parcourus par un 
même courant. 

G. LlPPMANN. 



E. LOMMEL. — Ueber Fluorescenz (Sur la fluorence); Ann, der Physik^ nourelle 

série, t. m, p. ii3; 1878. 



Nous avons rendu compte d'un précédent Mémoire (*) de 
M. Lommel et nous avons vu qu'il range les substances fluores- 
centes dans trois catégories ainsi caractérisées : 

Première catégorie. — Tout rayon excitateur, absorbé par la 
substance, fait apparaître la totalité du spectre fluorescent (rouge 
de naphtaline, éosine). 

Deuxième catégorie. — Un rayon excitateur ne produit jamais 
que la portion du spectre fluorescent moins réfrangible que lui, 
conformément à la loi de Stokes. C'est le cas ordinaire. 

Troisième catégorie, — Le spectre fluorescent se compose de 



•) Journal de Physique y t. VI, p. 96. 
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deux parties dont Tune n*obéit pas et dont Tautre obéit à la loi de 
Stokes (couleurs de chamaléine). 

. M. Lommel publie aujourd'hui une liste de 4i substances fluo- 
rescentes et il indique, à Taide de Téchelle de Bunsen, la limite 
des rayons excitateurs du côté le moins réfrangible du spectre et 
les limites du spectre fluorescent : 9 des substances citées appar- 
tiennent au premier groupe, 25 au second et 7 au troisième. 

Il est à remarquer que les substances de la première catégorie 
de M. Lommel sont caractérisées par de très-fortes bandes d'ab- 
sorption, dont une au moins est nette dans le spectre, même pour 
une très-grande dilution. Ce sont des corps à couleurs superfi- 
cielles, mais à dispersion normale. Ils sont verts, rouges, orangés 
ou jaunes. Quand on les éclaire par un spectre, la lumière émise 
par fluorescence présente une teinte invariable, quels que soient 
les rayons excitateurs. 

Au contraire, les substances de la seconde catégorie absorbent 
en général la portion la plus réfrangible du spectre : elles sont 
jaunes, brunes ou grises. Quand on les éclaire par un spectre, la 
lumière émise par fluorescence varie de nuance et même de cou- 
leur suivant les rayons excitateurs. 

Enfin les corps du troisième groupe sont très-vivement colorés 
et présentent des bandes d'absorption comme ceux du premier. 
Les rayons excitateurs d'un premier groupe, peu réfrangible, pro- 
duisent une fluorescence de teinte uniforme, tandis qu'un dernier 
groupe de rayons excitateurs plus réfrangibles produit une fluores- 
cence de teinte variable. Ces caractères appartiendraient certaine- 
ment à tout mélange de deux substances fluorescentes prises l'une 
dans le premier groupe, l'autre dans le second; et en efiet certains 
corps classés par M. Lommel dans le troisième groupe, le tournesol 
par exemple, sont certainement des mélanges. Peut être y aura-t-il 
lieu de supprimer ce groupe, quand l'analyse des matières colo- 
rantes qui le composent sera plus avancée. 

E. BOUTY. 
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SmUIASBEBIGBTE SBR MATHEMATI8CH-IATUBWI88EH8GHAmiGHEH CLA88B 
BER KAISEBUGHEH AKADEKIE DER WI88EH8GHAFTEH H WOBH (Comptes 
rendus de rAcadémie des Sciences de Vienne); 1876. 



Von WALTENHOFEN. — Sur le phénomène de Peltier, p. 3i. 

Si Ton fait passer un courant dans une pile thermo-électrique 
dont les soudures ont des résistances inégales, la pile de Noë par 
exemple, la force électromotrice du courant de Peltier n'est pas 
proportionnelle à l'intensité i du courant primitif, mais est donnée 
par une expression telle que ip ai •+- bi^. Le signe négatif convient 
au cas où le courant primitif va du métal négatif au positif, au tra- 
vers de la soudure de plus grande résistance. 

F. LIPPICH. — Théorie de réiectrodynamique, p. 33. 

L'auteur cherche à établir l'action de deux éléments de courants, 
de manière à démontrer l'expression potentielle de Newmann , 
relative à l'aclion réciproque de deux courants fermés, linéaires 
égaux. 

Il admet pour cela que cette dernière action est soumise à la loi 
de conservation de l'énergie ; qu'elle est indépendante de la forme 
et de la position relative des deux courants ; qu'elle est la résul- 
tante des actions réciproques des éléments; enfin qu'elle n'est pas 
modifiée par la présence d'un troisième courant. 

F. EXNER. — Sur la diffusion des vapeurs au traYers des lamelles liquides, p. aS. 

La vitesse de diffusion est, pour les vapeurs comme pour les gaz, 
proportionnelle au coefficient d'absorption de la lamelle et en rai- 
son inverse de la racine carrée de la densité de la vapeur. 

F. EXNER. — Sur l'allongement galvanique, p. 60. 

L'allongement que subit un fil traversé par un courant est pro- 
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duit par réchauffement qui résulte de ce passage et non par une 
action particulière du courant. 



J. PULUJ. — Diffufion des Yapeors au traTen dos plaques de porcelaine, 

p. 69 et 88. 

Un vase en porcelaine traversé par de la vapeur d^eau est entoure 
d'un second vase que traverse un courant d'air; le rapport du vo- 
lume d'air et de vapeur diffusée reste constant et à peu près inverse 
de la racine carrée de la densité de ]a vapeur. 

La vitesse de diffusion croît avec la température de la vapeur. 

La vapeur d'éther ne suit pas la loi de Graham si l'intérieur du 
vase de porcelaine renferme de l'air saturé et si à l'extérieur se 
trouve de la vapeur à une tension S moindre que la tension 
maxima S; la vitesse de diffusion peut être calculée par la for- 
mule 



V = CSIog^2-^); 



C est une constante. 



P.-C. PUSGHL. — Sur l'état interne et la chaleur latente des rapeurs, p. 91. 

L'auteur déduit de considérations théoriques que la vapeur d'eau 
très-raréfiée s'écarte de la loi de Mario tte en sens inverse de^elui 
qui convient aux vapeurs et aux gaz ordinaires. 

A. URBANITZKY bt E. REITLINGER. — Suf «vtains phénomènes remarquables 

que présentent les tubes de Geissler, p. 100. 

Il s'agit toujours des attractions ou des répulsions apparentes 
que présente le flux lumineux qui traverse le tube y lorsqu'on en 
approche le doigt ou un conducteur. Les auteurs ont soumis le 
tube à l'action d'un électro-aimant. Ce qu'il y a de plus saillant 
dans leurs expériences, c'est ce fait qu'un de ces tubes complète- 
ment vide d'air, et qui arrête le courant d'une bobine de Ruhmkorff 
donnant des étincelles d'un centimètre, se laisse traverser par le 
même courant, si on le place entre les pôles d'un électro-aimant. 

(ji suivre.) 

E. Gripom. 
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LE PHOIOftEAPHE D'EDISOI; 
Pab m. a. NUUDET. 

L'enregistrement des sons n'est pas chose nouvelle ; Thomas 
Young le premier fit écrire sur un cylindre les vibrations d'une 
verge métallique ; Duhamel (^) appliqua la même méthode à l'étude 
des vibrations des cordes; Wertheim (*) paraît avoir été le premier 
à enregistrer les vibrations des diapasons, qui ont été depuis si 
fréquemment employées. 

MM. Léon Scott et Kœnig (*) ont, au moyen de leur phonauto- 
graphe, écrit les vibrations d'une membrane et obtenu directe- 
ment la courbe complexe qui correspond à un accord et deux, 
trois ou même quatre sons. Avec cet instrument M. Kœnig a fait 
de nombreuses et importantes expériences dont la plus curieuse 
est l'enregistrement d'une phrase musicale. 

M. Barlow a présenté à la Société Royale un logographe dont 
la description n'a pas encore été donnée en français. 

Enfin M. Rosapelly (*) a enregistré les mouvements du larynx en 
même temps que ceux des lèvres et du voile du palais , en vue de 
déterminer les caractères graphiques des différentes consonnes 
ou groupes de consonnes. 

Si donc M. Edison n'avait fait qu'un instrument capable d'en- 
registrer les sons, son invention n'attirerait pas aujourd'hui une 
très-grande attention ; mais il a eu la hardiesse de songer à repro- 
duire les sons au moyen de la trace graphique laissée par eux et 
rhabileté d'y réussir. 

Son appareil, tel qu'il est connu par le seul exemplaire venu en 
Europe, est représenté dans les fi g. i et 2. 

Un cylindre de laiton C est monté sur un axe AA' taraudé dans 
une de ses parties A'; l'un des supports sert d'écrou fixe à cette 
vis; et, quand on tourne la manivelle M, chaque point du cylindre 



(*) DcHAMKL, Comptes rendus de l'académie des Sciences, 1840. 

(') WcETBEiif, Annales de Chimie et de Physique, 3* série, t. XII. 

(•) Annales du Conservatoire des Arts et Métiers, ocl. 186^. 

(*)!>' RosAPBLLT, Travaux du laboratoire de M, Marey, 2« anoée, Paru, 1876. 
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décrit une hélice. La surface du cylindre présenle une rainure 
hélicoïdale dont le pas est le même que celui de la vis taillée sur 
l'axe. On y colle une feuille mince d'élaîn qui l'entoure complè- 




tement. (^ papier est suspendu au-dessus du vide présenté par la 
rainure hélicoïdale, et c'est dans cette partie que se fera l'enregis- 
trement, comme nous allons le dire. 




Tel est l'appareil enregistreur, qui ressemble, comme on voit, 
à celui du p ho n autographe de Scott et Kœnig. Voici maintenant 
l'appareil acoustique lui-même. 

Il se compose d'une membrane métallique très-mince P, fixée 
dans une bague circulaire qui est retenue àrextrémité d'un support 
mobile. Devant cette membrane est une cnibouchurc E, et toutes 
deux sont semblables aux organes correspondants du téléphone. 
Sous la membrane est porté un petit style métallique fort court et 
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rigide, qui en suit tous les mouvements. Le style est fixé à l'ex- 
trémité d'un ressort dont les vibrations propres sont amorties 
par des étouflbirs X formés par des morceaux de tube de caout- 
chouc. 

Pour faire fonctionner cet appareil, on amène le support dans 
la position figurée, la membrane devant le cylindre et le style au 
contact du papier d'étain, dans cette partie où il est tendu et libre 
en dessous. On parle dans l'embouchure pendant que le cylindre 
tourne ; la membrane vibre et le style fait sur le papier d'étain des 
marques visibles à l'œil. 

Pour reproduire les sons, il faut écarter la membrane et le style, 
ramener le cylindre en arrière et rapprocher la membrane de 
manière que tout soit dans la môme position qu'au commencement 
de rinscription. On tourne alors la manivelle comme on l'avait 
fait d'abord; le style, commandé par les ondulations de la feuille 
d'étain, pousse la membrane qui passe par toutes les positions 
qu'elle avait occupées pendant la première partie de l'expérience, 
et qui reproduit les sons à l'unisson desquels elle avait vibré tout à 
l'heure. 

Il n'est pas besoin de dire que les sons rendus par l'instrument 
sont beaucoup moins intenses que ceux qu'on lui a fait d'abord 
enregistrer; mais ils sont parfaitement distincts et ils ont pu être 
entendus par deux cents personnes à la fois, se pressant dans la 
salle delà Société de Physique. L'appareil qui a été montré àParis 
ne rend pas exactement le timbre de la voix de la personne qui 
a parlé; mais les voyelles et même les consonnes sont parfaitement 
rcconnaissables. 

On annonce que M. Edison a récemment perfectionné son appa- 
reil et que, dès à présent, il reproduit exactement le timbre de la 
voix humaine et rend les plus faibles chuchotements et le bruit 
de la respiration entendus par la membrane. Après ce qu'il nous 
a déjà fait entendre, il y aurait mauvaise grâce à ne pas le croire 
sur parole, et il faut lui faire crédit de quelques semaines pour 
qu'il s'acquitte envers nous de cette promesse. 

Si l'on chante au lieu de parler, la reproduction des sons donne 
lieu aux observations suivantes : i^ chaque son change de hauteur 
avec la vitesse de rotation du cylindre et n'est rendu exactement 
que si la vitesse est rigoureusement la même pendant l'inscription 

9- 
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cl pendant la reproduction; 2** Taccord formé par des sons 
successifs cesse d'être juste à la reproduction si la vitesse n*est pas 
rigoureusement constante dans Tune et l'autre période. 

Une feuille d'étain impressionnée par une phrase ou un chant 
peut faire entendre cette phrase non-seulement une fois, mais 
même plusieurs fois. Mais, dès la seconde reproduction, l'intensité 
du son rendu est fort diminuée et se réduirait bientôt à rien. 

On comprend que le papier d'étain, dont la mollesse se prête à 
Tenregistrement, ne permette pas indéfiniment la reproduction ; 
pour corriger ce défaut, divers moyens se présentent à Tesprit et, 
malgré les difficultés d'exécution, nous ne doutons pas qu'on 
n'arrive à franchir ce pas. 

Parmi les expériences auxquelles nous avons assisté, il faut 
noter la suivante : 

On parle une première fois dans l'embouchure et l'on enregistre 
sur une portion du cylindre une phrase, en français par exemple ; 
puis on revient au point de départ et l'on enregistre sur la même 
portion du papier une seconde phrase, en anglais. On remarque 
d'abord que, pendant l'enregistrement de la phrase anglaise, la 
française est reproduite par l'instrument, de sorte qu'on les entend 
toutes deux et que l'instrument a l'air de répondre dans une autre 
langue et au même instant à ce qu'on lui dit. On peut aller ainsi 
jusqu'à trois phrases inscrites sur le papier et l'une sur l'autre, et 
on peut les reproduire toutes les trois à la fois. A la vérité, la 
dernière inscrite est la plus distincte; mais, en fixant son attention 
avec beaucoup d'énergie, on peut s'abstraire de cette dernière et 
entendre clairement l'avant-dernière ou la première. 

Cette simultanéité et cette confusion produisent l'effet le plus 
comique, en même temps qu'elles remplissent d'admiration les 
physiciens. 

Le phonographe peut servir de transmetteur pour le téléphone : 
on peut mettre un téléphone transmetteur devant la membrane du 
phonographe pendant la reproduction ; le téléphone sera impres- 
sionné par le phonographe et transmettra les sons qui l'auront 
frappé à un second téléphone à une distance quelconque. L'expé- 
rience a été faite ; mais on pourrait faire plus et mettre, devant la 
membrane du phonographe, un aimant de téléphone porteur de sa 
bobine et composer ainsi un téléphone dont la membrane serait 
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celle du phonographe. On supprimerait ainsi un intermédiaire et 
TefTet serait plus satisfaisant; mais nous n'avons pas encore eu le 
temps de faire cette expérience. 

Sera-t-il possible de faire l'inverse, de parler à Paris dans un 
téléphone, et de faire écrire dans un téléphonographe à Saint-Cloud 
les sons prononcés à Paris ? On n'ose plus prononcer le mot impos- 
sible; mais, si Ton y réussit, ce sera, pour les gens compétents et 
sincères, un nouvel et immense étonnement; caries vibrations de 
la membrane du téléphone récepteur sont d'une amplitude extra- 
ordinairement petite. 



LA MAGHm PABLinE DE H. EDI80I ; 
Par m. Alfred M. MAYER, 

Ph. D'., StCTcns Institute of Technology, Hobokcn, New-Jersey ( • ). 

On peut réduire toutes les machines parlantes à deux types : 
celle du professeur Faber, de Vienne, est l'exemple le plus parfait 
de l'un ; celle de M. Edison est le seul exemple de l'autre. 

Faber a étudié la source des sons articulés, et a construit un or- 
gane vocal artificiel, dont les diverses parties remplissent à peu 
près les mêmes fonctions que les organes correspondants de notre 
appareil vocal. Une anche en ivoire, vibrant d'une hauteur variable, 
lient lieu de cordes vocales. Il y a une cavité orale dont on peut 
changer rapidement les dimensions au moyen des touches d'un 
clavier. Une langue et des lèvres en gomme élastique font les 
consonnes ; un petit moulin à vent, tournant dans la gorge de Tin- 
strument, articule la lettre R ; et l'on attache un tube à son nez 
lorsqu'il parle français. Voilà l'anatomie de ce mécanisme véri- 
tablement merveilleux. 

Faber a attaqué le problème du côté physiologique. M. Edison 
s'y est pris tout autrement : il attaque le problème, non à la source 
des vibrations qui constituent la voix articulée, mais en considé- 



(') Le Mémoire de M. Niaudet était imprimé lorsque nous avons reçu de M. Mayer 
le Mémoire suiTant. Nous le ^publions, en supprimant toutefois la description du 
phonographe de M. Edison, et quelques autres passages qui feraient double emploi. 

{Not9 de la Rédaction,) 
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rant ces vibrations comme déjà faites, n^importe comment, il les 
dispose de manière qu'elles s'impriment sur une feuille de métal, 
et il reproduit, en suite de ces impressions, les vibrations sonores 
qui les ont faites. 

Faber a résolu le problème en reproduisant les causes méca- 
niques des vibrations de la voix ; Edison Ta résolu en obtenant 
les ejffets mécaniques de ces vibrations. Faber a reproduit les 
mouvements de notre organe vocal ; Edison a reproduit les mou- 
vements que fait la membrane du tympan de Toreille, lorsque cet 
organe reçoit des vibrations causées par les mouvements de Tor- 
gane vocal. 

Au moyen du procédé que nous allons décrire, nous venons 

d'obtenir sur du verre noirci de fumée plusieurs tracés grossis 
du contour ou du profil des élévations et des dépressions faites 
dans la feuille d'étain du phonographe de M. Edison par la 
pointe mise en mouvement parles vibrations sonores. Une pointe 
pareille à la pointe S(*), sous la membrane de fer P est atta- 
chée au côté inférieur du bras court d'un levier délicat. Le 
bras long de ce levier porte un morceau pointu d'une feuille 
de cuivre effleurant légèrement la surface verticale d'une plaque 
en verre noirci. La pointe du bras court du levier suit les éléva- 
tions et les creux dans les sillons faits dans la feuille sur le cylin- 
dre. En faisant tourner le cylindre d'un mouvement lent et 
uniforme pendant que la plaque de verre s'avançait, la pointe 
de la plaque de cuivre traçait le profil grossi des creux et des élé- 
vations de la feuille sur le cylindre. Je dis exprès des éléva- 
tions, parce que le sillon disparaît souvent tout à fait et diminue 
toujours en profondeur pendant la phase de retour de la pointe 
vibrante. Sans examen spécial du caractère des impressions du 
phonographe, et en jugeant seulement de leur apparence à l'œil, 
on les eût désignées comme de simples points et traits semblables 
à l'alphabet de Morse. 

Un autre méthode pour obtenir le profil des impressions sur la 
feuille consiste à la renforcer d'une substance facile à fondre et à 
couper les sillons au milieu. 

(•) YoÏT^g. 2 de rarticle précédeut. 
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L'instrument n'a pas été dans ma possession assez longtemps 
pour l'employer dans une suite d'expériences aussi soigneuses et 
nombreuses qu'il mérite. J'ai cependant obtenu plusieurs tracés, 
et j'ai étudié particulièrement le tracé des caractères du son bat 
(mot anglais). Si le petit nombre de ces expériences justifie une 
expression d'opinion, il y a beaucoup de ressemblance entre le 
profil des expressions sur le phonographe et les contours des 
flammes de Kœnig produites par le même son composé. 

La figure ci-jointe représente en A l'apparence à l'œil des im- 
pressions sur la feuille de fer-blanc produites en chantant a (de 

Fig. /i. 




bat) contre la membrane de fer du phonographe; en B le profil 
grossi de ces impressions obtenu sur du verre noirci d'après la mé- 
thode décrite ci-dessus ; et en C l'apparence des flammes de Kœnig 
quand on chante le même son bien près de la membrane. Je dis 
bien près, parce que la forme du tracé obtenu d'une pointe attachée 
à une membrane en vibration sous l'influence d'un son composé 
dépend de la distance de la source du son à la membrane. Le 
même son composé formera un nombre infini de tracés si l'on 
augmente peu à peu la distance de son point d'origine à la mem- 
brane; car, en augmentant cette distance, les ondes des com- 
posants du son tombent sur la membrane à des phases difliérentes 
de leur oscillation. 

Si, par exemple, le son composé cçnsiste en six harmoniques, 
Téloignement de la source de la vibration sonore à une distance 
égale à 7 d'une longueur d'onde correspondant au premier har- 
monique équivaudra à un éloignement des 2®, 3®, 4*> 5* et 6* har- 
moniques à des distances correspondant à 7, -J, i , i -f et i 7 
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longueurs d'onde respectivement. Il en résulte évidemment que 
l'onde résultante est entièrement changée par ce mouvement de 
la source du son, bien que la sensation du son composé reste 
inaltérée. 

Il est facile de démontrer ces faits par Texpéricnce en trans- 
mettant un son composé dans le cône de l'appareil de Kœnig 
pendant qu'on allonge le tube entre le cône et la membrane , au 
moyen du glissement d'un tube dans un autre, comme dans un 
trombone. Ces expériences, que j'ai faites dernièrement avec un 
succès complet, expliquent la discussion entre divers observateurs 
sur l'analyse de sons composés et surtout articulés au moyen des 
flammes vibrantes de Kœnig. 

On n'espérera donc jamais lire les impressions et les tracés 
des phonographes, parce que ces tracés varieront, non-seulement 
comme le timbre de la voix, mais aussi avec la relation des temps 
d'origine des harmoniques de ces voix et avec les intensités rela- 
tives de ces harmoniques. 

Des expériences récentes démontrent que, plus le diaphragme 
P ressemble à la construction de la membrane du tympan de 
notre oreille, où le marteau amortit les sons, plus il devient ca- 
pable d'enregistrer et de répéter les vibrations sonores, car le 
mouvement d'une membrane ainsi pourvue n'obéit qu'aux vibra- 
tions aériennes qui la frappent. 

M. Edison vient de m'envoyer les notes suivantes sur les résul- 
tats de ses expériences récentes : 

« La grandeur du trou par lequel on parle affecte beaucoup 
l'articulation; quand on parle contre le diaphragme entier, les 
sons sibilants (comme dans shall^ Jleece, last) se perdent, pen- 
dant qu'un petit trou à vive arête produit un renforcement de ces 
mots et permet leur enregistrement. Une fente munie de dents, au 
lieu d'un trou rond, renforce aussi les mots. 

» On peut mieux entendre si l'on couvre l'embouchure E (fig. a 
de l'article précédent) de plusieurs couches de drap pour étouffer 
le pétillement de la feuille. 

» Je vous envoie une feuille en cuivre sur laquelle j'ai fait des 
impressions à Ansonia (Gonnecticut) , qu'on a pu entendre de 
275 pieds en plein air, et peut-être plus loin. » 
M. Edison m'a aussi dit qu'il a fait des impressions de vibra- 



\ 



H. PELLAT. — CHALEURS SPÉCIFIQUES DES VAPEURS. 117 

lions sonores sur un cylindre en fer ductile de Norwége, et qu^il 
a reproduit à Taide de ces impressions les vibrations sonores 
qui en étaient la cause. 



BEMABaUES 8ÏÏR LES CHALEÏÏB8 SPÉGinaUES DES ¥APEUB8 ; 

Par m. h. PELLAT, 

Professeur au Collège Rollin. 
I. 

La chaleur spécifique d'une vapeur sous pression constante dé- 
pend non-seulement de la température, mais encore de la pression 
dans le voisinage de son point de saturation. 

C'est ce qui résulte nettement de la considération du cycle 
suivant : 

1** Prenons i kilogramme d'un liquide à zéro sous la pression 
Pi ; portons-le à la température minima (fi) de la vapeur pour la 
pression p^y et transformons-le en vapeur saturée. 

11 faudra lui fournir une quantité de chaleur Li (chaleur totale 
de vaporisation). 



Fig. f. 
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2*» Surchauffons la vapeur sous la pression constante ^^j de ^i à T ; 
il faudra fournir une quantité de chaleur égale à 

'T 

C.rf/, 



X 



Cl représentant la chaleur spécifique de la vapeur sous la pression 
constante /7i. 
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Le travail extérieur effectué pendant ces deux premières phases 
est égal à 

(or, — St)pi 

di et s^ étant les volumes spécifiques de la vapeur à T et du 
liquide à zéro sous la pression p^. 

3^ Comprimons la vapeur de p^kp^, il faudra fournir 

Désignons par ( — 9) le travail extérieur. 

4^ Refroidissons la vapeur de T à la température minima f t pour 
la pression p^^ en maintenant celle-ci constante. 

Il faudra fournir 



j C,dt=^ — / C,dt, 



Cj étant la chaleur spécifique de la vapeur sous la pression p^. 

5° Condensons la vapeur et refroidissons le liquide de /, à zéro 
sous la pression p^. Il faudra fournir — L^. 

Le travail extérieur eflfectué dans ces deux dernières transforma- 
tions est égal à 

car les volumes spécifiques du liquide à zéro sont sensiblement les 
mêmes sous les pressions pi et /?j. 

6° Dilatons le liquide de pi à />i, ce qui nous ramène au point 
de départ; la quantité de chaleur nécessaire à cette dernière trans- 
formation et le travail extérieur sont absolument négligables. 

En appliquant le principe d'équivalence à ce cycle, nous avons 

L, -L, -4-1 C.d/— / C,rf/-t- / hdp 

Jt, Jt, Jp, 

= A[((7, — 5,)/?, — ((7, — 5,)/;2 - 0] 

A désignant l'équivalent calorifique du travail. 

Prenons T très-grand, la vapeur pourra être considérée comme 
un gaz parfait dans la troisième phase. 



CHALEURS SPÉCIFIQUES DES VAPEURS.' 119 

^équation (i) se simplifie ; en vertu cte la loi de Mariotte, on a 

Dans un gaz parfait évoluant le long d^une ligne isotherme, la varia- 
tion (l'énergie interne est nulle, d'où 



f hdp= 



A9. 



L'équation (i) simplifiée devient, en faisant T =- 00 , 



12I 



^ C.rf/— / (Ca — C,)rf/=: Ai, (/?,-/;,). 



Si l'on admet que la chaleur spécifique d'une vapeur ne dépend 
pas (le la pression, on a 

f (C,-C.)rf/--^o, 

et l'équation devient 



!3) 



L, -L, 4- / Cdt = \st{pi— pt). 



Cette dernière relation ne se vérifie pas avec une exactitude 
suffisante . 
Ainsi, pour l'eau, prenons 

/, = 100, /,== 180, 3 1 ; 
d'après Regnault, 

L, =rr637,oo, /?! = io3,33, i» = i ; 

Lj --661,49, /?j ^=^ io33,4o, C^^o,48o5; 

A= ' 



42ÔO 

Le I*' membre de la formule (3) donne. — 24,49 "+" 38,59 — i4»ïo 
Le !• D » » 0,22 

Différence 12,88 

Pour Téther , 

tx = 20, /, = 120; 
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diaprés Regnault, 

L, = 102,78, p,=z 58,9; 
L, = 1409O0, p,=z io49,5; 









Ji = 


1 

-0,73» 


d' 


après M. 


Wiedemann , 










C = o 


,3725 


+ o,ooo8536^ 



Le !•' membre de la formule (3)donne. — 87,22 4-43>23 -4-6,01 
Le 2* ï) » » 4-o,3i 

Différence 5,70 

Pour le chloroforme, 

/, =50, /,= i5o; 

d'après Regnault, 

L, = 73,88, />, = 72,7; 
L, = 87,63, /!> = 989,8; 

I 



1,4»' 

d'après M. Wiedemann, 

C = o,i34î -h 0,0001354/. 

Le i"membredela formule (3) donne. — i ,375 4- 14>76 = -4- 1 ,01 
Le 2* » » » -4-0, i4 

Différence 0,87 

La différence, au moins pour les deux premiers liquides, est en 
dehors des erreurs expérimentales possibles ; on ne peut donc pas 
admettre Ci = C„ c'est-à-dire que la chaleur spécifique d'une 
vapeur à pression constante soit indépendante de cette pression : 
les trois exemples précédents prouvent que C croît. 

L'équation (2) montre, du reste, que la chaleur spécifique est in- 
dépendante de la pression, pour des températures suffisamment 
éloignées de celle de la saturation ; en eflfet pour que l'expression 

(Cj — Cl) rft reste finie, il faut que (C, — C,) tende vers zéro 

quand la température s'élève. 



!.. 
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os chaleurs spé- 

■ihode employée 

c la variation de 

'.dePhys.y t. VII, 

ude, au moins pour 



liante (C) et le volume 

• lions de la pression [p) 

irtermination expérimen- 

[ pas devoir offrir de très- 

•s les données nécessaires à 

la quantité de chaleur néces- 

lirc, 

- hdp; 

1- de la connaissance de (C). 
scle formé de deux lignes d'égale 
liées par deux isothermes (T) et 
lialcur spécifique sous la pression 

/M cette quantité pour la pression 

cycle fermé réversible le second prin- 
>rfQ 



lie f -777- = o: nous aurons 



r/T A' r^\dT A, 



et divisé par la constante (dp), 



X 



T'dCdTA; h_ 
T dp ï i" + x~° 



r 



miDé le Tolumc spécifique (9) de quelques Tapeurs sous diflé' 
ir différentes tepipératures. 
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Prenons {T) assez grand pour pouvoir considérer la vapeur 
comme un gaz parfait, nous aurons 

(3) /i'-"- -Ad' 

et 

, 0,00367 X io3,33 T' 

4) ^ = â î 

^^' 0,001293 fxp 

j, , o,oo36'7 X io3,33 

d ou, en posant rr= '- 1 

' ^ 0,001293 

r T' 

(5) d' = --, 

(u) étant la densité de ce gaz parfait par rapport à Tair, c'est-à- 
dire la densité théorique de la vapeur; d'où 

Substituons dans (a), remplaçons (1*) par l'inûni, il vient 



, . , Ar T _ r" <)C rfT 

La quantité — a les valeurs suivantes : 

Eau o, 1 109 

Élher 0,02692 

Chloroforme 0,01667 

Le calcul du second terme exige la connaissance de la fonc- 
tion (C). On peut seulement, dès maintenant, connaître une 
limite supérieure à sa valeur ; car, en supposant, ce qui est vrai- 
semblable, que ( -r-^l conserve le même signe (positif), on a 

(Tj) étant la température minima pour la pression [p). 

L'équation (2) du Chapitre précédent détermine cette der- 
nière quantité : il suffit de faire dans cette formule 

f, = T,, t,=:T,4-rfT,, Ct = C, d'où C, = C'i-^^dp; 
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elle donne alors 



(8) 






En faisant le calcul, on trouve : 



T 



Jv fp '^- 



Eau 273 -t- loo 0,0461 3 

Ether 273 -4- 36 o,o2i58 

Chloroforme 2|3 ~- 60 o,ooi4i 

Cette limite supérieure du second terme est de même ordre de 

grandeur que lui, car la quantité -r- doit décroître rapidement^ on 

voit par là qu'il n'est pas négligeable devant le premier terme. 



EMPLOI DU CHLORURE DE MÉTHTLE COKME AfiENT FRIOORinOUE; 

Pab m. CAMILLE VINCENT. 

Le chlorure de méthyle peut être appliqué judicieusement à la 
production du froid dans les laboratoires. Je crois utile, avant 
d'examiner cette application, de rappeler quelques-unes des pro- 
priétés physiques de ce corps, et d'exposer sommairement un pro- 
cédé nouveau de préparation qui permet de l'obtenir en abondance 
industriellement. 

Le chlorure de méthyle, dont la composition est représentée par 
la formule C*H'C1, est gazeux à la température ordinaire; il est 
incolore, et possède une odeur douce et une saveur sucrée rappe- 
lant celle du chloroforme. Soumis à la compression, il se résout 
facilement en un liquide incolore et très-mobile, dont la tension 
de vapeur est de 3™,i3 de mercure à la température de i5®. Ce 
liquide entre en ébullition à — 23** sous la pression de o",76 de 
mercure. 

Le chlorure de méthyle a été découvert en i835 par MM. Dumas 
et Peligot, qui le préparaient en traitant l'alcool méthylique par 
un mélange de sel marin et d'acide sulfurique. Il y a eu jusqu'ici 
peu d'applications de ce corps, en raison de son prix élevé et de la 
didficulté de sa préparation industrielle à l'état de pureté. 
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Ayant été conduit à étudier les produits complexes qui se 
dégagent pendant la calcination des vinasses de betteraves, pour 
la fabrication du salin (* )> j y ai trouvé toute une série de produits 
intéressants, et entre autres une quantité considérable de tri- 
méthylaminc Az(C'H')'. Voulant utiliser cette matière alcaline 
très-abondante, j'ai étudié ses principales combinaisons, et 
en particulier son chlorhydrate. Le chlorhydrate de triméthyl- 
amine soumis à Faction de la chaleur se décompose nettement 
vers 295** en triméthylamine libre , chlorure de méthylc et 
chlorhydrate de monométhylamlne, qui reste dans l'appareil; en 
continuant Faction de la chaleur, ce dernier se décompose à son 
tour en ammoniaque et en chlorure de méthyle. Les deux équa- 
tions suivantes expliquent ces deux réactions successives: 

3 Az (C»H»)S HCI = :>. Az(C'H»)»-+- 2 C»H»CI -h Az(C»H»), H«HCI; 

Az (C'H»), H«HCI = C'H»CI -+- AzH». 

Le mélange gazeux étant traité par un acide abandonne ses pro- 
duits alcalins, tandis que le chlorure de méthyle reste à l'état de 
pureté. Ce gaz, étant desséché, est ensuite comprimé. 

Il y a donc là une source abondante de chlorure de méthyle pur 
qui en permet de larges applications. J'ai pensé que ce produit 
trouverait un emploi judicieux dans les laboratoires pour pro- 
duire de basses températures économiquement. On peut facile- 
ment transporter le chlorure de méthyle dans des vases métalliques 
relativement minces, et l'avoir en provision pour les expériences. 

Si on le fait jaillir dans un vase ouvert, il entre aussitôt en vive 
ébullition pendant quelques Instants, puis l'ébullition s'arrête, et 
l'on a alors un bain à — i3^ dans lequel on peut plonger les corps 
à refroidir. Si l'on vient à activer l'évaporatlon du chlorure de 
méthyle par une simple Injection d'air, on peut abaisser de beau- 
coup la température de la portion restée liquide et solidifier en 
quelques instants des quantités considérables de mercure. Un ther- 
momètre à alcool plongé dans le liquide descend dans ces condi- 
tions à — 55** environ. 



(■)Le8 mélasses, résidus de la fabricatioD du sucre, sont utilisées pour la prépara- 
alcool. On les étend d'eau, on les fait fermenter, on les distille, et le résidu 
la vinaue. 
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Ce mode opératoire, assez primitif, ne se prête pas aux exigences 
du laboratoire, et j'ai pensé qu'il serait utile de faire un appareil 
simple, peu coûteux, permettant de maintenir pendant plusieurs 
heures un bain de i*^' environ de liquide incongelable, soit à la 
température constante de — 23^, soit à une température plus basse 
allant jusqu'à — 5o**. Le frigorifère que j'ai fait construire à cet 
effet se compose d'un vase cylindrique en cuivre à doubles parois A 
{fig. i), entre les deux enveloppes duquel on peut introduire du 



Fîg. I. 




chlorure de méthyle, à l'aide d'un robinet B formé d'une tige d'acier 
filetée G, terminée par un cône s'appliquant sur un siège en bronze, 
et que l'on peut facilement manœuvrer à Taide d'une poignée. Une 
vis K, s'appliquant sur une rondelle en plomb, étant légèrement 
desserrée, laisse échapper l'air et permet au chlorure de se préci- 
piter rapidement dans l'appareil. 

Le chlorure de méthyle étant en provision dans un cylindre en 
cuivre servant à son transport, et portant un robinet à vis pareil à 
celui du frigorifère, on le fait facilement passer dans ce dernier 
appareil au moyen d'un tube en caoutchouc renforcé par des toiles. 
On peut introduire ainsi 2*^6 ^5oo environ de chlorure dans l'appa- 

J. de Phrs., U VII. (AytU 1878.) 10 
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reil ; on verse alors dans le vase central E un liquide incongelable, 
de Talcool par exemple, pour former le bain dans lequel on pourra 
plonger tous les corps à refroidir. Tout l'appareil est entouré de 
matières peu conductrices de la chaleur, telles que de la rftpure 
de liège, maintenues par une enveloppe F, afin d'éviter réchauf- 
fement par Tair ambiant. 

Les choses étant ainsi disposées, l'appareil est prêt à fonction- 
ner et, pour abaisser la température du bain à — 23°, il suffit alors 
d'ouvrir le robinet B. Le chlorure de méthyle entrant aussitôt en 
ébullition, la température s'abaisse rapidement, et au bout de 
quelques instants le bain d'alcool se trouve à — 23**. Si l'on veut 
obtenir une température beaucoup plus basse, il suffit de relier le 
tube de sortie du frigorifique avec une forte machine pneumatique 
et de faire le vide. On peut ainsi faire des expériences de liquéfac- 
tion de gaz et de solidification de liquide qui exigent encore aujour- 
d'hui l'emploi du protoxyde d'azote liquide ou de l'acide carbo- 
nique solide. 

Une belle expérience que ce nouvel appareil permet de faire est 
la cristallisation du mercure. On la réalise en maintenant pendant 
quelques instants un matras plein de mercure, plongé dans le bain 
refroidi; puis, le retirant de temps en temps pour l'examiner, on 
saisit le moment où la plus grande partie du mercure est solidi- 
fiée, et Ton fait vivement écouler la portion encore liquide. On 
replonge aussitôt le matras dans le bain pour le refroidir davan- 
tage et l'on peut alors le retirer et l'examiner pendant quelques in- 
stants. On obtient ainsi de magnifiques cristaux brillants de mer- 
cure. A cette basse température l'alcool servant de bain est sirupeux 
et adhère au verre. 

Si l'on se propose de refroidir un courant gazeux pour le con- 
denser totalement ou partiellement, on peut disposer dans le vase 
central E un tube en U dont la partie inférieure porte un aju- 
tage pour l'écoulement du liquide condensé. Le frigorifère porte 
\ cet efiet une gaine S pour la sortie de l'ajutage. 

Je pense que cet appareil, très-simple, d'un prix peu élevé et 

un fonctionnement facile, pourra rendre des services dans les 

boratoires. 

Je fais construire en ce moment des appareils de laboratoire plus 
Mmplets que le précédent, qui porteront une pompe aspirante et 
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foulante, permettant de faire le vide dans le frigorifère, de liquéfier 
et de faire rentrer dans Tappareil le chlorure de méthyle vaporisé. 
Le chlorure de méthyle, fabriqué industriellement, est livré dans 
des vases en cuivre ne présentant aucun danger dans leur manie- 
ment (*). 



SUR LE IIUKÉROTAAE DES VERBES DE LUIETTES; 
Par m. C.-M. GARIEL. 

Les lunettes ou besicles employées en oculistique sont, dans la 
grande majorité des cas, des lentilles biconvexes ou biconcaves 
constituées par des calottes sphériques égales ; elles étaient défi- 
nies, jusqu'à ces derniers temps, par un numéro dont nous allons 
donner la signification, et par un signe, comme il suit : 

Le numéro d'une lentille était la grandeur, évaluée en pouces, 
du rayon des calottes sphériques , le signe -f- s'appliquant aux 
lentilles convergentes, le signe — aux lentilles divergentes. 

On sait que la distance focale d'une lentille est donnée par la 

relation ^ = [m — ( S" "^ ûT )' ^*°^ ^^ ^^^ V^^ nous occupe, on 

a R =: R' et comme de plus m, qui est égal à i,54> diff*ère peu de 
i,5o, on voit que y est mesuré à peu près par le même nombre 
que R; de telle sorte que le numéro de la lentille qui mesure R 
détermine aussi sensiblement la distance focale en pouces. 

Le premier inconvénient de ce système de notation, c'est que les 
pouces n'ont pas une unité fixe et déterminée, mais qu'elle varie 
d'un pays à l'autre; de plus, pour les Français, elle ne correspond 
plus à une grandeur usitée. Il eût été facile d'obvier à cet incon- 
vénient en décidant que les mesures seraient prises en unités du 
système métrique décimal (mètres, décimètres ou centimètres) ; 



(*) M. Brigonnet, fabricant de produits chimiques à Saint-Denis, fabrique le 
chlorure de méthyle pur par mes procédés, et le livre à l'industrie chimique au prix 
de 4'' le kilogramme, dans des cylindres en cuivre en renfermant 2*^^, 5oo, 20^9 ou 
loo*^*; il livrera cependant au même prix aux laboratoires, même pour 3*^1^,500. 
MM. Crespîn et Marteau, ingénieurs-constructeurs à Paris, construisent les appa- 
leils frigorifères. 

10, 
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mais cette ancienne notation était d^un emploi peu commode dans 
certaines circonstances, dont nous allons indiquer les principales, 
et Ton a décidé la substitution d*un tout autre syst'ème dont nous 
donnerons ensuite les éléments. 

Il est à remarquer que, dans la plupart des formules relatives 
aux lentilles, la distance focale n'intervient pas directement, mais 
seulement son inverse. Il en est ainsi dans la formule qui déter- 
mine le foyer 

/ = ('"- 'Ks-^ït)' 

et dans celle qui permet de calculer la position des foyers conjugués 



~p p'~f 

On voit facilement aussi que, si l'on superpose deux lentilles 
dont les distances focales soulfclf^ on obtient un système dont 
la distance focale F est donnée par la formule 

I I I 

dans laquelle y ety ont des signes convenables, -h ou — , suivant 
que les lentilles sont convergentes ou divergentes. 

L'inverse de la distance focale, qui intervient dans ces formules 
(et dans d'autres), peut servir à caractériser \di puissance on force 
réfringente de la lentille, puissance qui est évidemment d'autant 
plus grande que la dislance focale est moindre. On conçoit que 
cette puissance, qui est à considérer spécialement dans certaines 
questions d'ophthalmologic, l'accommodation par exemple, puisse 
être prise comme base d'un système de notation. C'est ce qui a 
été décidé au Congrès médical international de Bruxelles, en 1875, 
sur l'initiative du professeur Darden, en même temps que l'on 
adoptait l'emploi du système métrique décimal. 

Dans le nouveau système de numérotage des verres de lunettes, 
la puissance d'une lentille est évaluée à l'aide d'une nouvelle unité, 
la dioptrie. La dioptrie est la puissance d'une lentille conver- 
gente de 1" de distance focale, et l'on obtient le numéro de la 
lentille considérée, le nombre de dioptries qui mesure sa dis- 
tance, en divisant 1 " par la distance focale évaluée en mètres et 
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fractions décimales du mètre, puisque la puissance varie en raison 
inverse de la distance focale. 

Si donc nous désignons par Np le numéro d'une lentille évaluée 
en dioptries et paryi, la distance focale évaluée en mètres, on a 
la relation 

qui donne Tune des quantités lorsque Ton connaît Tautre. 

Les formules que nous avons rappelées tout à l'heure contien- 
nent directement alors les numéros des lentilles : ainsi un sys- 
tème de deux lentilles accolées est équivalent aune lentille unique 
dont le numéro serait la somme algébrique des numéros des deux 
lentilles composantes, ces numéros étant évalués en dioptries et 
affectés d'un signe, conformément aux conventions ordinaires. 

Il est utile de pouvoir 'passer de l'ancien système de notation 
au nouveau ou réciproquement : la transformation se fait facile- 
ment, comme nous allons le dire. 

Si nous représentons par^}, la distance focale évaluée en pouces, 
nous aurons, en remarquant que i" équivaut à 87 pouces, 

La formule précédente devient alors 

Nd/, = 37, 

équation qui donnerait la relation cherchée si la distance focale 
en pouces était justement égale au numéro de la lentille. Mais, 
comme le fait remarquer le D'^ Javal, dans un intéressant Mémoire 
sur cette question, N^ étant le numéro de la lentille dans l'an- 
cien système, la formule générale 



donne 



I w, 2 1,08 - N|. 



Il vient, par suite, 

N 
Nd H ^ = 37 ^^ NoNp = 37 X 1,08 = 39,96. 
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On voit donc que, sans erreur sensible, on pourra, dans la 

pratique, passer d'un système de notation à Tautrepar la formule 

très-simple 

NdNp = 4o« 

Tel est, résumé sommairement, le nouveau système de nota- 
tion usité en ophthalmologie et dont l'emploi se généralise rapi- 
dement ; il présente de nombreux avantages : il est rationnel, 
simple, se prête facilement aux calculs, et il est relié à l'ancien 
par une formule qui permet la transformation par une opération 
tout à fait élémentaire. Bien que son emploi soit surtout avanta- 
geux pour les questions spéciales qui se rattachent à l'ophthalmo- 
logie, il nous a semblé qu'il n'était pas sans intérêt de le faire 
connaître avec quelques détails aux lecteurs du Journal de 
Physique. 



H.-C. SORBY. — On some hithcrto undescribed optical properties of doubly refrac- 
ting crystals (Propriétés non encore étudiées des cristaux biréfringents); Pro- 
ceedings of the royal Society ^ t. XXVI, p. 384, 1877. 

G.-G. STOKES. — On the foci of Unes seen througb a cristalline plate (Foyers de 
lignes vues à travers une plaque cristalline); Proceedings of the royal Society, 
t. XXVl, p. 386, 1877. 

On connaît la méthode employée par le duc de Chaulnes dès 
1767 (* ) pour déterminer, au moyen du microscope, l'indice de ré- 
fraction d'une lame monoréfringente à faces parallèles. M. Sorby, 
essayant de s'en servir pour mesurer les indices principaux des 
substances biréfringentes, eut recours à un micromètre transpa- 
rent sur lequel étaient tracés des traits déliés se coupant à angle 
droit. Il fut surpris de voir que, quand on plaçait la lame biréfrin- 
gente sur le micromètre, la mise au point était souvent impossible; 
ou bien que l'un des deux systèmes de lignes rectangulaires était 
visible pour une mise au point déterminée, tandis que l'autre 
n'apparaissait que pour une mise au point toute différente. 

M. Stokes donne la théorie de ce curieux phénomène. Il s'oc- 
cupe d'abord des cristaux biréfringents uniaxes. Dans ce cas, 
l'image ordinaire du micromètre ne présente rien de particulier, 

(*) Mémoires de V jicadimie des Sciences pour 1767. 
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mais il n*en est pas de même de Timage extraordinaire. Plaçons- 
noas dans le cas le plus simple, celui d'une lame taillée perpen- 
diculairement à Taxe. Les rayons extraordinaires qui traversent la 
lame sous une faible obliquité forment un foyer virtuel que Ton 
déterminera sans peine en remarquant que, pour ces rayons, on 
peut substituer à la surface de Tonde, qui est un ellipsoïde de ré- 
volution autour de Taxe, la sphère osculatrice au sommet. En dé- 
signant par 2C Taxe de révolution de Tellipsoïde, par 2a son 
deuxième axe, le rayon de courbure au sommet de Tellipsoïde est 

— » et le foyer des rayons voisins de Taxe se formera comme si l'on 

substituait à la lame biréfringente une lame monoréfringente de 
même épaisseur, dont l'indice /i, inverse du rayon de la surface de 

l'onde réfractée, serait /i = -• Désignons par a et 7 ( * ) les indices 

principaux relatifs au rayon extraordinaire, l'indice apparent sera 

y» 

/i = — • L'expérience de M. Sorby, réalisée dans ce cas, montrera 

les deux systèmes de lignes, quelle que soit leur orientation, et 
pour une mise au point bien déterminée, différente de celle qui 
convient au rayon ordinaire. 

Il n'en sera pas de même pour une lame taillée arbitrairement, 
soit, par exemple, parallèlement à l'axe. Alors la normale à la plaque 
rencontre l'ellipsoïde d'onde en un point où les deux rayons de cour- 
bure principaux sont différents : ils ont respectivement pour valeur 



a 



a 



c et — 1 et il n'est pas possible de substituer à la portion de cette 

c 

onde, voisine de la normale, une surface d'onde sphérique. Tou- 
tefois, si l'on se borne à considérer la réfraction opérée dans un 
plan passant par l'axe, les rayons réfractés se comporteront comme 

si la plaque était monoréfringente et douée d'un indice — 7 il sera 

possible de mettre le microscope au point, pour les droites tracées 
sur le micromètre parallèlement à l'axe du cristal. De même, dans 
un plan perpendiculaire à l'axe, on pourra voir le second système 



V* a* 

(*) Pour le spath on a a =1, 6585, y =1,4864:^= i,33aaet — = i,85o5. Cet 

indices réels et apparents se rapportent à la raie D. 
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de droites avec une mise au point correspondant à Tindice appa- 
rent y. Lorsque les droites tracées sur le micromètre ne seront pas 
situées dans les directions principales, il n'y aura plus en général 
de vision distincte possible. 

Pour toute autre direction de la plaque cristallisée, les rayons 
qui, à Textérieur, sont sensiblement normaux à la plaque, ont 
dans son intérieur une direction oblique déterminée par la con- 
struction d'Huyghens : ils rencontrent la surface de Tonde au point 
où le plan tangent est horizontal. En ce point les deux rayons de 
courbure principaux p et p' sont toujours distincts (sauf à l'extré- 
mité de Taxe), et par suite il y a deux foyers, correspondant aux 

indices apparents -et—;- et à la vision distincte des lignes tracées 

dans les plans des deux courbures. II y a un troisième foyer pour 
les rayons ordinaires, pour lesquels Tindice apparent se confond 

toujours avec l'indice réel «=-.-• 

Le cas des cristaux biaxes est encore plus compliqué, puisque la 
surface de l'onde est rencontrée par une droite unique en deux 
points, dont chacun fournit deux foyers distincts. Le calcul des 
rayons de courbure principaux et par suite des indices apparents 
est d'une grande complication, si ce n'est pour les directions des 
axes de la surface de l'onde. Soient a, b, c les vitesses de propaga- 
tion des ébranlements parallèles aux axes ox, oy, oz]ol = -« |3 = yt 

7 = - les indices principaux. Pour une plaque taillée perpendicu- 

lairement à l'axe des x par exemple, et des rayons polarisés dans 
le plan des xy^ il y a deux indices apparents, distincts — etyjOr- 

rcspondant à la vision de lignes respectivement parallèles à oj^ et à 
oz ; la même plaque fournit pour les rayons polarisés dans le plan 

des zx les indices apparents /3 et ^ • 

r 

Il est à remarquer que, au voisinage des axes optiques, les in- 
dices apparents doivent changer avec une rapidité extraordinaire, 
puisque le rayon de courbure perpendiculaire au plan des zx de- 
vient infini pour les points de la surface de l'onde correspondant à 
la réfraction conique intérieure (puisque le plan tangent en un de 
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ces points touche la surface suivant un cercle ) et devient nul à 
Tombilicy c'est-à-dire en un point extrêmement voisin. 

On trouvera dans le Mémoire de M. Stokes les formules qui 
permettent de calculer les rayons de courbure en un point quel- 
conque de la surface de Tonde extraordinaire d'un cristal uniaxe, 
ou en un point de la surface de l'onde d'un cristal biaxe apparte- 
nant à l'un des plans principaux ; enfin les valeurs numériques des 
indices apparents principaux du spath et du quartz parmi les 
uniaxes, de l'arragonite et de la topaze parmi les biaxes, et pour 
les raies C, D et E. 

E. BOUTY. 



ABNET. — On the alcaline doToIopment of tbe photographie image (Sur le dévelop- 
pensent alcalin des images en Photographie); Phil, Magazine, t. III, p. 46, 1877. 

On sait que le procédé du développement alcalin consiste à faire 
agir sur la plaque photographique ( ' ) un bain contenant trois sub- 
stances : un corps réducteur tel que l'acide pyrogallique, un corps 
alcalin, tel que l'ammoniaque ou le carbonate d'ammoniaque, et 
un troisième corps destiné à ralentir l'action des deux autres, tel 
que le bromure de potassium. 

Les expériences de M. Abney ont eu pour objet de mieux dé- 
finir le rôle de chacun de ces corps dans le développement de 
rimage. 

L'auteur s'est assuré d'abord que l'acide pyrogallique pur n'a 
aucune action sur le bromure d'argent, lors même qu'on laisse les 
deux corps en contact pendant plusieurs semaines. Au contraire, 
un bain contenant de Tacide pyrogallique additionné d'une sub- 
stance alcaline réduit immédiatement le bromure d'argent. La 
quantité du bromure d'argent réduit est en raison de la quantité 
d'acide pyrogallique et d'ammoniaque employés. Enfin la réduction 
a lieu à peu près aussi facilement pour le bromure d'argent con- 
servé à l'obscurité que pour le bromure d'argent qui a été exposé 
à la lumière. Si enfin l'on a ajouté au bain la troisième substance, 



(') La couche sensible se compose de bromure d'argent; l'iodure d'argent ne donne 
pu d'image Tisible dans un bain alcalin moyennement concentré. 
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le bromure de potassiamy raction réductrice est considérablement 
ralentie, et elle Test beaucoup plus pour le bromure conserré à 
Tobscurité que pour celui qui a subi Faction de la lumière. L'image 
développée est formée d'argent métallique. 

M. Abney décrit encore diverses expériences faites avec des pla- 
ques composées de deux couches sensibles superposées et formées 
Tune de bromure, l'autre d'iodure d'argent : nous citerons les sui- 
vantes. Une plaque sèche formée d*iodure d*argent et d'albunune 
est exposée puis développée à la manière ordinaire, puis séchée de 
nouveau et recouverte d*une couche de collodion au bromure d^ar- 
gent : on développe au bain alcalin. On constate alors qu*il se 
produit dans la couche de bromure d*argent une image qui se 
superpose à celle de la plaque sèche, et qui la renforce par consé- 
quent. Cette sorte de communication de Timage de la couche qui 
a été exposée à la lumière à la couche qui n*a pas été exposée ne 
se produit que si les deux couches sont en contact pendant leur 
immersion dans le bain alcalin. Si on les sépare avant leur immer- 
sion, le bain alcalin ne produit d'effet ni sur Tune ni sur l'autre. 

G. 



J. 1IOPKI5SON. — EleetrocUtic eapacity of glass (Capacité éleetrosUtiqiie da Ycrre}; 
Proceedings of tke royal Society ^ t. XXVI, p. 198, 1877. 

L'appareil employé se compose d'un condensateur à plateaux 
avec cercle de garde, par lequel la distance des plateaux peut être 
mesurée à l'aide d'une vis micrométrique, d'un condensateur de 
capacité variable et d'un électromètre sensible. Chacun des con- 
densateurs peut être mis en rapport avec l'un des pôles d'une pile 
de 7a éléments Daniell. Le milieu de la pile communique avec le 
plateau inférieur du premier condensateur. On fait d'abord varier 
la capacité du second condensateur jusqu'à ce qu'elle soit égale à 
celle du premier ; ce résultat est atteint lorsque, en ajoutant les 
charges des deux appareils et mettant le tout en communication 
avec l'éleclromètre, on n'obtient aucune déviation. 

On place alors une lame de verre sur le plateau inférieur du pre- 
mier condensateur et Ton fait varier sa capacité jusqu'à ce qu'elle 
soit égale à celle du second. Le déplacement de la vis micromé- 
trique permet de déterminer le pouvoir inducteur spécifique. 
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L'aateur donne en même temps la densité de chaque verre 
employé et l'indice correspondant à la raie D. 

Capacité Indice de réfraction, 

Densité, électrostatique. Rapport. raie D. 

Flint léger 3,2 6,85 2,14 1,574 

Flint très-lourd. . ^,5 10,1 2,25 I9710 

Flint lourd 3,66 7,4 2,02 1,622 

Flint très-léger. . 1,87 6,57 2,29 '>54i 

H. HumoN. 



A. WEINHOLD. — Ueber die Farbenwahmehmnng (Sur la perception des couleurs); 

^nn. der Phytihy nouTelle série, t. II, p. 63 1. 

Deux théories ont cours parmi les physiciens et les physiolo- 
gistes pour expliquer les faits et les anomalies de la vision des 
couleurs. L'une, proposée par Young et développée notamment 
par MM. Helmholtz et von Bezold (^), consiste à admettre que 
toute sensation colorée peut être obtenue par la superposition en 
proportion convenable de trois couleurs fondamentales, le rouge, le 
vert et le bleu violet, ou de deux d'entre elles. L'autre, proposée 
par M. Hering(*), est connue sous le liovaà! hypothèse de V assimila- 
tion et de la dissimilation; d'après cette théorie, les sensations de 
blanc et de noir, celles de bleu et de jaune et enfin de rouge et de 
vert doivent être associées deux à deux, comme dépendant de l'ex- 
citation, en sens inverse, de trois sortes d'éléments physiologiques. 
L'excitation lumineuse consisterait en une véritable action chi- 
mique que le bleu, par exemple, déterminerait dans un sens (soit 
la décomposition), tandis que le jaune la déterminerait en sens 
inverse (combinaison). Cette théorie offre l'avantage d'expliquer 
aisément : i ^ la diminution de l'excitation produite par une intensité 
lumineuse déterminée dont l'action se prolonge, puisque toute dé- 
composition chimique tend vers une limite ; 2® l'effet de contraste 
entre les couleurs, puisque, si la dissimilation domine dans une 
région déterminée de la rétine, l'assimilation doit nécessairement 
se trouver favorisée dans les régions voisines. 

(') Von BnoLD, ^nn, de Pogg,, t. CL; Toir Journal de Physique, t. III, p. |55. 
(*) Hcamc, Beriehte der Wiener Àkademie, t. LXVI, LXVIII, LXIX, LXX. 
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Mais si la théorie de M. Hering se prête aisément à rexplication 
de cet ordre de faits, elle est fort peu en accord avec d'autres qui 
s'interprètent très-simplement au moyen des trois couleurs fon- 
damentales. C'est ce que M. Weinhold cherche à établir, princi- 
palement par des expériences qu'il a eu l'occasion de faire sur 
deux personnes affectées, depuis leur enfance, de cécité chro- 
matique. 

D'après M. Hering, l'absence de la sensation du rouge devrait 
nécessairement coïncider avec l'absence de la sensation du vert, et 
il en serait de même pour le bleu et le jaune; tandis que, dans la 
théorie de Helmholtz, il y aurait des aveugles, soit pour le rouge, 
soit pour le vert ou pour le bleu violet, et elle n'exigerait pas no- 
tamment qu'un sujet fût à la fois aveugle pour le rouge et le vert. 
Il y a là une contradiction aft»solue entre les deux théories. 

Or M. Weinhold a eu justement affaire à deux aveugles chro- 
matiques, qui présentaient séparément la cécité verte et la cécité 
rouge, de telle sorte que chacun d'eux reconnaissait celle des deux 
couleurs fondamentales qui ne faisait éprouver à l'autre qu'une 
vague sensation de gris. Ces observations très-intéressantes méri- 
tent d'être exposées avec quelques détails. 

i*' F., aveugle pour le vert, est très-initié aux observations et ha- 
bile à analyser ses impressions personnelles : ce qui ajoute au degré 
de certitude des résultats. Il distingue le spectre objectif, jusqu'aux 
dernières limites de visibilité, vers l'extrémité la plus réfran- 
gible comme vers la moins réfrangible ; mais il le sépare en deux 
zones, l'une rouge, l'autre bleue, qui, très-pures vers les extré- 
mités, vont en se dégradant peu à peu, et se réunissent par une 
bande grise très-étroite, comprise entre £ et &, mais un peu ptus 
voisine de b; ainsi le jaune ne lui paraît que du rouge laré de 
blanc ; la sensation qui fait défaut est évidemment celle du vert 
voisin de A. 

On devine donc que le mélange de toutes les couleurs spec- 
trales, à l'exclusion du vert (dont la teinte est pourpre clair), est 
confondu par F. avec le blanc, et que toute la gamme des couleurs 
qu'il peut distinguer résulte du mélange, en proportions conve- 
nables, du violet et du rouge. Quand on mélange ces deux cou- 
leurs dans la proportion qui donne ce qu'il appelle du blanc, il 
possède une étonnante facilité pour reconnaître le moindre excès 
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de Tune ou de Fautre ; tandis qu-un œil normal ne saurait aisé- 
ment séparer les tons très-voisins ainsi obtenus. 

Tels sont les faits fondamentaux d'après lesquels on interprétera 
sans peine toutes les observations faites sur F. On lui présente 
des papiers peints au cinabre, au jaune de chrome, à Toutremer 
et au vert de Schweinfurt : il reconnaît aussitôt les trois pre- 
mières couleurs, mais la dernière lui paraît d'un gris plus sombre 
que celui du carton ordinaire ; le jaune de chrome lui rappelle la 
couleur générale de la végétation. Il ne distingue pas le rose du 
vert et du gris, mais il reconnaît le rouge et le jaune, deux teintes 
qui, pour lui, appartiennent à un même ton et ne diffèrent que par 
leur degré de saturation. La fluorescence verte d'une solution 
aqueuse d'éosine et la fluorescence rouge-brique d'une solution de 
rouge de naphtaline lui paraissent également jaunes. 

Le même sujet a essayé l'effet de la santonine qui, comme on 
sait, produit une cécité temporaire. Il a vu le blanc se colorer suc- 
cessivement en jaune, etc., jusqu'à la disparition de toute sensa- 
tion colorée ; et, en fixant l'œil sur du velours noir aux diverses 
époques, il a assigné aux couleurs complémentaires qui lui appa- 
raissaient la teinte que l'on pouvait prévoir, d'après la composi- 
tion qu'il assigne au spectre. 

2® Le deuxième sujet observé par M. Weinhold offrait moins 
de garanties que le précédent : c'était un écolier de seize ans, hon- 
teux de son infirmité et se prêtant d'assez mauvaise grâce aux 
études dont elle pouvait faire l'objet. On a pu s'assurer cependant 
que le rouge et l'orangé du spectre lui paraissaient particulière- 
ment pâles et incolores; il désignait, en général, la partie la moins 
réfrangible du spectre comme jaune, la plus réfrangible comme 
bleue ; il prenait pour du blanc le bleu verdâtre obtenu par le mé- 
lange du vert et du violet et reconnaissait très-aisément le moindre 
excès de l'une des deux couleurs, le ton virant pour lui au jaune 
par un excès de vert, au bleu par un excès de violet. Le cinabre 
et le vert de Schweinfurt étaient confondus ; cette dernière cou- 
leur rappelait nettement celle de la chlorophylle ; enfin la raie du 
lithium et celle du sodium n'étaient visibles que quand elles étaient 
très-vives : elles paraissaient alors jaunes ou grises. 

L'ensemble des observations faites sur le deuxième sujet caractérise 
très-bien la cécité pour le rouge, sans mélange de cécité pour le vert. 
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En résumé, il est impossible d'admettre la théorie de M. Hering, 
au moins en ce qu'elle a de particulier, relativement aux attribu- 
tions des diverses sortes d'éléments physiologiques de la rétine. 
Toutefois, M. Weinhold pense qu'on pourrait s'arrêter à une 
théorie mixte, qui, acceptant les trois couleurs fondamentales de 
M. Helmholtz, s'appuierait, comme celle de M. Hering, sur l'assimi- 
lation et la dissimilation. L'impression, contraire à chacune des 
trois impressions fondamentales de rouge, de vert et de bleu violet, 
serait toujours le noir, c'est-à-dire que les trois couples qu'il fau- 
drait substituer à ceux de Hering seraient rouge et noir, vert et 
noir, bleu et noir. Les trois sortes d'éléments physiologiques possé- 
deraient une excitabilité éveillée à divers degrés par toutes les 
couleurs spectrales, mais dont le maximum coïnciderait respective- 
ment avec les parties du spectre caractéristiques des trois impres- 
sions. 

M. Weinhold croit pouvoir établir l'accord absolu de cette 
théorie mixte avec l'ensemble des fait connus. 

E. BOUTY. 



W. BEETZ. — Ueber anomale Angaben des Goldbatts-elektroskops (Anomalies de 
l'électroscopc à feuilles d'or); Jnn, de Pogg., t. CLVIII, p. 3ao, 1876. 

Les résultats anormaux que donne quelquefois cet appareil tien- 
nent à la conductibilité superficielle du verre qui l'enveloppe. 
M. Beetz évite toute anomalie, en entourant les feuilles d'or d'une 
enveloppe métallique, comme dans les appareils de précision de 
Kohlrausch et Thomson. 

A. Potier. 



F. EISENLOHR. — Zur MeUllreflexion (Réflexion méullique); Ann, de Poggmtàarf 

nouveUe série, t. I, p. 199; 1877. 

Dans un Mémoire que nous avons analysé dans ce recueil (*), 
M. Wernicke a cherché à mesurer par un procédé nouveau les in- 
dices de réfraction des corps opaques. Il est ainsi arrivé pour l'ar- 



(') roiVt. VI, p. 3i. 
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genl à des nombres compris entre 3 et 5, tandis que, diaprés les 
recherches de M. Jamîn et la théorie de Cauchy, cette quantité 
devrait être comprise entre 7 et j. M. Wernicke pense que les bases 
mêmes de la théorie de Cauchy doivent être rejetées ; M. Eisenlohr 
montre, au contraire, que la théorie de Cauchy a été interprétée 
d'une manière inexacte par M. Wernicke, et que les différences 
entre Texpérience et la théorie ne sont pas suffisantes pour faire 
rejeter celle-ci. 

E. BoUTY. 



SRIUIOSBEBIGITE DER HATHEMATI8GI-HATnRWI88EH8GIArTUGHEH CLASSE 
SBB KAISEBLIGHEH AKADEHIE DER WISSEUSGEAFTEll H WIEI (Comptes 
rendus de TAcadémie des Sciences de Vienne) ; 1876. 

(Fin.) 

LANG. — Sur la position des axes d'électricité optique dans le gypse pour différentes 

couleurs, p. igS. 

La mesure de l'indice de réfraction principal du gypse conduit 
à ce résultat singulier, que Tangle des axes optiques a un maximum 
pour la raie D. On trouve aussi que la dispersion des axes d'élasti- 
cité dans le plan de symétrie est anormale. On trouve, pour les 
angles que fait la première ligne moyenne avec la normale au plan 
(le symétrie, les valeurs suivantes : 



o 



B 44ï 

c 4.32 

D 4.26 

E 4-36 

F 443 

G 5.14 

Ces particularités s'accordent avec une observation de M. Des 
Cloizeaux. Pour de très-hautes températures le plan des axes devient 
perpendiculaire au plan de symétrie, et il n'y a pas alors de disper- 
sion horizontale . 
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K. EXNER. — Sur les conronnet et let frangat de QueCelet, p. m. 

Les difTérenccs observées entre les cercles colorés que donnenl 
des plaques de verre ternes par Thaleine et ceux que donnent les 
réseaux circulaires proviendraient, non d*une inégale distribotioi 
des particules d'eau, mais des déviations qu'éprouve la lumière en 
traversant les cellules épithéliaques de la cornée. 



PFAUlfDLER. — Sur la chaleur spécifique des mélan^ d'eaa et d'aleool mélkyliqie, 

p. aaf. 

Certains de ces mélanges ont une chaleur spécifique plusgrude 
que celle de Teau et dépassant ainsi celle de tous les corps connos, 
sauf rhydrogène. 

MACU. — Sur la TÎtesso de propagation des ondes proTenant des éUneelles éketriqia, 

p. a36. 

Cette vitesse, qui s'élève jusqu'à 700"* lorsque les ondes suivent 
les huit premiers centimètres de leur parcours initial, descend à 
une valeur plus petite que celle de la vitesse ordinaire du son 
après un parcours de i™. 



STREINTZ. — Sur le courant secondaire transversal des barreaux de fer aimantéii 

p. a5o. 

M. Villari a montré que, si un barreau de fer ou d*acier est tra- 
versé dans sa longueur par un courant et si on l'ébranlé après la 
cessation du courant, on observe un second courant de même sens 
que le premier. Ce serait un courant d'induction produit par le 
retour à leur position primitive des molécules magnétiques orien- 
tées par le passage du courant. 

L'auteur calcule l'action de ce courant sur les molécules magné- 
tiques du barreau. Le moment total de toutes les actions est 
R = K/a; K est une constante, / est la longueur du barreau et d 
son rayon. 

E. GaiPOH. 
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lOUYBAU SPECTROSCOPE; 
Par m. THOLLON. 

J'ai eu rhonneur de présenter récemment à l'Académie et à la 
Société de Physique un spectroscope construit d'après un système 
tout nouveau. Cet instrument, qui a été expérimenté à la Sorbonne, 
à l'École Normale et au Collège de France, possède un certain 
nombre de qualités qui le recommandent à l'attention des spécia- 
listes : I** il est à vision absolument directe ; 2® il est d'une symé- 
trie parfaite, et peut s'adapter avec facilité aux lunettes astrono- 
miques; 3^ les prismes, qui seuls sont mobiles dans l'appareil, sont 
mis en jeu par un procédé rigoureusement géométrique, de sorte 
qu'une radiation venue suivant l'axe du collimateur n'arrive dans 
l'axe de la lunette qu'après avoir traversé deux fois tout le système de 
prismes au minimum de déviation; 4^ la théorie sur laquelle repose 
sa construction permet de lui donner un pouvoir dispersif consi- 
dérable, de modifier dans des limites très-étendues ce pouvoir dans 
le même instrument ; bien plus, elle permet de modifier même la 
nature du spectre qui, dans un cas spécial, devient normal par rap- 
port à l'indice ; 5^ il se prête enfin aux mesures spectrométriques 
les plus exactes. Avant de le décrire, il convient d'exposer rapide- 
ment la théorie qui sert de base à tout le système et qui permet 
d'approprier le nouveau spectroscope aux diverses exigences de la 
Science. 

I. Tliéorie du couple, — J'appelle couple un système de deux 
prismes égaux ABC, A'B'C (Jig. 1) faits de même matière, dont les 
arêtes réfringentes sont parallèles et qui sont toujours symétriques 
par rapport à un plan parallèle à ces mêmes arêtes. 

Quand le couple, ainsi défini, est traversé par un rayon OR, d'une 
réfrangibilité déterminée, faisant avec le premier prisme les angles 
d'incidence et d'émergence 1, e, et les angles intérieurs r, p, avec le 
deuxième prisme les angles analogues Hj efy /^, p', il jouit des pro- 
priétés suivantes: 

1® L'angle A que font entre elles les laces AC, A'C et que 

y. de Phyt,, t. VII. (Mai 1878.) 1 1 
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j^appellerai V angle du couple ^ a toujours pour valeur 



(') 



A=«4-i'. 



a** La déviation D qu'éprouve le rayon est exprimée par la 
relation 

D = i -h e'-f-e-h i' — 2 A, 

qui peut se mettre, à cause de la relation (i), sous la forme 
(2) D = /-l-e' -h A — aA. 

Ces deux propriétés se démontrent par de simples considérations 
de Géométrie élémentaire. 

3** Quand un rayon d'une certaine réfrangibililé traverse le pre- 
mier prisme en faisant les angles d'incidence et d'émergence 1, e, 



Fig. r. 




on peut toujours donner à A une valeur telle que le môme rayon, 
en traversantle deuxième prisme, fasse /"'=eetpar suite e'== /. Si 
donc le rayon qui rencontre le premier prisme sous une incidence 
déterminée i contient toutes les radiations possibles, en faisant 
varier A d'une manière continue, toutes les radiations, en traver- 
sant le couple, feront successivement e = /' et e' = /. 

4® Si Ton attribue à A une valeur fixe et déterminée et qu'on 
fasse varier la position du couple sur le trajet d'un rayon d'une 
certaine réfrangibilité, il y a toujours deux incidences différentes 
qui produisent la même déviation, excepté quand on a i = e\ 

Ces deux dernières propriétés sont des conséquences immédiates 
du principe du retour im^erse. 

5® Pour une valeur déterminée de A, si le rayon traverse le 
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couple en faisant i = é ^ il est au minimum de déviation relatif au 
couple. Ce minimum ne doit pas être confondu avec celui qui cor- 
respond à 1= e= «' = e' qu'on peut appeler minimum absolu et 
qui est évidemment le minimum, minimorum. 

Cette dernière proposition peut être considérée comme une con- 
séquence de la propriété du n® 4**. Elle peut aussi se démontrer 
directement en différentiant Téquation (2). 

6^ Si Ton regarde à travers un couple la fente d'un collimateur, 
éclairée par une lumière monochromatîque, la largeur de cette 
fente est vue sous le même angle que si on la regarde directement 
à travers le collimateur, quand le faisceau lumineux traverse le 
couple en faisant i = e'. 

En efiet, soient MN la distance des deux bords de la fente, O le 
centre optique de l'objectif du collimateur et a l'angle très-petit 
que font les rayons NO et MO. Si l'on désigne par /,e, /',e'les angles 
que fait le rayon NOL en traversant les deux prismes, les angles 
que fait le rayon MOL'pourront s'écrire i — a, e 4- a', i — a', e'-f- a''. 

Pour trouver les valeurs de af et a'', nous écrirons d'abord 

sin (1 — «) — nsin(r— p), 
sin (e -4- a') = n sin (p -i- ^) , 
en développant 

sîni — acosi =nsln r— /ipcosr, 
sin e-hx' cos e = ns\np-h n^ cos p, 
ou bien 

a COS I = /i p cos r, 
o'cose^/ipcosp; 

par l'élimination de /t j3 on trouve enfin 

(3) «'=«£2£i^£i£. 

^ ^ cose cosr 

En opérant d'une façon identique, on trouvera pour îxf 

„ ^, cosf cosp^ 

CL =.(X. ; , > 

cos e cosr 
et, en remplaçant a' par sa valeur (équation 3), 

, . f, cosi cosp cosi' cosp' 

(4) ^ — 



oc 



cos e cos r cos e' cos r' 

11 



i{4 THOLLON. 

Que Ton fasse dans la relation (3) i = e, et dans la relation (4) i =e/, 
on trouve dans le premier casa' = a et dans le deuxième a'^ = a. 

Dans tout ce qui précède on voit qu'il existe une remarquable 
analogie de propriétés entre le couple et le prisme ; Tun peut donc 
se substituer à Tautre dans la construction du spectroscope. 

Pour compléter la théorie qui vient d'être exposée, il reste à 
étudier le couple au point de vue de la dispersion. Nous allons 
voir que sous ce rapport il possède des propriétés importantes. 

La relation qui lie la valeur de e à celle de i dans le premier 
prisme [fig* i) est la suivante: 

sin e = sin A ^m' — sin* i — cos A sin i ; 

si, considérant i comme une constante, on difTérentie cette expres- 
sion par rapport à n, il viendra 

âe sînA 



dn cos e cos r' 

ce quotient différentiel est l'expression générale de la dispersion 
élémentaire pour un seul prisme. Dans le cas du minimum de dé- 
viation, cette équation devient 

. A 

^ 2sin — 

de t3t 



dn 



4/ I— /l'sm*-; 



quand il s'agit du couple, on obtient pour ce même quotient diffé- 
rentiel 

de^ sîn A fcos«cosr-+- cose' cosp') 

dn cosccosrcose'cosr' 

et, dans le cas du minimum de déviation relatif au couple^ 

de' 5»sînA 

dn cose' cosr' 

[nation (5) prend des valeurs qu'il est intéressant de comparer 
1 trois cas particuliers. 
Si l'angle A est nul, l'équation (5) devient 

de' asînA 

dn ^i — n'sin^A 
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a® Si l'on a i = e = î' = e', elle devient 



14s 



dn 



Asm — 
^ 2 



i/i — /l'sin'- 

V la 



3® Enfin, si l'on prend i=ef = o, c'est-à-dire quand la première 
incidence et la dernière émergence sont normales, il vient 

de' 

- =2iangA. 

Cette dernière expression est fort remarquable ; elle montre que 
la dispersion élémentaire est constante dans toute l'étendue du 
spectre qui conserve alors une parfaite proportionnalité, soit dans 
son développement, soit dans son intensité. Il est dans ce cas 
normal par rapport à l'indice. 

II. Spectroscope à vision directe, — Pour ne pas sortir des bornes 
dans lesquelles doit se renfermer cet article, je n'insisterai pas sur 
les nombreuses applications qui peuvent être faites de la théorie 
précédente-, je me bornerai à indiquer le procédé au moyen duquel 
s'obtient la vision directe et celui qui permet de mettre en jeu les 
prismes ou les couples, en les maintenant d'une manière constante 
et rigoureuse au minimum de déviation pour chaque radiation 
observée. 

Soit AA' [fig* 2) la droite sur laquelle se trouvent les axes de la 

Fig. 1, 
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lunette et du collimateur, dont les objectifs en regard O, (y sont 
séparés par un intervalle de quelques centimètres. Dans cet inter- 
valle, deux prismes à réflexion totale ahd^ hde^ réunis par leur face 
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hypoténuse et formant un cube de hauteur h, sont disposés de 
manière que la ligne AA' perce normalement le ipilieu des faces 
aby de. Tout rayon venu suivant AO se réfléchira totalement au 
centre c du cube et sortira suivant la direction cl perpendiculaire 
à Ac. Si, par un moyen quelconque, on oblige le même rayon à 
rentrer dans le cube par la face ie, en perçant normalement le 
milieu de cette face, il est évident qu'il reviendra au centre du 
cube où une nouvelle réflexion totale le renverra dans la lunette 
suivant AA'. L'observateur qui, à travers la lunette, regarderait la 
fente du collimateur, la verrait alors exactement à la même place 
que si le cube abde n'était pas interposé. 

Pour se rendre compte de la manière dont s'effectue le retour du 
rayon, projetons Idifig. 2 sur un plan vertical. Le point c[Jig. 3) 

Fig. 3. 




\Z' 



~ynt 




est à la fois le centre du cube et la trace de la ligne des axes. Le 
prisme à réflexion totale^, disposé comme l'indique la figure, réflé- 
chit deux fois le rayon cl en le faisant descendre d'un étage et le 
renvoie parallèlement à lui-même. Un autre prisme^', symétrique 
dep, par un effet inverse, Iç fait remonter à son niveau primitif et 
le renvoie dans le cube suivant Vc, Le rayon parti du centre revient 
au centre en accomplissant un trajet rectangulaire ; avant comme 
après ces deux passages, il suit exactement la ligne des axes. D 
est aisé de voir que si, après sa première sortie du cube, il 
traverse au minimum de déviation un certain nombre de prismes 
égaux et de hauteur iliy que le prisme à réflexion convenablement 
disposé le renvoie parallèlement à lui-même, et que du côté opposé 
se trouve un système parfaitement symétrique, ce même rayon tra- 
versera deux fois tout le système de prismes en faisant partout des 
angles d'incidence et d'émergence égaux entre eux, puis il conti- 
nuera son trajet suivant l'axe de la lunette, comme dans le cas pré- 
cédent. Les bases du rectangle décrit seront devenues des lignes 
brisées dont les diverses parties seront parallèles deux à deux. 
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Un simple coup d'œil jelé sur la fig. 4 me dispensera d'une 
longue description et permettra de se faire une idée de la disposition 
adoptée dans l'instrument à huit prismes, que j'ai construit moi- 
même, aussi bien que de la manière dont se meuvent les prismes ; 




AB, BC, CD, DE, EF sont des lames métalliques reliées l'une à 
l'autre par des charnières dont les axes sont parallèles à la fente 
et aux arêtes réfringentes ; sur ces lames sont fixés les prismes. 
La partie centrale CD est immobile entre la lunette et le coUi- 
matcur. Le levier AC est maintenu parallèle à BC par le bras 
Bi ; i'unc de ses extrémités s'articule au pivot c, l'autre est 
pourvue d'une rainure dans laquelle peut glisser le pivota, et, 
comme fl B = Ce, les angles ABC cl BCD sont toujours égaux ; à 
droite, même disposition. Les deux systèmes sont maintenus symé- 
triques, par rapport au plan passant par la fente et la ligne des axes, 
par deux bras égauxAf/, Vd. K est une coulisse qui se meut lon- 
gitudinalement au moyen d'une vis de rappel V ; elle porte le pivot 
d qui reste toujours dans le plan de symétrie. En tournant la vis 
dans un sens ou dans l'autre, on rapproche ou l'on éloigne les deux 
systèmes mobiles dont les angles intérieurs ne cessent jamais d'âtre 
égaux entre eux. 

Dans cet instrument le système réfringent est formé de quatre 
couples deprismesdeSo", /»,^, p*,//", . . . . Ensuivant la marche du 



i48 D. GERNEZ. 

rayon LOU, on volt que, s'il est normal àFentrée et à la sortie du 
premier couple, il en sera de même pour tous les autres. Comme 
la première incidence est toujours normale , on comprendra sans 
peine que, si le rayon est formé de lumière blanche, en faisant varier 
d'une manière continue la position des prismes, toutes les radia- 
tions qui le composent émergeront successivement du premier cou- 
ple suivant la normale ; et que toutes, par conséquent, arriveront suc- 
cessivement aussi dans la lunette suivant Taxe, après avoir traversé 
deux fois tout le système au minimum de déviation. En dirigeant 
l'instrument vers le soleil, il suffira donc de tourner la vis de rappel 
pour voir passer dans le champ de la lunette tout le spectre solaire. 
Le spectre que j'obtiens ainsi a environ i™,5 de longueur; 
on peut évaluer de aSoo à 3ooo le nombre des raies qu'on y voit 
nettement. Comme il est, en ce cas, normal par rapport à l'indice, 
il présente dans le bleu et le violet une intensité extraordinaire. 
J'ajouterai que, pour le parcourir dans toute son étendue, il 
est à peine besoin de faire varier le tirage de la lunette. Enfin, si 
l'on détermine le nombre de tours et les fractions de tour que la 
vis a dû faire pour amener une raie sur une croisée de (ils, la posi- 
tion de cette raie est déterminée avec une précision qui, dans cer- 
tains cas, ne laisse rien à désirer. 



PRODUCTION DE DIVERS HYDRATES, DAHS LES SOLUTIONS SURSATURÉES 
GOHCEITRtES, SOUS L'IHFLUEHGE D'UNE ACTION MÉGANIOUE; 

Par M. D. GERNEZ. 

Les solutions aqueuses sursaturées d'un grand nombre de sels 
laissent déposer spontanément, lorsque la concentration atteint un^ 
certaine limite, des cristaux d'un sel moins hydraté que le sel or- 
dinaire. 

Si l'on ne pousse pas la concentration tout à fait assez loin pour 
observer ce dépôt spontané, on obtient le plus souvent des solutions 
encore assez riches pour être sursaturées, même par rapport à ce 
sel moins hydraté, et l'on s'en assure en y introduisant une parcelle 
cristalline du sel, qui se développe aussitôt seul et en quantité 
d'autant plus abondante que la concentration a été poussée plus 
loin. 
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Supposons que dans une solution de ce genre on introduise une 
tige rigide et qu'on s'en serve pour exercer un frottement un peu 
vif contre les parois du vase baignées par le liquide, il pourra se 
faire qu'on détermine la production de cristaux. Cette action mé- 
canique ne fait pas naître ces cristaux dès qu'ils sont possibles : j'ai 
reconnu y en efiet, que des solutions assez concentrées pour aban- 
donner le sel moins hydraté au contact d'un germe cristallin de 
même forme résistent aux frottements les plus énergiques, lorsque 
la sursaturation n'est pas très-avancée, tandis qu'un frottement rela- 
tivement modéré détermine d'autant plus facilement la cristallisa- 
tion que la concentration du liquide est plus voisine du maximum. 

En étudiant la manière dont se comportent les diverses solutions 
concentrées, susceptibles de déposer des hydrates différents au con- 
tact de germes cristallins, et qui donnent des cristaux sous l'in- 
Quence d'une action mécanique, j'ai reconnu que les phénomènes 
peuvent se rattacher aux trois cas que je vais indiquer, en signalant 
quelques expériences de cours qui les mettent en évidence. 

I® Il se produit des cristaux du sel le moins hydraté : c'est le cas 
bien connu présenté par le sulfate de soude. Les solutions de 
cette substance contenant au moins deux parties de sel ordinaire 
pour une partie d'eau, privées de sel anhydre en suspension et 
refroidies au-dessous pk + 8**, abandonnent par frottementune abon- 
dante cristallisation de l'hydrate à 7 HO. Le chromate de soude se 
comporte de la même manière, et ses solutions très-concentrées, 
refroidies à une température voisine de zéro, donnent par frotte- 
ment des cristaux de l'hydrate à 4 HO. 

7? Le deuxième cas est celui où il se produit des cristaux du 
sel le plus hydraté, bien que l'on puisse par le contact d'un cristal 
faire naître dans la même solution le sel le moins hydraté. 

Ce cas se présente, par exemple, avec l'acétate de soude. Pour 
l'observer, on introduit dans un tube fermé à un bout des cristaux 
d'acétate de soude ordinaire à 6 HO ; on chauffe jusqu'à l'ébullition, 
de manière à éliminer une petite quantité d'eau, puis on refroidit 
le tube après l'avoir bouché et on l'agite de temps en temps pour 
empêcher la formation, par refroidissement superficiel, des cristaux 
de l'hydrate à 3 HO. On obtient ainsi un liquide qui peut être 
facilement amené à la température de fusion de la glace sans 
cristalliser. 
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Dans ces conditions , il peut donner, sous Tinfluence d'un germe 
cristallin, Tun ou l'autre des deux hydrates, et, par un refroidisse- 
ment rapide, il produirait spontanément Thydrate à 3 HO; nuit, 
vient-on à y introduire une tige rigide, puis à exercer un léger 
frottement contre les parois, on détermine immédiatement la soli- 
dification, sur la ligne des points frottés, avec d'autant plus de faci- 
lité que la concentration du liquide est plus grande. Les cristaux 
ainsi formés sont ceux de l'acétate de soude ordinaire à 6 HO et l'on 
voit que ce liquide se comporte comme si les cristaux d'acétate de 
soude ordinaire étaient à l'état de surfusion. 

3® Le troisième cas est celui que j'ai observé dans les solutions 
concentrées de chlorure de calcium, qui peuvent donner par frot- 
tement d'abord le sel le moins hydraté, puis le sel le plus hydraté. 
Voici comment on peut obtenir ce résultat : on fond dans un tube 
fermé à une extrémité des cristaux de chlorure de calcium à 6 HO, 
et l'on amène le liquide à l'ébullition pour chasser une petite quan- 
tité d'eau. On bouche l'orifice du tube et on laisse refroidir lente- 
ment le liquide, en l'agitant de temps en temps, pour éviter la 
production spontanée de cristaux à 4 HO qui se formeraient par 
évaporation à la surface et s'étendraient ensuite dans toute la masse 
liquide. On amène ainsi la solution à i5° et, après avoir constaté 
qu'elle est bien limpide, on y introduit une tige rigide, une longue 
aiguille d'acier par exemple ; on en frotte très-légèrement la pointe 
contre la paroi du tube baignée par le liquide, et l'on voit naître 
aussitôt des cristaux de chlorure de calcium à 4 HO, qui se déve- 
loppent peu à peu avec dégagement de chaleur et envahissent tout 
le liquide sous forme de longues aiguilles feutrées. On attend 
que la masse ait repris la température ambiante de i5®, et l'on 
obtient rapidement ce résultat en laissant séjourner le tube dans 
un bain d'eau à cette température. On frotte alors de nouveau 
un peu vivement le fond du tube en déplaçant l'aiguille, et il se 
produit immédiatement, le long des points frottés, des cristaux qui 
grandissent plus vite que les précédents, en dégageant une nouvelle 
quantité de chaleur, et solidifient bientôt la presque totalité du li- 
quide. C'est le chlorure de calcium à 6 HO qui se forme ainsi après 
l'autre hydrate, si la première action mécanique a été très-faible; 
mais, dans le cas où l'on exerce dès le début une friction énergique, 
on n'observe que le second phénomène, car les cristaux à 6HO, 
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se développant beaucoup plus rapidement et en plus grande abon- 
dance que les autres , masqueraient évidemment leur formation 
dans le cas où ils auraient commencé à se produire. 



m LA ROTATION iLECTBOKAOHÉTIOUE DES LIOUIDES ET SUE LA PROJECTION 
BB CBS PHÉROMÉRES AU KOTEH DU ROUTEL APPAREIL DE K. DUEOSCO; 

Par m. BERTIN. 

L^art des projections doit être aussi ancien que renseignement 
de la Physique expérimentale. Le P. Kircher projetait les images 
de la lanterne magique y Newton projetait le spectre solaire; mais 
c'est à peu près tout ce que Ton voit figurer dans les planches delà 
Physique de Tabbé Nollet. Ce n'était pas assez ; à mesure que la 
Physique s'est développée, les phénomènes étudiés sont devenus 
plus compliqués et plus difficiles à projeter, et c'est vraiment dans 
ces dernières années seulement que Fart des projections s'est mis 
à la hauteur de tous les besoins de nos cours publics. Il y aurait 
injustice à ne pas proclamer que c'est M. Soleil père qui a été 
l'initiateur de ce grand progrès. 

Pour projeter, il faut de la lumière, beaucoup de lumière. Autre- 
fois on n'avait que le soleil, mais on ne l'avait pas toujours. La 
lampe Carcel était insuffisante, le bec de gaz n'était pas beaucoup 
plus puissant, et les projections sans soleil étaient à peu près im- 
possibles. Foucault nous a donc rendu un service immense lorsque, 
reprenant l'ancienne expérience de Davy, il a substitué aux char- 
bons mercuriels si malsains du physicien anglais les crayons de 
charbon des cornues, rendant ainsi possible l'usage de la lumière 
électrique. Lorsque plus tard il imagina le régulateur qui donne 
de la fixité au point lumineux, on put dire avec vérité qu'il était 
le véritable inventeur de la lampe électrique. 

Mais cette source lumineuse si puissante exige une pile d'au 
moins cinquante éléments ou l'emploi d'une machine magnéto- 
électrique ; elle est par cela même réservée aux grands établisse- 
ments scientifiques. Fort heureusement qu'on peut la remplacer 
dans la plupart des cas par la lampe Drummond, qui, depuis la 
substitution du gaz d'éclairage à l'hydrogène, est devenue d'un 
emploi très-commode et peu dispendieux. 
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Il est regrettable qu'on n*ait jamais comparé systématiquement 
les intensités des diverses sources lumineuses employées par les 
physiciens. Péclet nous a appris que la lampe Carcel valait sept bou- 
gies. La lampe modérateur grand modèle est à peu près dans le 
même cas, quoiqu'elle brûle un peu plus d'huile {4^' siu lieu 
de 42)- Suivant Péclet, un bec de gaz à cheminée de verre a la 
môme intensité ; mais, en forçant la flamme, on peut augmenter 
cette intensité de moitié. J'ai trouvé également que la lampe Drum- 
mond valait à peu près i5 carcels, mais que cette intensité pou- 
vait aller jusqu'à 24 quand on forçait le jet d'oxygène, de manière 
à rendre la flamme bruyante, circonstance qu'il faut d'ailleurs évi- 
ter. D'autre part, les machines magnéto-électriques de V alliance 
sont garanties pour fournir une lumière égale à a5o carcels, de sorte 
que la lampe Drummond ne vaudrait que la dix-septième partie de 
la lampe électrique. Enfîn je trouve, dans le Bulletin de la Société 
d^ Encouragement pour i845, que, d'après M. Fizeau, la puissance 
photographique de la lampe électrique, d'intensité moyenne, serait 
à peu près le quart de celle du soleil ; faute d'expériences directes, 
admettons qu'il en soit de même pour la lumière, et nous pourrons 
dresser provisoirement le tableau suivant pour l'intensité des di- 
verses sources lumineuses : 

Bougie de TÉtoile de cinq à la livre y 

Lampe Carcel de Péclet ou lampe modérateur grand 

modèle i 

Bec de gaz à cheminée de verre, flamme ordinaire. . . i 

» » flamme forcée i j 

Lumière Drummond, réglée à Tétat ordinaire i5 

» , réglée à l'état bruyant a4 

Lumière électrique des machines de Y Alliance aSo 

Lumière solaire 1000 

Les expériences que nous allons rapporter ont été faites avec la 
lumière Drummond. Quoique son intensité ne représente que 
6 pour 100 de celle de la lampe électrique, elle est .cependant 
suflisante pour la projection, même dans une salle qui reste encore 
assez éclairée pour qu'on puisse y écrire sans difficulté. 

On a commencé par projeter des objets qui étaient dans un plan 
3rtical ou parallèle au tableau. Mais beaucoup de phénomènes se 
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passent dans un plan horizontal et l'on a besoin de les projeter éga- 
lement : la déviation du galvanomètre est dans ce cas. M. Duboscq 
a montré à la Société de Physique^dans la séance du 7 janvier 1876, 
un appareil qu'il a construit déjà en 1866 et qui remplit parfai- 
tement ce but (* ). Il a projeté ainsi divers phénomènes d'optique, 
de magnétisme y d'électricité , un galvanomètre d'une grande sensi- 
bilitéy et plus récemment les phénomènes du magnétisme en mou- 
vement d'Arago et des ondes mercurielles des frères Weber. 
Conune il était à la recherche de phénomènes à projeter, je lui ai 
indiqué les rotations électromagnétiques des liquides. Il me semble 
qu'ils sont encore peu connus , moins certainement qu'ils mérite- 
raient de l'être ; je crois donc qu'il sera utile d'en présenter ici, en 
même temps que la description, la théorie sommaire. 

On n'a employé jusqu'ici dans les cours de Physique qu'une 
seule méthode pour montrer la rotation électrodynamique ou élec- 
tromagnétique des courants. Ellle consiste à prendre pour courant 
mobile un fil de cuivre pouvant tourner autour de son milieu. 
L'électricité qui parcourt ce conducteur étant sollicitée à se mou- 
voir perpendiculairement au fil, et ne pouvant en sortir, puisqu'il 
est isolé, entraine le fil dans son mouvement. Mais on peut 
se demander ce qui arriverait si l'électricité pouvait se mouvoir 
dans tous les sens sur une surface conductrice , si par exemple on 
remplaçait le fil par un vase, un petit chaudron en cuivre ren- 
versé et pouvant tourner sur une pointe placée en son milieu. Il 
semble que l'électricité devrait obéir à l'impulsion qu'elle reçoit et 
se mouvoir sur la surface conductrice en laissant le vase immobile. 
Mais il n'en est rien ; le vase tourne avec la même facilité que le 
conducteur linéaire. Il faut donc que l'électricité éprouve de la 
part du conducteur une certaine résistance qui ne lui permet -pas 
de se mouvoir sans l'entraîner dans son mouvement, et d'après cela 
on ne voit pas pourquoi les liquides ne tourneraient pas aussi bien 
que les surfaces solides. 
Ce sont sans doute des considérations de ce genre qui ont déter- 
f miné Humphry Davy, en 1823, à provoquer la rotation électroma- 
: gné tique du mercure. Il y réussit parfaitement en faisant arriver 
un fort courant dans le mercure par deux fils perpendiculaires à la 

(*) Journal de Physique^ t. T, p. 316 et a 18. 
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surface et plaçant le liquide entre les pôles opposés de deux ai- 
mants puissants. Le mercure se mit à tourner en sens contraire 
autour des deux fils. 

On peut se demander si le mercure est un liquide bien choisi 
pour mettre en évidence les rotations électromagnétiques. La force 
motrice étant due à la résistance du conducteur, il faut augmenter 
cette résistance ; d'autre part, la force accélératrice étant enraison 
inverse de la masse à mouvoir, il faut diminuer cette masse. Sons 
ce double rapport, les dissolutions aqueuses conviennent mieux qae 
le mercure, puisqu'elles sont à la fois plus résistantes et moins 
denses. On répétera donc l'expérience de Davy facilement avec de 
l'eau acidulée, et voici comment nous avons réussi à la projeter. 

La lampe Drummond envoie im faisceau rendu légèrement con- 
vergent sur la glace inclinée de l'appareil Duboscq {Jig- i de sa 
Note). Ce faisceau est renvoyé verticalement sur la lentille éclai- 
rante qui est placée horizontalement au-dessus de la glace. Il passe 
ensuite à travers un électro-aimant creux et traverse le fond en glace 
d'une cuve placée sur l'électro-aimanl, pour arriver à la lentille de 
projection et au prisme à réflexion totale, qui le renvoie sur le ta- 
bleau. Dans la cuve on met de l'eau acidulée (7^ d'acide sulfurique 
et -^ d'acide nitrique). On y fait arriver le courant de deux élé- 
ments Bunsen, à l'aide de deux fils de platine recourbés verticale- 
ment et plongeant dans l'eau à un tiers du diamètre du vase à pa^ 
tir des bords ; on peut changer à volonté le courant à l'aide d'un 
commutateur. Si l'électro-aimant est excité par une seconde pile de 
quatre éléments, on voit le liquide tourner en sens contraire autour 
des deux électrodes : sa rotation est rendue très-apparente par un 
peu de lycopodc qu'on a saupoudré à la surface. 

Mais l'expérience de Davy est un cas compliqué. On observera 
des phénomènes beaucoup plus simples en plaçant le liquide (eau 
acidulée ou sulfate de cuivre) dans un vase annulaire. L'appareil 
que j'ai fait connaître ( * ) pour répéter ces expériences se prêle à 
des combinaisons variées. On peut en projeter la plupart des effets 
en posant sur la lentille éclairante de l'appareil Duboscq une cuve 
annulaire à fond de verre et à parois en cuivre, dans laquelle on 



(') Anti' ie et de Physique, !\* série, t. XVI, p. 206. 
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placera le liquide ; on le décomposera par une pile de quatre élé- 
ments. Un aimant cylindrique peut s'introduire par le bout dans 
Vanneau central, de telle sorte que le liquide soit tantôt au-dessous 
de l'aimant, tantôt entre les deux pôles. La rotation se produit avec 
une grande rapidité, et elle est rendue visible par le lycopode que 
Ton a tamisé à la surface du liquide. 

Ces phénomènes s'expliquent facilement. Supposons que l'aimant 
ait son pôle austral en bas et d'abord au-dessus du liquide, et rappe- 
lons-nous que le pôle austral pousse le courant vers sa droite. Si le 
liquide est traversé par un courant centrifuge, il faudra donc qu'il 
prenne une rotation gauche; s'il est centripète, sa rotation sera 
droite^ ou dans le sens des aiguilles d'une montre : le changement 
de sens s'obtiendra facilement avec un commutateur. Si l'aimant 
est descendu, de sorte que son pôle inférieur soit au-dessous du 
liquide, l'action de ce pôle changera de signe, celle du pôle supé- 
rieur ne changera pas ; mais, de discordante qu'elle était tout à 
l'heure, elle deviendra concordante avec celle de l'autre pôle. On 
verra donc le liquide tourner en sensr contraire du mouvement pré- 
cédent, mais avec plus de rapidité. Puisque la rotation du liquide 
change de signe avec la position de l'aimant, elle doit donc être 
nulle dans certains cas : si l'on observe attentivement, on verra que 
cela arrive lorsque l'extrémité de Taîmant est un peu au-dessous 
du liquide. Le point neutre de l'aimant est donc très-près de son 
extrémité, beaucoup plus près de l'extrémité que le pôle déterminé 
par la règle de Coulomb. 

Dans le cours de mes premières recherches sur la rotation élec- 
tromagnétique des liquides (*), j'ai été amené à reconnaître que 
Faction intérieure d'un aimant creux et celle d'une bobine creuse 
polarisée de la même manière agissent en sens inverse ; c'est-à-dire 
que l'introduction d'un noyau en fer creux dans une bobine creuse 
diminue l'action que cette bobine exerce à son intérieur. M. de la 
Rive ayant contesté cette loi, j'aifaitde nouvelles expériences pour 
rétablir, et j'ai été ainsi conduit à la construction d'un appareil 
spécial (*). L'expérience est également facile à projeter. 
Plaçons sur la lentille éclairante de l'appareil Duboscq un appa- 



[^) Annales de Chimie et de Physique ^ 3* série, t. LV, p. 3o4. 
(') Annales de Chimie et de Physique, 4* série, t. XVI, p. 70. 
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reii formé d'une bobine creuse , contenant un noyau en fer doux 
également creux ; dans son intérieur est un vase annulaire conte- 
nant de Teau acidulée saupoudrée delycopode. Les communications 
sont établies de manière qu'il est facile de faire passer à la fois le 
courant d'une pile (quatre éléments) dans l'électro-aimant et dans 
le vase. Dès que le courant passe, le liquide tourne d'abord faible- 
ment ; mais sa rotation augmentera considérablement , si nous 
enlevons le noyau en fer. Elle diminuera de nouveau si nous repbr 
çonslenoyauy et, si ses dimensions étaient convenables, elle s'airé- 
terait tout à fait. 

Telles sont les trois expériences fondamentales sur la rotation 
électromagnétique des liquides, et l'on voit avec quelle facilité elles 
se projettent avec l'appareil Duboscq. 

Qu'on me permette d'insister, en finissant, sur un point de théo- 
rie soulevé par ces expériences. Nous avons trouvé sur l'aimanlun 
point neutre, et nous avons constaté qu'il était plus près des extré- 
mités que le pôle ; nous arriverions au même résultat dans toutes 1 
les expériences électromagnétiques. Cependant, quand on donne la 
théorie élémentaire de ces phénomènes, théorie qui suppose que 
l'action de l'aimant se réduit à ses deux pôles, on trouve toujours 
une ligne neutre passant par le pôle. Ce serait là un excellent 
moyen de trouver le pôle d'un aimant, car la position du point 
neutre se détermine avec une grande précision quand l'aimant agit 
sur un courant linéaire. Mais les prétendus pôles ainsi obtenus sont 
toujours trop rapprochés des extrémités. Mon attention a été at- 
tirée sur ce point précisément à propos de mes expériences sur la 
rotation électromagnétique des liquides, et j'ai dû reconnaître que 
les points neutres n'étaient pas les piMes et que la théorie élémen- 
taire péchait par la base [*). 

C'est, en effet, seulement dans le cas d'actions s'exerçant sur des 
points très-éloignés que l'on peut réduire un aimant à ses deux 
pôles. Mais il n'en peut plus être ainsi quand on lui demande de 
produire des actions mécaniques sur des points qui sont néces- 
sairement très-rapprochés. Il faut considérer alors l'action de toutes 
les tranches : on peut seulement supposer une aimantation qui 



(*) Annales de Chimie et de Phjrsiçue, /|* série, t. VI, p. 74, 
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varie proportionnellement à la distance au centre , distribution 
reconnue vraie pour des aimants courts. Dans ce cas, les points 
neutres se séparent nettement des pôles et, pour les rotations élec- 
tromagnétiques en particulier, la théorie les donne beaucoup plus 
près des extrémités ( * ). 

Il est un autre point dans lequel la théorie élémentaire montre 
son insuflisance : c'est lorsque le niveau du liquide est au milieu de 
Taimant. L'expérience montre que l'action est toujours maximum 
dans ce cas, tandis que la théorie élémentaire indique un minimum 
tant que la distance du courant à Taimant est moindre que la moitié 
de sa longueur. La théorie complète, au contraire, montre que 
l'action de l'aimant est toujours maximum lorsque son milieu est 
au niveau du liquide, ce qui est tout à fait d'accord avec l'expé- 
rience. 
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POLARISÉS; 

Par m. L. MOUTON. 

Avant de résumer ce travail (*), il n'est pas inutile, je crois, 
d'énoncer les lois relatives à la réflexion de la lumière , qui résul- 
tent surtout des études expérimentales de M. Jamin : 

L Rappel des lois relatives à la réflexion de la lumière, — 
I* Si l'on fait réfléchir un nombre quelconque de fois sur un miroir 
quelconque un rayon polarisé dans les azimuts déterminés par le 
plan d'incidence et le plan perpendiculaire (azimuts principaux), 
il reste toujours polarisé dans le même plan après la réflexion. 

Ce fait a été établi expérimentalement par Brewster pour le 
verre et les métaux ('); bien qu'il découle naturellement de la loi 
de symétrie appliquée à l'idée qu'avec Fresnel nous nous faisons 
d'un rayon polarisé, il n'en doit pas moins être placé en tête de 
toute étude purement expérimentale des phénomènes de la ré- 
flexion. 



(*) Annales de Chimie et de Physique^ 4* série, t. XVI, p. 86. 

(') Voir Annales de Chimie et de Physique, ô* séria, t. XIU, p. aag ctsuiv. 

(") Annales de Chimie et de Phjsique^ 3* série, t. XIX, p. 296. 

J. de Phfs., t. VII. (Mai 1878.) 12 
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Combiné avec le principe de la coexistence des petits mou- 
vements, il constitue en effet la base de tous les raisonnements et 
de toutes les méthodes usités dans ce genre de recherches. Eux 
établis , pour étudier Faction de la réflexion sur un rayon primiti- 
vement polarisé dans un azimut quelconque, on le décompose en 
deux, polarisés dans les azimuts principaux; la direction de leurs vi- 
brations n'ayant pas été changée par la réflexion, ils n'ont pu éprou- 
ver que des changements de phase et des variations d'amplitude. 

Les^variations d'amplitude peuvent s'exprimer par la multipli- 
cation des amplitudes incidentes par deux nombres I (vibration 
parallèle au plan d'incidence) et J (vibration perpendiculaire à ce 
plan), ces deux nombres étant supposés toujours positifs et évi- 
demment au plus égaux à l'unité. 

Un changement quelconque produit dans la phase d'un mou- 
vement vibratoire peut toujours être considéré comme résultant 
d'un certain chemin parcouru dans l'air; le phénomène de la 
réflexion peut ainsi s'assimiler à la traversée d'une lame cristalline, 
traversée qui, convertie en air, donne un chemin d pour la vibra- 
tion parallèle au plan d'incidence , et un chemin (t pour l'autre. 

Le nombre — r^ — est la différence de phase produite par la 

réflexion pour une lumière de longueur d'onde X. Par raison de 
symétrie, il est évidemment nul pour l'incidence normale (*). 
Les recherches ont surtout porté sur la détermination pour les 

diverses incidences du rapport j et du nombre — r — . 



(' ) II se produit ici , k l'observation , un fait particulier qu'il faut signaler. Par suite 
du retournement de l'observateur, qui se place ntturellement de façon à recevoir dans 
Tœil le rayon réfléchi comme il y recevait le rayon incident, la vibration située dans 
le plan d'incidence parait avoir changé de signe , ou si l'on aime mieux avoir subi an 
retard d'une demi-onde. Ainsi, à l'incidence normale, un rayon primitivement pola- 
risé dans un azimut quelconque parait l'être après la réflexion dans l'azimut symé- 
trique par rapport aux plans principaux; c'est que l'observateur s'est retourné, et 
qu'il n'en continue pas moins k définir par sa droite ou sa gauche la direction positive 
de l'axe de coordonnées situé dans le plan d'incidence. Je crois qu'il est naturel 
de ne pas faire entrer cette demi-longueur d'onde dans l'expression physique du 
phénomène; la difi'érence de phase est alors bien nulle à l'incidence normale, et les 
résultats d'observation ainsi modifiés se trouvent immédiatement comparables & ceux 
que fournissent les théories mécaniques, où naturellement on conserve toujours le 
même système d'axes de coordonnées. 
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Voici les faits généraux qui se sont trouvés ajoutés à la loi 
de Brewster énoncée plus haut : 

7? La différence de phase partant de o à Tincidence normale 
atteint pour tous les corps la valeur -J à l'incidence rasante ou de 
90 degrés; cette valeur est positive pour les métaux et les sub- 
stances transparentes d'indice supérieur à i ,4^ environ ; 

3** La forme de la courbe représentative de ces valeurs (des 
longueurs proportionnelles aux angles d'incidence étant prises 
pour abscisses) diffère avec les substances réfléchissantes; ainsi , 
pour les métaux, elle paraît s'élever d'une façon continue depuis 
l'incidence o jusqu'à go*; pour le verre, elle reste sensiblement 
confondue avec l'axe des abscisses jusqu'à l'incidence brewsté- 
rienne ou de polarisation ; puis, s'élevant brusquement, elle atteint 
une valeur sensiblement égale à sa limite supérieure * ; 

4® Pour une même substance réfléchissante, la forme de la courbe 
se modifie d'une façon continue , quand la longueur djonde de la 
lumière réfléchie se modifie elle-même d'une façon continue ; 

5* Les valeurs du rapport y^ partant évidemment de l'unité pour 

l'incidence normale, paraissent y revenir pour l'incidence rasante ; 
6** La forme de la courbe qui représente ces valeurs est égale- 
ment propre à chaque substance et à chaque longueur d'onde ; 

7® Quelle que soit la longueur d'onde , la valeur j passe par un 

minimum à l'incidence pour laquelle la difi'érence de phase est o,a5, 
ou, comme on dit souvent, la différence des retards (rf — rf'), un 
quart d'onde. 

Pour bien comprendre les avantages de cette manière d'envi- 
sager les phénomènes, rapportons-y d'abord les résultats classiques 
de Fresnel relatifs au verre. Fresnel obtient pour les deux coeflî- 

j 1- j sin (i — r) langf i — r) 
cients des amplitudes : — —. -; et ^-^. f , et aucune 

^ sin (i-+-r) tang(i-hr) 

difliérence de phase, ce qui n'a rien de surprenant, puisqu'il n'en 
suppose pas tout d'abord. 
Dans la façon de voir proposée plus haut, nous devrons prendre 

pour I et J les valeurs positives 'des nombres -: — 7-; 1 ^^ 

^ ^ ' sin (14- r) 

- \ . 1 \ par suite, la courbe des rapports j est donnée par 

11. 
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, = ) . U le deuxième membre étant toujours pris avec sa 

J cos(/ — r) •* '^ 

valeur absolue positive. On voit que le rapport j part de i à 

rincidence normale, y revient à rincidence rasante, et passe par 
un minimum qui est zéro pour i -+- r = 90** : c'est Tangle de polari- 
sation ou incidence bre\%'Stériennc. L'action de la longueur d'onde 
se* fait sentir par la présence simultanée des angles 1 et r. 

Quant à la courbe des différences de phase , elle se confond 
avec Taxe des incidences jusqu'à i -+- r = 90° ; là , elle s'élève en 
une droite AB normale à Taxe des abscisses jusqu'à une valeur j, 
où elle s'achève par une parallèle à cet axe. On voit sans peine que 
cette différence d'une demi-onde vient remplacer le changement 

, . , , tang(i — ri 

de sierne du terme — ^H^ :• 

^ tanc i-+-r 



B 



-••■■ A 
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Mais il va nous être facile de comprendre ce qu'ont ajouté à ces 
résultats les expériences précises de M. Jamin. 

Les coefficients de Frcsnel sont trouvés exacts, mais les an- 
gles A et B de la courbe des différences de phase doivent être 
adoucis, et la différence brusque d'une demi-onde doit être rem- 
placée par ime marche rapide , mais continue , grossièrement 
représentée par la ligne ponctuée ab ; et c'est au point c, passage 
par 0,23, que correspond l'incidence brewstérienne , minimum 

1 

zéro du rapport j- 

La réflexion sur le verre et les corps transparents ne diffère 
ainsi que par la forme des courbes qui la caractérisent de la ré- 
flexion sur les métaux. 

Je me suis proposé de rechercher comment se modifient les lois 
précédentes, quand, sortant du spectre lumineux, on fait réfléchir 
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sur des miroirs métalliques des radiations obscures purement 
calorifiques, occupant, dans le spectre général, des positions bien 
déterminées de plus en plus distantes du rouge. 

Je résumerai successivement la disposition expérimentale, le 
mode d'opération et de calcul, et les résultats que j'ai déjà obtenus. 

II. Disposition expérimentale. — La source de chaleur est la 
lampe de MM. Bourbouze et Wicsnegg, dans laquelle , comme on 
le sait, un capuchon de toile de platine est maintenu au rouge 
blanc par la combustion du gaz d'éclairage et d'un courant d'air 
amené par une trompe à eau à une pression constante d'environ 
20 centimètres de mercure. Dans ces conditions, cette source est 
d'une remarquable constance, et elle présente de plus l'avantage 
d'un grand développement du spectre calorifique obscur. 

La lampe est placée dans une première pièce à 3o centimètres 
environ de la cloison qui sépare cette pièce de la voisine : cette 
cloison est percée d'un trou où est encastrée, à hauteur de la 
iampe, une lentille de verre ordinaire de i5 centimètres de foyer. 
Dans la seconde pièce, sur un solide banc d'optique articulé, se 
trouvent : 1° un énorme prisme biréfringent avec alidade et cercle 
divisé, à image extraordinaire redressée et achromatisée : c'est le 
polariseur ; a® une plaque de verre à inclinaison variable et mesurée 
autour d'un axe horizontal, destinée à compenser les effets de 
polarisation produits par lejprisme disperseur qu'on va voir(*); 
3® un écran percé d'une fente sur laquelle se forme l'image 
extraordinaire de la lampe; l'image ordinaire, en tournant, est, 
dans toutes les orientations du polariseur, interceptée par l'écran ; 
plus loin, se trouve une lentille; puis, au centre d'une articulation 
du banc, le miroir sur un cercle gradué mesurant l'incidence. Le 
faisceau réfléchi est reçu sur un prisme de flint blanc, puis traverse 
un nouveau prisme biréfringent, analyseur semblable au polariseur^ 
et se résout finalement en deux spectres dont l'extraordinaire 
demeure fixe et pur pendant la rotation de l'analyseur, l'ordinaire 
tournant autour sans jamais empiéter sur lui. Le spectre extraor- 
dinaire tombe sur une pile thermo-électrique linéaire , dont l'ou-» 



(') J'ai emprunté Tidée de cette lame compensatrice au travail de MM. Fixeau et 
Foucault {Annales de Chimie et de Phjsique, 3* série, t. X\X, p. 147). 
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verture est, comme celle de la fente, de i millimètre environ, com- 
muniquant avec un excellent galvanomètre de M.Ruhmkorff(*]. 
Cette pile était munie d'une vis permettant de la déplacer paral- 
lèlement aux bandes du spectre. 

III. Mode d'opération et de calcul. — J'ai opéré sur trois lon- 
gueurs d'onde que je désigne par X^, Xj, Xj, réparties dans la partie 
obscure du spectre, et sensiblement symétriques par rapport au 
rouge extrême, X, du jaune, Xj du vert bleu et Xj du bleu indigo. 
Ayant été témoin d'une partie des expériences par lesquelles 
M. Desains a étudié la rotation imprimée par une plaque de quartz 
perpendiculaire aux plans de polarisation des rayons calorifiques 
obscurs (*), j'ai pu, par le même procédé, fixer cette rotation pour 
les trois longueurs d'onde que j'ai employées. Avec une plaque 
de quartz droit, qui donnait à la lumière du sodium une rotation 
exacte de loo degrés, les rotations correspondant aux radiations 
X,, X2, X] ont été respectivement 3a, 16 et 10 degrés. £n prenant 
la loi de Biot, au moins comme première approximation, on 
obtiendrait 

X, =:o"*™,ooio, X, = 0,0014, X3=:o,ooi8; 

ces chiffres, dont le dernier est supérieur au triple de la longueur 
d'onde des raies D, donnent une idée du secours qu'on est en 
droit d'attendre de l'étude des phénomènes calorifiques au point 
de vue de l'établissement ou de la vérification des théories optiques. 
Je n'avais pas à démontrer le principe de Brewster relativement 
aux rayons calorifiques obscurs. Dès 1849, MM. de la Provostaye 
et P. Desains étudiaient (') ce que devenaient, après leur réflexion, 
des rayons calorifiques primitivement polarisés dans l'un ou l'autre 
des azimuts principaux, constataient que la réflexion ne modifie 
pas leur plan de polarisation et établissaient même les lois de la 
variation de leur intensité avec rincidence. Aussi, dans toutes les 
séries d'expériences, la vérification de cette première loi était mon 



(*) On arrive facilement à apprécier le ^û ^^ dc(p'C, ce qui suffit; le {^alranomètre 
n'étant jamais dans un repos absolu, quelques soins que l'on prenne d'éviter les 
mouvements de Tair autour do la pile, les mclhodes d'amplification des angles ne 
présentent ici, le plus souvent, que des avanta(jcs illusoires. 

(•) Comptes rendus de l'Académie des Sciences, i.^ mai 1877, p. 'o56. 

(') Annales de Chimie et de Phjrsique, 3* série, t. XXVIl, p. 109 et sulv. 
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critérium du bon réglage des divers appareils et de Tétat du gal- 
vanomètre , les déviations de celui-ci devant, dans les différents 
azimuts, indiquer des intensités conformes à la loi de Malus. 

Quand le rayon incident est polarisé dans un azimut autre que 
zéro ou go degrés, la réflexion le rend en général elliptique. C'est 
donc aux propriétés d'un tel rayon qu'on doit demander les pro- 
cédés expérimentaux destinés à fournir le rapport -z et la différence 

d — d' 
de phase — r — définis plus haut. 

Je ne ferai qu'énoncer ici celles de ces propriétés sur lesquelles 
je me suis appuyé, renvoyant pour leur démonstration ^nm Etudes 
sur la réflexion métallique de la lumière de M. Jamin (*). 

Le plan d'incidence est horizontal; l'observateur recevant le 
rayon réfléchi en pleine poitrine , je prends l'axe des x dans le 
plan d'incidence, et la partie positive de cet axe toujours dirigée 
vers la droite de l'observateur, supposé inconscient du demi-tou 
qu'il a opéré ; Taxe des y est perpendiculaire au précédent et se 
dirige de bas en haut; les angles seront comptés, comme d'habi- 
tude, de ox vers oy. 

I® Mesure dey Si la vibration incidente fait un angle a avec 

Taxe des x, ses deux composantes ont pour amplitudes cos a 
et sina, et après la réflexion Icosa et Jsina. L'analyseur placé 
successivement dans les azimuts o et 90 degrés, on aura deux lec- 
tures galvanométriqucs proportionnelles à J'cos'a et J'sin'a. 
Bien que, par les vérifications de la loi de Malus dont j'ai parlé 
tout à l'heure, je fusse assuré de la proportionnalité des déviations 
galvanométriqucs aux intensités calorifiques dans les limites où 
j'opérais, j'ai préféré toujours disposer de Tangle a dans cette 
première mesure, de façon à rendre à peu près égales les deux 
lectures. 

Si a et (3 sont ces deux déviations, on a 



] = langtfy/?; 



(') Annales de Chimie et de Ph/sique, 3* série, t. XIX, p. Sai et satT. 
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2** Mesure de — r — • Après avoir traversé un prisme de spath 

dont on n'utilise que l'image extraordinaire , un rayon elliptique 
présente y quand la section principale du prisme coïncide avec le 
grand axe de Tellipse, un maximum d'intensité; avec le petit axe, 
un minimum ; et, si l'on mesure ces intensités dans des couples 
d'azimuts a et a +90®, en allant du grand axe au petit, la première 
l'emportera sur la seconde , tant que l'azimut a sera compris entre 
le grand axe et 4^ degrés de cet axe, pour lui devenir inférieure 
dès que a aura dépassé cette bissectrice des axes. 

On peut donc, par ce moyen, fixer l'azimut des bissectrices des 
axes de l'ellipse, et on le peut d'autant mieux que c'est autour de 
ces bissectrices qu'une même variation Aa produit dans les deux 
lectures rectangulaires une plus grande différence. J'ai pu , dans 
les bonnes séries, le fixer à {• degré près. 

A ces avantages, déjà utilisés par de Senarmont pour la lumière, 
s'en joignent de spéciaux aux études calorifiques : d'abord il n'est 
demandé à la source de chaleur que d'être constante pendant la 
dm*ée de chaque couple d'observations, et j'ai pu rendre cette 
durée très-courte par un mouvement spécial avec buttage, permet- 
tant de faire tourner rapidement l'analyseur de 90 degrés sans l'ap- 
procher de la pile ; en second lieu, les mesures se terminent par 
deux valeurs égales des déviations galvanométriques : c'est un 
avantage qu'apprécieront ceux qui ont eu occasion de se servir de 
galvanomètres très-sensibles. 

L'azimut des bissectrices des axes de l'ellipse étant ainsi déterminé, 
on en tire l'azimut tù des axes eux-mêmes en ajoutant ou retranchant 
45 degrés. On peut, d'ailleurs, faire autant de mesures qu'on le veut^ 
en faisant varier l'azimut de polarisation de la vibration incidente. 

Cela fait, si l'on pose 7—: — = cola, 
et 



4- 



on a 

. tang2 0) 

coso = — 

lang2a 

qui détermine S et par suite — r — (*). 



('} L3 lecteur rumiliurLé avec la éludes de de Seuarmoot et de M. Jamiu elabiirt 
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IV. Résultats obtenus. — J'ai opéré jusqu'à présent sur trois 
iroirs d'acier, de métal des miroirs et de verre platiné. Les 
bleaux suivants résument les résultats que j'ai obtenus ; 

^cier. 

Différences de 
InddeBces. phases » Rapport - 

Longueur d'onde X,. 



o 



45 Insensible. 0,86 

5o 0,02 0,84 

55 o,o3 0,82 

60 o,o5 0,80 

65 o»09 0,76 

70 o,i5 0,70 

75 ^>ï9 0,62 

79 0,25 0,53 

80 0,26 0,55 

82 o,3i o,58 

Longueur d'onde ^3* 

5o o 0,88 

55 0,01 o,85 

60 o,o3 0,78 

65 0,06 0,75 

70 0,10 o>64 

75 o,i5 0,62 

80 0,20 0,55 

81 0,22 o,5i 

82 . . 0,25 o,5i 

83 ^ » ^9 o y 55 



is peine cette formule. On trouvera dans le Mémoire {Annales de Chimie et de 
ytiquct 5* série, t. XIII, p. 389) dont je donne ici un extrait la discussion relatiTO 
choix à faire parmi l'infinité d'arcs ayant même cosinus et le calcul complet 
>oe expérience. 
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Acier. 

Ineidencef. DifTérenoet de 

phaics — r— Rapport y 

m 

Longueur d'onde X,. 

5o G o ,90 

60 0,01 0,80 

75 Oyi2 0,60 

80 O918 0,55 

82 0,22 o,5i 

83,5 Oy25 0,49 

Métal des miroirs. 
Longueur d*onde>i. 

o 

60 O9O8 Oy88 

65 ... 0,11 OySo 

70 o,i5 0,70 

75 0,20 0,61 

80 o,3o o,65 

Longueur d'onde X,. 

65 0,06 o>84 

70 0,10 0*78 

75 o, 16 0*70 

80 0,26 0,62 

f^erre platiné. 

Longueur d'onde X,. 

65 0,07 0,72 

70 0,12 0*54 

75 0,19 0,48 

80 o>7-7 o>46 

Si Ton examine chacun des tableaux précédents, on y vc 
d'abord se reproduire les résultats généraux que j'ai rappelés pli 
haut, relatifs à la lumière, à savoir : 

1° Les différences de phases partant de o s'élèvent progressive 
ment à mesure que s'accroît l'angle d'incidence ; 
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2^ La valeur de j partant de i à rincidence normale va en di- 
minuanty passe par un minimum, puIsXend de nouveau vers l'unité ; 
3^ La valeur minimum du rapport j correspond toujours à Fin- 

cidence pour laquelle — r — = o,a5. 

Si maintenant, pour un même miroir, on compare les séries des 
diiTérences de phase correspondant aux diverses longueurs d'onde, 
il s'en dégage un enseignement qui a peut-être quelque impor- 
tance. 

Je vais mettre en regard, dans le tableau suivant, pour l'acier, 
les valeurs successives des différences de phases relatives à la lon- 
gueur d'onde du thallium (o"",ooo534, Mascart), du sodium (*) 
(o"",ooo5888), et celles qui correspondent aux longueurs d'onde 
plus grandes encore X|, 7.t, X„ dont on a vu plus haut les valeurs 
approchées : 





Thallimn. Sodium. 


>^ 




>, 


K 


Incidences. 


0,000534. 0, 000588. 


0,0010. 




0,0014. 


0,0018 




40 


. . . . o,o4o 00, 3o 













45 


. ... 0,060 0,045 













5o 


. — 0,080 o,o65 


0,02 










55 


. ... 0,100 o,o85 


o,o3 




0,01 





60 


. . . . 0,1 i5 o,io5 


o,o5 




o,o3 


0,01 


65 


.... o,i55 0,145 


0,09 




0,06 


» 


70 


. ... 0,200 0,1 85 


o,i5 




0, 10 


» 


75 , 


... , 25o , 240 


0,19 




o,i5 


0,12 


76 


. . . . D o,25o 


» 




}) 


» 


79 


... » » 


0,25 




» 


n 


80 


... 0,320 o,3io 


0,26 




0,20 


0,18 


8^ 


... » » 


o,3i 




0,25 


0,22 


83,5 . 


... » » 


2) 




i> 


0,25 


Ce tabl( 


eau dessine nettement la marche du 


phén 


omène au moins 



(*) Ces mesures ont été faites arec l'appareil et le compensateur de M. Jamin, 
construits par M. Duboscq. La source lumineuse était un brûleur Laurent avec sel 
Durio fondu pour le sodium, et des grains d*alun de thallium pour le thallium. 
Une cuTe remplie d'une dissolution de chlorure de cuivre arrêtait la raie jaunâtre 
<io thallium, et surtout celle du sodium, qu'il est si difQcile d'éviter. 
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en ce quî concerne l'acîer. Ainsi la différence de phase — ^ — est, 

à une incidence de 4o degrés, o,o4o pour la lumière du thallium, 
o,o3o seulement pour le sodium , et insensible pour les radiations 
obscures. A 5o degrés, tandis qu'on a déjà 0,080 pour le vert, 
o,o65 pour le jaune, on commence à avoir 0,0a pour X| et rien 
encore pour les deux autres. 

La diiTérence de phase ne devient appréciable qu'à 55 degrés 
pour i,, à 60 degrés pour X,. Aussi , tout en se tenant inférieures, 
les différences de phases relatives aux plus grandes longueurs d*onde 
croissent-elles avec l'incidence d'une façon d'autant plus rapide 
que ces longueurs d'onde sont plus grandes. 

Si l'on considère en particulier le point où la différence de 

phase est o,25, ou autrement dit où la différence de marche est 79 

4 

incidence de polarisation rétablie après deux réflexions, comme 
la désigne M. Jamin , on le trouve à ^5 degrés pour le vert , à 
76 degrés pour le jaune, à 79 degrés pour X|, 82 degrés pour Xt, 
83 Y degrés pour X,. 

Des faits analogues se constatent dans les deux autres miroirs 
que j'ai étudiés. 

Ainsi, pour ces corps , la courbe représentative des différences 
de phases reste d'autant plus longtemps confondue avec l'axe des 
incidences que la longueur d'onde est plus grande; par suite, 
l'intervalle est d'autant plus long pendant lequel la réflexion pro- 
duira simplement une rotation du plan de polarisation incidente, 
tandis que d'autant plus court se trouve celui dans lequel la lumière 
ou la chaleur réfléchie sera polarisée elliptiquement. 



D' H. BENNO-MECKLENBURG. — Ucbcr die vcrschicdenen Methoden zur Besiîmmunç 
der Gcschwendigkeit des Schalles (Différentes méthodes pour Testimation de la 
vitesse du son); Berlin, 1877. 

I. L'étude de la propagation du son a été, depuis le P. Mer- 
senne (*), l'objet de tant de recherches de la part des physiciens, que, 



(*) MeR8E!f:«E, Balistique^ prop. XXXV. 
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diaprés un mot de Tyndally il faudrait de bien longues heures pour 
en faire le simple résumé. M. Meklenburg, dans un Mémoire 
récemment publié à Berlin, s'est proposé de faire Thistoriquc de la 
question et de rassembler les travaux les plus récents, disséminés 
jusqu'alors dans les différentes publications scientifiques de 
TEurope. Ce petit traité est destiné à offrir un réel intérêt à tous 

ceux qui voudront se rendre compte de l'état actuel de la question 

de la propagation du son dans les divers milieux. 

L'auteur adopte, pour son exposé, la classification suivante des 

méthodes qui ont été employées pour mesurer la vitesse du son : 

1. Méthodes exigeant la mesure d'un temps et d!un chemin 
parcouru, 

I® Mesure directe de la vitesse; les plus anciennes mesures de 
ce genre ont été exécutées par le P. Mersenne, en 1657, par les 
académiciens de Florence, en 1660 (*), par Walcker ( * ) (en Angle- 
terre), en 1698, par Cassini et Iluyghens (en France), etc. 

a° Méthode des coïncidences, indiquée par Bosscha ('), et 
employé par Kœnig (*). 
3° Appareils de Neumann (') et de Le Roux (®). 
2. Évaluation de la vitesse du son par le nombre des vibrations 
et la longueur d*onde de sons musicaux. 
K. Méthodes directes : 

i® Méthode de BernouUi, à l'aide des tuyaux sonores ; 
2» Méthode de Chladni ( ^ ) au moyen des verges ; 
3<* Méthode de Kundt ; 

4® Méthodes de Stefan (*) etdeWarburg (»). 
B. Méthodes fondées sur l'interférence des ondes sonores : 
1* Méthode de Savart (*®); 



(') Newton, Philosophia naturaîis principia mathematicœ. II, prop. XLVIII-L. 

(*) LkPLACB, Mécanique céleste^ t. V, livre Xll, p. 11 5. 

(*) Tentamina, Exper. Aeadem, del Cimenio, 1738, xi, p. 116. 

{*) Pkilosophical Transactions ^ 1698. 

(*)^/i/i. de Pogg., t. XCll, p. 485. 

(*; Comptes rendus de l'y^adémie des Sciences j t. LV, p. 609. 

{')jénn. de Pogg., t. CXXVIH, p. 807. 

(') Comptes rendus de V Académie des Sciences,, t. LV, p. 663. 

(*) Acoustique de Chladni. 

('*) Sitzungsàerichte der H^iener Akademie, t. LVll, p. 197 el 708. 
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Q? Méthode de la mesure de la longueur d*onde à Taide des 

tubes à interférence de Quincke (*); 
i^ Méthode de Zach (*) ; 
4® Méthode des battements. 
DansTimpossibilité d*insérer ici une traduction complète de ce 
Mémoire, nous insisterons seulement sur les résultats qui se rap- 
portent à l'action exercée sur la vitesse de propagation du son, par 
diverses circonstances, telles que Tintensité, etc. 

II. Les expériences classiques, d^accord en cela avec les for- 
mules théoriques de Newton (') et de Laplace (^)y conduisent à ce 
résultat : que le son se propage avec une vitesse uniforme dans un 
même milieu, la température restant constante; aussi, jusque dans 
ces derniers temps, était-on habitué à considérer la vitesse du son 
dans Tair à zéro, comme étant une quantité invariable. 

Une ancienne observation de Parry, relatée par James Ross, 
semblait seule en désaccord avec cette opinion. Dans les expé- 
riences de Parry, le coup de canon avait toujours été entendu avant 
le commandement. A Toccasion de ce fait, Schroder van der 
Kolck (') s*était livré à une suite de recherches théoriques qui le 
conduisirent à une formule donnant la vitesse du son dans un 
gaz comme fonction du rapport des deux chaleurs spécifiques et 
du degré de compression du milieu. 

Celle-ci serait d'autant plus grande que le son est plus intense 
et plus grave. Comme Fintcnsité diminue avec la longueur da 
chemin parcouru, il en résulterait définitivement que la vitesse da 
son croîtrait avec son intensité et sa gravité, et diminuerait avec la 
distance parcourue. 

Le problème de la propagation du son était bien fait pour 
tenter Regnault ; aussi Tillustre expérimentateur entreprit-il, pour 
sa complète résolution dans les gaz, une série de longues et savantes 
recherches, trop peu connues en France, et qui cependant, au point 



(») y^nn. dePogg., t. CXXXVI, p. 283. 

(') Comptes rendus de t Académie des ScienceSf t. VI!, p. 1068. 

(•) Ann. dcPogg., t. CXWIII, p. 177. 

(♦) Ann. de Pogg., t. CXWIII, p. 497. 

(•) Ann. de Pogg., t. CXXIV, p. /|63. 
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de vue de la méthode et de Timportance théorique des résultats, ne 
le cèdent en rien à ses travaux antérieurs {*). 

On sait, d'après la formule de Laplace, que le rapport des deux 
chaleurs spécifiques des gaz dépend de la vitesse correspondante 
lu son; et le but principal de Regnault était de trouver une 
râleur rigoureuse de ce rapport , afin d'en déduire l'équivalent 
mécanique de la chaleur. 

B remarque tout d'abord que Newton et Laplace avaient admis 
lans leurs formules que les gaz étaient parfaits, c'est-à-dire : 
I* qu'ils suivent exactement la loi de Mariotte ; 2® que leur 
élasticité n*est pas altérée par les corps ambiants ; 3*^ que le gaz 
a'oppose aucune inertie à la transmission de l'onde. 

D'après la formule de Laplace, où toutes ces conditions se 
trouvent implicitement renfermées, la propagation d'une onde est 
la même, quelle que soit son intensité. Regnault donne une 
formule plus générale et plus complète, de laquelle il résulte que 
cette vitesse doit être d'autant plus grande que l'intensité de 
l'onde est plus considérable. 

L'expérience prouva que l'intensité de l'onde diminue dans un 
tuyau d'autant plus vite que la section est plus petite. L'onde était 
surtout afiaiblie, le long du parcours du tuyau, par la réaction des 
parois élastiques de celui-ci, ce qui produit une notable perte de 
force vive. 

L'intensité du son diminuant, il devait en résulter une diminu- 
tion dans la vitesse du son, d'après la formule de Regnault, et cette 
diminution devait être d'autant plus rapide que le tuyau était 
plas étroit. 
L'expérience confirme pleinement toutes ces conjectures. 
En ce qui concerne les expériences pour lesquelles on employa 
la voix humaine et les instruments à vent, Regnault observa les 
faits principaux suivants : les sons aigus se propagent avec beau- 
coup moins de facilité que les sons graves : dans les conduites 
Irès-Iarges, pour bien entendre il faut chanter avec une voix de 
baryton ; le son fondamental est entendu avant ses harmoniques. 



(')REC!fACLT, Relaiion des expériences entreprises pour déterminer les principales 
mutantes qui entrent dans le calcul des machines à vapeur, t. Ul, et Mémoires de 
l* Académie des Sciences, t. XXXVII. 
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qui se succèdent suivant leur degré de hauteur ': a La propagation 
du son, dît Regnault, dénature par conséquent son timbre qui 
résulte du nombre et de la nature de ses harmoniques ; dans les 
conduites très-longues, un air embrassant une certaine étendue de 
la gamme changerait donc aussi de caractère. » 

La vitesse fut trouvée indépendante de la pression, comme Fin- 
diquent les formules théoriques. Enfin, des expériences ayant été 
faites avec des tuyaux remplis successivement de gaz hydrogène, 
d'acide carbonique et de gaz d'éclairage, les vitesses devaient, 
d'après la théorie, être inversement proportionnelles aux racines 
carrées des densités. Cette loi, d'après les expériences de Regnauh, 
doit être admise comme une loi limite à laquelle les gaz satisfe- 
raient exactement si on les mettait dans les conditions où ils se 
comportent comme des fluides parfaits. 

IIL Le cadre de ce résumé ne nous permet pas d'entrer dans 
la description des difl*érentes méthodes décrites par M. Mecklen- 
burg; mais nous insisterons particulièrement sur la méthode 
connue de Kundt (*), à l'aide de laquelle on a pu obtenir des 
résultats très-intéressants. 

L'idée de cette méthode fut donnée à Kundt par les figures de 
Chladni. On prend un tube de verre, long d'environ 2 mètres, fermé 
à ses deux bouts , et contenant une certaine quantité de poudre de 
lycopode, répandue aussi régulièrement que possible. On frotte le 
tube longitudinalemeht,de manière à lui faire rendre un son, et l'on 
voit la poussière s'accumuler aux nœuds de vibration, de sorte que 
les ondes sonores du gaz sont en quelque sorte rendues visibles. 

La distance d'un nœud au suivant étant la moitié d'une longueur 
d'onde, supposons que nous en ayons douze dans le tube ; la lon- 
gueur du tube, vibrant transversalement, sera la moitié d'une lon- 
gueur d'onde dans le 'verre; donc, dans ces conditions, la longueur 
d'une demi-onde dans le verre est seize fois la longueur d'une 
demi-onde dans l'air. Il s'ensuivra que la vitesse du son dans le 
verre sera seize fois plus grande que dans l'air. En remplissant le 
tube avec un autre gaz, on voit comment on pourra, par ce procédé, 
trouver la vitesse du son dans le gaz. 



(•) KCNDT, yintl. tic Pogg., t. V, p. /,C)G. 
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Par une modification assez simple de rapparcil, cette méthode 
a môme permis de trouver la vitesse du son dans un grand nombre 
de corps solides; et les résultats auxquels on arrive concordent 
assez avec ceux trouvés par des moyens tout différents. 

Mais la méthode de Kundt ne présente pas une précision suffi- 
samment grande lorsquMl s^agit de trancher les questions délicates 
dont Regnault s'est occupé dans son grand travail. Les longueurs 
d'onde mesurées ne vont jamais au delà de 4^ millimètres, ce 
qui fait la 0,0001 386 partie du chemin parcouru par le son en 
une seconde, d'où il suit qu'une erreur de 0,1 de millimètre, faite 
dans la mesure d'une longueur d'onde, conduirait à une erreur de 
{j de mètre sur le résultat cherché. 

Cette réserve faite, voici quelques-uns des résultats trouvés par 
Kundt : 

1" La longueur de l'onde sonore, et par suite la vitesse du son, 
diminue proportionnellement au diamètre du tube, quand celui-ci 
est plus petit que le quart de la longueur d'ondulation. 

a® Dans des tuyaux étroits, un son élevé se transmet plus rapide- 
ment qu'un son grave, et la diminution de la vitesse du son est en 
raison inverse de la longueur d'onde. 

3* Kundt avait cru pouvoir affirmer que la vitesse du son est 
indépendante de la pression dans un tuyau large, mais augmente 
avec elle dans un tuyau étroit. 

On voit que ces derniers résultats sont en contradiction avec 
ceux trouvés par Regnault. 

IV. Sans chercher à prendre parti sur les points qui sont 
encore en discussion, on peut néanmoins faire cette remarque 
générale ; 

Toute influence qui a pour objet d'augmenter la force vive des 
molécules du milieu sonore exerce sur la vitesse du son une action 
accélératrice, et toute cause qui tend à diminuer la force vive 
diminue aussi cette même vitesse. 

Quant aux causes qui exercent une influence de l'une ou de 
l*aulre espèce sur la vitesse du son, elles sont nombreuses. 

Dans un milieu indéfini ce sont : 

1** La température du milieu ; 

y. dr Phj-f., t. Vît (Mai 1878.) i3 
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2® La quantité de substances étrangères qui sV trouvent, par 
exemple la vapeur d^eau dans Tair ; 

3" La hauteur du son ; 

4® La direction et la force du vent ; 

5^ Dans les corps solides, la direction du son par rapport à la 
structure moléculaire ; 

Dans les tuyaux sonores : 

6" Le diamètre ; 

7* La courbure ; 

8** La rugosité des parois intérieures ; 

9* L'épaisseur de ces parois ; 

On peut ajouter quelques causes dont on conteste encore 
Faction. 

1* L'intensité du son ; 

2® La longueur du chemin parcouru ; 

3^ La substance qui constitue les tuyaux. 

Il y a un complet désaccord entre Regnault, Schrôder, Kundt et 
Secbeck au sujet de l'influence de la hauteur du son. Regnault 
déclara seulement qu'un son aigu se transmet plus facilement, 
mais non plus rapidement qu'un son grave ; Schrôder trouve que 
la vitesse diminue quand l'acuité augmente, Kundt et Seebeck 
arrivent au résultat contraire. De nouvelles expériences seraient 
nécessaires pour étudier tout à fait cette importante question. 

E. Masse. 



E. EDLUND. — Ucbcr dcn Zusammcnhtng der elcctromagnctischen Rotation mit der 
unipolaron Induction (Relation entre l'induction unipolaire et la rotation électro- 
magnétique); j4nn, der Phjsik, nouvelle série, t. Il, p. 347 » ^^11' 

La liaison entre ces deux phénomènes est connue depuis long- 
temps, et M. Edlund ne fait que répéter la démonstration donnée 
par M. Helmholtz pour tous les phénomènes d'induction; mais il 
y ajoute l'explication de l'induction dans l'hypothèse, développée 
par lui, sur la nature des phénomènes électriques. 

Il rappelle qu'un courant circulaire, concentrique et parallèle à 
ceux d'un solénoïde (ou d'im aimant) et mobile parallèlement à 
l'axe de ce solénoïde, reste en équilibre stable au milieu de la 
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longueur, lorsqu'il est de même sens que les courants du solénoïde ; 
sinon cet équilibre est instable, et le circuit est attiré vers Tun ou 
Fautre pôle. 

Cela posé, si Ton aimante un barreau de fer doux placé dans 
l'axe d'un cylindre métallique, on détermine par là des courants 
horizontaux d'induction dans le cylindre ; l'éther libre et l'éther 
condensé qui entourent les molécules du cylindre sont sollicités par 
la force émanant de l'aimant, de telle sorte que la densité de ce 
dernier éther devient plus grande, du côté qui est tourné vers le 
courant de l'éther libre, et cette densité augmente jusqu'à ce que, 
par la répulsion croissante exercée sur l'éther libre, celui-ci soit 
arrêté. Cet état d'équilibre atteint, si l'on vient à faire tourner le 
cylindre et avec lui l'éther libre de ce cylindre, on produit un cou- 
rant ou des courants proportionnels à la vitesse V de rotation ; ces 
courants sont sollicités vers le milieu de la longueur de l'aimant, si 
la rotation est de même sens que les courants particulaires, d'où 
augmentation de densité vers le milieu et production d'un cou- 
rant du milieu du cylindre vers ses extrémités, si l'on réunit par un 
fil métallique un point situé vers le milieu et un point situé vers 
l'extrémité ; ce courant doit être proportionnel à l'accroissement 
de densité et au magnétisme de l'aimant. 

A. Potier. 
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3* série. — Tomes I et II. — Année 1877. 

A. NACCARI et M. BELLATI. — Sur rinQuence de l'aimantation, sur la conductibilité 

thermique du fer, p. 73-89 et i07-ia5. 

Dans un travail qui a eu un certain retentissement, le physicien 
Véronais Maggi avait affirmé qu'en étudiant, par une méthode 
analogue à celle de de Senarmont, la conductibilité thermique dans 
une plaque circulaire de fer doux, placée sur les pôles d'un puis- 
sant électro-aimant en fer à cheval, la courbe dessinée par la cire 
fondue était une ellipse dont le grand axe était perpendiculaire 
Ua ligne passant par les pôles de l'aimant. Elle était au contraire 
circulaire lorsque la plaque était à l'état naturel. Des doutes se 
sont élevés, depuis Maggi, sur cette expérience, et MM. Naccari et 
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Bellaliy après avoir essayé de la réaliser par une foule de moyens 
différents, sont amenés à conclure que, si Teflet observé par Maggi 
est réel, il est beaucoup moins marqué que ne le dit ce physicien, 
et qu'on ne peut Tempôcher de se confondre avec les erreurs 
d'expérience. En relevant les détails de l'expérience de Maggi, il 
me semble probable que ce physicien, malgré ses précautions, 
n'avait pas évité, dans son unique expérience, la soustraction de 
chaleur produite par le contact de l'électro-aimant, et qu'il en 
était résulté une perturbation qui, uniformisée au travers de la 
plaque, s'était traduite, à la partie supérieure, par une forme ellip- 
tique grossière dans la courbe dessinée par le bourrelet de cire 
fondue. 

îy A. BARTOLI.^ Aplureil pour étudier la polarisation galvanique, p. iSS-iSg. 

L'appareil de M. Bartoli offre une élégante réalisation d'une idée 
qui n'est pas nouvelle, et qui consiste à mettre en évidence l'exis- 
tence d'un courant très-faible, en faisant servir les bulles invisibles 
qu'il produit sur une électrode en fil de platine à provoquer une 
ébullition violente dans un liquide surchauffé. Le fil de platine, 
rendu inactif par un procédé convenable, est placé à demeure dans 
le liquide surchauffé, et débouche à la partie supérieure d'une 
petite ampoule qui se vide brusquement de son eau, par suite delà 
vapeur qui s'y forme, quand on fait passer par le fil le courant de 
décharge d'une bouteille de Leyde, ou seulement l'étincelle d'une 
bonne machine électrique. 

K. BELTRAMI. — Sur la détermination expérimentale de la den»ité électrique à la 

surface des corps conducteurs, p. ai5-234. 

L'auteur, trouvant insuffisantes toutes les considérations que 
Ton fait valoir d'ordinaire pour fixer a priori la charge du plan 
d'épreuve employé par Coulomb, essaye de résoudre mathéma- 
tiquement le problème pour une autre forme de -corps d'épreuve, 
qui soit plus accessible que le plan à une analyse exacte. Il choisit 
pour cela une demi-sphère de rayon très-pelit par rapport aux 
dimensions du corps à étudier, et qui s'applique parfaitement sur 
celui-ci par sa face diamétrale plane. Il trouve que cette demi- 
sphère prend une charge triple de celle que portait avant le 
contact la surface qu'elle recouvre. 
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H.-A. RIGHI. -— Recherches expérimentales sur les décharges électriques, p. 334-369, 

et t. Il, p. a8-3g. 

Parmi les points nombreux abordés par M. Righi, nous choisis- 
sons ceux qui sont relatifs à l'influence qu'exerce sur la forme de 
rétincelle la grandeur de la résistance interposée dans le circuit. 
Ils visent, comme on va voir, à expliquer les difl*érenccs qui 
existent entre l'étincelle des machines et celle des bobines 
d^nduction. 

Quand le conducteur qui réunit les boules à étincelles aux 
armatures du condensateur est peu résistant, l'étincelle a la forme 
elTaspect bien connus. Elle est droite ou sinueuse, suivant sa Ion- 
pieuTy elle a une section assez uniformément circulaire, et, comme 
elle est parfaitement transparente pour la lumière qu'elle émet, 
elle est plus lumineuse vers son centre que vers ses bords. Quand 
on force la décharge à parcourir des colonnes d'eau distillée de 
résistance graduellement croissante, l'étincelle acquiert des aspects 
très-divers que l'on peut rapporter à quatre types principaux : 
i** étincelle blanche ordinaire (celle que nous venons de décrire) ; 
2** étincelle jaune; 3** étincelle rouge composée, ou plutôt mul- 
tiple; 4** étincelle multiple blanche ou violette. 

L'interposition d'une colonne d'eau de 20™" de diamètre et de 
20"" de longueur suffit à modifier l'aspect de l'étincelle ordinaire, 
qui s'accompagne alors d'une auréole au voisinage des boules. 
Si la résistance augmente, Tétincelle s'élargit et devient diffuse et 
jaunâtre ; les extrémités sont plus lumineuses et blanchâtres, et, 
avec de grandes distances explosives, il y a un trait blanc dans 
Taxe. L'aspect rappelle tout à fait celui des étincelles d'induction 
munies d'une auréole. 

En augmentant encore la résistance, on voit apparaître sur les 
balles des aigrettes rouges, puis on voit jaillir un très-grand 
nombre de traits lumineux plus ou moins divergents, rouges avec 
les extrémités blanches, produisant un bruit très-faible : c'est 
l'étincelle du troisième type. 

Avec une colonne d'eau de 2™"* de diamètre et de o'°,5o au plus 
de longueur, on voit l'étincelle multiple du troisième type 
augmenter d'éclat. Les traits lumineux deviennent blancs ou 
violets, et se distribuent à peu près dans un plan vertical, ce 
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que faisaient déjà, du reste, ceux du troisième type pour de 
faibles distances explosives. Le son qui se produit est plu 
fort et plus prolongé : c'est le quatrième type. Pour den 
résistances plus grandes, la décharge devient dîseontinue et le 
fait sous forme d'étincelles successives, tout comme si la mackitt 
de Holtz n'avait pas son condensateur. Les étincelles du troiaièM 
et du quatrième type paraissent au contraire simultaDées, et tt 
qui pourrait appuyer cette idée, c'est qu'en augmentant la capacili 
du condensateur on ne fait qu'augmenter le nombre des tnilt 
lumineux qui les constituent ; mais il est facile de montrer qu'dki 
se produisent les unes après les autres. Il suiBt de ranimer Fia- 
flucncc qu'exerce sur elles un courant /d'air. 

Les étincelles du premier type ne sont pas modifiées par le jet I 
gazeux, celles du second se comportent comme dans les expériencei 
bien connues de Perrot, et se partagent, lorsque la diflTérence de 
potentiel est grande, en un trait lumineux qui reste rectiligne, el 
une auréole qui se recourbe dans le sens du courant d'air. 

Les étincelles du troisième type sont, à égalité de vitesse da jet 
gazeux, plus fortement déviées que celles du second, et tous les 
traits lumineux qui les composent s'infléchissent, puis se brisent 
en leur milieu. Même efl'ct avec les étincelles du quatrième ^e, 
qui peuvent en outre, si le courant d*air est suflQsamment fort, 
être remplacées par des étincelles simples, se succédant rapide- 
ment, comme si la résistance était devenue plus grande qu'elle ne 
l'est réellement. 

Dans cette manière d'opérer, l'étincelle s'allonge sous l'influence 
du courant d'air, dont l'action propre se complique de l'augmen- 
tation de résistance produite. Pour éliminer ce dernier efiet, on 
produit l'étincelle entre deux tiges de laiton à peu près parallèles, 
fixées par des bouchons de liège à l'intérieur d'un tube de verre 
qu'on fait traverser par un courant d'air. En rapprochant un peu 
plus ces tiges du côté où l'air arrive, on peut faire que l'étincelle 
passe de préférence en ce point; on voit alors, aussitôt que le 
courant gazeux est établi, l'étincelle du second type se dilater de 
façon à occuper o",o3 ou o™,o4 de la longueur des tiges, celle du 
troisième type distribuer ses jets lumineux sur une longueur 
de o"",io, celle du quatrième courir le long des tiges en 
donnant des traits lumineux distincts les uns des autres. 
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En regardant alors ces étincelles du troisième et du quatrième 
Upe dans un miroir tournant, on voit que chacun des traits 
ariUants se produit après ceux qui sont au-dessous de lui dans la 
verticale et avant ceux qui sont au-dessus. Il est dès lors 
Ivident que chaque nouvelle étincelle se produit dans le filet d'air 
déjà réchauffé par Tétincelle précédente, et dont les positions 
nccessives, sous l'action du courant d'air, sont mises en évidence 
|iar les traits lumineux qui le traversent. On s'explique aussi de la 
même façon pourquoi les étincelles élémentaires que l'on observe 
dans Tair sont contenues dans un même plan vertical. 

On peut rapprocher ces expériences et leur explication d'un 
phénomène analogue, découvert par M. Fernet, avec l'étincelle 4e 
k bobine de Ruhmkorff. 

A. ROITl. — Expériences de cours, p. 3o5-3io. 

Description de deux appareils destinés, l'un à montrer les 
effets de l'interférence de deux systèmes d'ondes, l'autre à rendre 
évidents les effets de la traction sur un fil métallique. 

Pi. CINTOLESI. — Sur un phénomène d'oplique physiologique, p. 3i 1-216. 

En regardant, au travers des fentes d'un disque tournant, une 
paroi blanche éclairée par le soleil, on la voit colorée d'une belle 
teinte violette, lorsque la vitesse est telle qu'il s'écoule environ 
•~i de seconde entre le passage de deux fentes successives 
devant l'œil. 

A. NACCARI et BELLATI. — Sur le rapport entre la contraction transversale et 
rallongement de l'unité de longueur dans le caoutchouc, p. 317*240. 

Les auteurs montrent que ce rapport, auquel Cagniard de Latour 
a trouvé la valeur o,25, et Wertheim la valeur o,33 pour le laiton, 
et qui, d'après Rôntgen, peut atteindre la valeur o,5o pour le 
caoutchouc, est une quantité variable, au moins pour cette der- 
nière substance. En opérant par la méthode de Regnault, sur 
quatre tubes de caoutchouc provenant de la même fabrique, ils 
3nt trouvé des nombres variant entre o,3i et o,4i» 

E. DUCLAUX. 
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DE LA DISPERSION AIOKALE; 
Par m. HURION, 

Professeur à l'École Normale supérieure de Cluny. 

La plupart des faits relatifs à la dispersion anomale, ou distri- 
bution irrégulière des couleurs dans le spectre, exposés dans ce 
Recueil ( * ), ont fait l'objet des recherches de MM. Le Roux, Chris- 
tiansen et Kundt. 

Conduit, par ses études sur les indices de réfraction des va- 
peurs (2), à examiner le spectre donné par un prisme à vapeur 
d'iode, M. Le Roux a remarqué que, dans ce spectre composé de 
deux parties rouge et bleue, cette dernière couleur était la moins 
déviée, contrairement à ce qu'on observe d'ordinaire. D'après les 
conseils de M. Mascart, j'ai essayé de répéter cette expérience 
intéressante et de mesui:^r, d'une manière approchée, la disper- 
sion négative de la vapeur d'iode, qui, d'après certains détails 
d'expérience donnés par M. Le Roux(^), devait être comparable à 
la dispersion positive du verre. 

Un prisme, formé d'un tube de verre de 5' de diamètre, 
taillé en biseau à chaque extrémité et fermé par des glaces, fut 
placé dans l'intérieur d'une étuve cylindrique horizontale. Ce 
prisme, contenant des morceaux d'iode, pouvait être mis en com- 
munication avec une machine pneumatique. Deux glaces fermant 
l'étuve livraient passage au faisceau lumineux émanant d'un col- 
limateur à fente, et le spectre était étudié à l'aide d'une lunette 
astronomique munie d'un micromètre oculaire. Si l'on a le soin de 
choisir des glaces à faces parallèles pour fermer le prisme et l'é- 
tuve, et d'utiliser les parties centrales des objectifs du collimateur 
et de la lunette, le phénomène devient visible à basse température 
' et peut être mesuré vers loo**. Les précautions indiquées sont in- 
dispensables si Ton ne veut pas que les défauts d'achromatisme 
viennent masquer la dispersion propre du prisme. 



( • ) Journal de Physique^ 1. 1", p. 38, 4^ et 68. 

(*) Annales de Chimie et de Phjrsique, 3* série, t. LXI, p. 345. 

(*) Comptes rendus, t. LV, p. 136. 

/. de^hjs.t t. VII. (Juin 1878.) l4 
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Pour faire une expérience, on éclairait la fente du collimateur, 
soit avec la lumière solaire, soit avec des étincelles d*induction 
jaillissant entre des fils de cadmium, et Ton repérait la position de 
rimage sur le micromètre. Quand la température avait été main- 
tenue constante, pendant une heure environ, à Taide d'un courant 
de vapeur d'eau, on notait la position de Timage rouge et de 
rimage bleue. Dans toutes ces expériences on prenait soin d'uti- 
liser la partie centrale de Tœil et Ton s'assurait que les fils du 
micromètre restaient bien en coïncidence avec l'image obsenée 
quand on déplaçait Tœil devant l'oculaire. 

La déviation produite s'est trouvée voisine de 60 divisions du 
micromètre pour l'image rouge et de 55 divisions pour l'image 
bleue. Une division du micromètre valait 1", 3. Le degré de préci- 
sion est de Yj environ. L'appareil une fois refroidi , on faisait 
dans le prisme un vide approché et l'on comparait la déviation 
produite par une variation de pression connue à la déviation pro- 
duite par la vapeur d'iode. Cette comparaison dispensait de la 
mesure de l'angle du prisme. 

D'ailleurs, le prisme renfermant 11 100" un mélange d'air et de 
vapeur d'iode, il était nécessaire, pour le calcul des indices, de 
déterminer la proportion relative de ces deux substances. Il sufG- 
sait pour cela de mesurer la tension de la vapeur d'iode à loo**. 
Pour Y parvenir, j'ai construit deux tubes barométriques renfer- 
mant une petite couche de paraffine; l'un d'eux contenait, en 
outre, de petits morceaux d'iode; le but de la paraffine était d'em- 
pêcher le contact direct du mercure et de la vapeur d'iode. Les 
deux tubes ayant été disposés parallèlement dans un manchon 
traversé par un courant de vapeur d'eau, la diflerence de niveau 
s'est trouvée d'à peu près 5o™"\ Ce nombre représente la tension 
de la vapeur d'iode à la température des expériences. 

Ces données, jointes à la connaissance de l'indice de l'air, per- 
mettent de calculer, par les procédés habituels, les indices de la 
vapeur d'iode pour le rouge et le violet. J'ai trouvé les valeurs sui- 
vantes : 

Indice du rouge i ,oao5 

Indice du violet 1 ,019 

ce qui donne, pour dispersion négative de la vapeur d'iode, le 
nombre 0,06, très-voisin du pouvoir dispersif positif du flint. En 
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admettant que le pouvoir réfringent d^un corps est indépendant 
de son état physique, on trouverait, en partant des données pré- 
cédentes, que les indices de Tiode solide sont les suivants : 

Lumière rouge i ,89 

Lumière bleue i ,83 

Mais on peut calculer ces nombres en mesurant les indices d'une 
solution titrée d^iode dans le sulfure de carbone. Je me suis occupé 
de cette détermination ou, plus exactement, de la comparaison 
des indices d'une solution d'iode au ^rr ^^^^ ^^^ indices du dis- 
solvant. 

Comme les différences à évaluer étaient de môme ordre que les 
changements d'indice du sulfure de carbone provenant des varia- 
tions habituelles de température, j'ai dû recourir à un artifice. 
Deux prismes creux de même angle et superposés ont été obtenus 
de la manière suivante. On a creusé dans un prisme de verre un 
canal perpendiculaire au plan bissecteur de l'angle dièdre; on a 
disposé à l'intérieur une cloison médiane perpendiculaire aux 
arêtes du prisme, et le tout a été fermé par des glaces collées sur 
les faces primitives du prisme de verre. 

L'un des compartiments étant rempli de la dissolution et l'autre 
de sulfure de carbone, l'ensemble des deux prismes fut placé sur 
le trajet d'un faisceau de lumière solaire émanant d'un collimateur. 
En recevant le faisceau émergent dans une lunette, on voyait deux 
spectres superposés et l'on pouvait mesurer la distance angulaire 
des deux images d'une même raie. Pour achever l'expérience, on 
déterminait, par la méthode ordinaire, les indices du sulfure de 
carbone pour les raies considérées. 

La solution d'iode employée était très-transparente; on n'était 
pas obligé dès lors de n'utiliser que la portion du prisme très- 
voisine de l'arête, ce qui, comme on sait, enlève beaucoup'de 
garantie aux expériences. Cette méthode m'a donné les résultats 
suivants : 

Indices, 

Nom des raies. Sulfure de carbone. Solution d'iode. Différences. 

C 1 ,621904 1 ,622141 0,000287 

G 1,677190 1,67735 u,oooi6o 

'4. 



i84 HURION. 

En admettant, avec WûUner (• ), que le pouvoir réfringent d'un 
mélange est la somme des pouvoirs réfringents des corps qui le 
constituent, on déduit des nombres précédents les indices de 
riode solide. 
Ces indices sont 

Pour le rouge. . . . 2,07 
Pour le bleu 1,98 

nombres voisins de ceux précédemment obtenus. 

Cette nouvelle expérience m'a permis de constater que Tiode en 
solution conserve sa dispersion anomale, et je me suis trouvé con- 
duit à faire quelques expériences relatives à la dispersion des 
liquides fortement colorés. 

La méthode du prisme ayant fait Tobjct de certaines critiques 
que j'ai rappelées plus haut, j'ai cherché d'autres procédés de 
mesure, et tout d'abord j'ai mis en pratique la méthode de la ré- 
flexion totale indiquée par M. Christiansen (^). 



Fig. I. 




Après avoir choisi un prisme de verre ABC, rectangle en A, 
dont l'angle B était supérieur à Tanglc limite correspondant au 
passage de la lumière du verre dans Tair, j'ai appliqué contre 
sa face hypoténuse un second prisme BCD d'un angle très-peu 
différent. La face AB était éclairée normalement par le faisceau 
lumineux émanant d'un collimateur ; mais ce faisceau, subissant 
en BC la réflexion totale, n'était pas visible i\ travers l'ensemble 
des deux prismes. Si alors on interposait une mince couche du 



(•) Annales de Chimie et de Physique, 4* aérie, t. XIV, p. 498. 
(*) Annales de Poggendorff, t. CXLIII, p. aSo. 
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liquide à étudier entre les faces BC des deux prismes, on voyait, 
en regardant par la face CD, un spectre très-peu étalé, et Ton con- 
statait qu'il fallait incliner la face AB sur le rayon incident d'angles 
variables pour amener la disparition successive des différentes 
couleurs. 

En prenant comme source de lumière des étincelles d'induction 
jaillissant entre deux fils de cadmium et observant le spectre 
avec une lunette, on pouvait déterminer, d'une manière assez 
exacte, Tinclinaison de la face AB correspondant à la disparition 
d'une raie connue. Il suffisait alors de mesurer les indices du 
prisme ABC, ainsi que son angle B, pour avoir tous les éléments 
nécessaires au calcul des indices de la solution. Cette méthode, 
appliquée à l'étude de quelques solutions de fuschine, m'a permis 
de constater la variation brusque des indices dans le voisinage des 
bandes d'absorption. Cette variation avait été signalée déjà par 
MM. Christianscn et Kundt. Pour le permanganate de potasse, 
les nombres obtenus ne diffèrent de ceux de M. Kundt que d'une 
unité de troisième ordre décimal ; c'est à peu près la limite de précision 
de la méthode. 

Désirant employer d'autres procédés pour mettre en évidence 

la dispersion anomale, j'ai eu recours aux franges de Talbot, dont 

la théorie a été présentée dans ce recueil par M. Mascart (*) et j'ai 

même employé deux parallélépipèdes de verre dont il s'était servi 

pour d'autres expériences (^). Ces parallélépipèdes produisaient 

entre les deux faisceaux interférents un écart voisin de o"*,o34» 

Une sorte de cuve {fig> a) à paroi mobile était placée sur le trajet 

de ces faisceaux. 

Fig. a. 



A 



DD' C 



Cette cuve était constituée par une première glace AB collée 
sur une pièce fixe verticale; deux glaces CD, CTy, situées dans un 
plan parallèle à AB, étaient commandées par une vis micromé- 
trique qui les approchait ou les éloignait en même temps de la 



(»} Journal de Physique, t. I", p. l8a. 
(*) Journal de Phjsiq ne, t. III, p. 3io. 
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glace AB. Les deux faisceaux interférents traversaient, Tun la 

glace CD, Tau ire la glace CD'. 

Quand les glaces mobiles avaient été amenées très-près de la 
glace fixe, on introduisait entre AB et CD une goutte de dissol- 
vant et entre AB et CD' une goutte de dissolution. On éclairait 
avec la lumière solaire et Ton réglait les franges. Pointant alors la 
lunette sur une raie connue, on agissait sur la vis pour faire varier 
l'épaisseur des deux couches liquides que les phénomènes capil- 
laires maintenaient entre les glaces. On comptait le nombre de 
franges qui passaient sous le fil du réticule pour un déplacement 
donné de la vis. Cette expérience donne directement la différence 
entre les indices de la dissolution et du dissolvant, et permet d'é- 
tudier la dispersion des liquides colorés. 

Cetle méthode, d'une application moins facile que la précé- 
dente, m'a cependant conduit à des résultats semblables dans le 
cas d'une solution de permanganate de potasse. 

En résumé, toutes ces expériences, exécutées au laboratoire de 
M. Mascart, sont venues confirmer les résultats obtenus déjà par 
MM. Le Roux, Christiansen et Kundt. 



SUR LES VARUTIONS ttUE SUBIT L'AIMANTATION D'UN BARBEAU D'ACIER 

aUAND ON FAIT VARIER SA TEMPÉRATURE ; 

Par m. J.-M. GAUGAIN. 

1. Lorsqu'un barreau d'acier a été aimanté à une température très- 
élevée (de 4oo** à 5oo°) et qu'on le laisse refroidir, son magné- 
tisme ne s'abaisse pas seulement, mais il devient tout à fait nul et 
finit par changer de signe ; de sorte que, si le barreau a été 
aimanté à chaud dans un certain sens, il se trouve aimanté en 
sens inverse quand il est revenu à la température ordinaire. 
Alors, si on le chauffe de nouveau, le magnétisme inverse, qui est 
toujours assez faible, s'anéantit et l'on voit reparaître le magnétisme 
primitif, dont la valeur est généralement plus considérable. Quand 
le barreau se refroidit, on obtient des changements de signe in- 
verses ; ces interversions de magnétisme peuvent être reproduites 
un grand nombre de fois sur le même barreau, sans qu'il soit né- 
cessaire de le réaimanter. 
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Réciproquement un barreau qui a été aimanté à froid et que Ton 
porte à une température élevée peut présenter à cette température 
une aimantation inverse de celle qu'il a reçue à froid. 

J'ai conslalé ces divers changements de signe sur un très-grand 
nombre de barreaux, les uns en acier fondu de Sheffield, les autres 
en acier doux de la marque Petin-Gaudet; les uns et les autres 
avaient été préalablement chauffés un grand nombre de fois au 
rouge-cerise et jamais aucun d'eux n'avait été trempé. 

2. Pour expliquer les fails que je viens d'exposer, je suppose 
que les barreaux qui présentent les phénomènes d'interversion 
dont il s'agit renferment à la fois deux couches de magnétisme 
contraire, qui sont différemment modifiées par les variations de 
température que l'on fait subir au barreau. Cette hypotlièse m'a 
conduit à exécuter des recherches assez étendues sur l'aimantation 
d'un sjstème formé d'un tube d'acier et d'un noyau de même mé- 
tal remplissant le vide du tube ; je vais indiquer les principaux 
résultats auxquels ces recherches m'ont conduit : 

Si l'on introduit, à la température ordinaire, dans un tube 
d'acier aimanté, un noyau cylindrique de même métal à Tétat neutre 
et qu'on retire celui-ci au bout de quelques instants, on le trouve 
faiblement aimanté dans le même sens que le tube. Mais si, après 
avoir placé le noyau cylindrique dans le tube, on échauffe le sys- 
tème avec une lampe, de manière à porter sa température à 3oo" 
environ, qu'on le laisse refroidir et qu'après le refroidissement 
on sépare le tube du noyau, on trouve que le tube a perdu une 
grande partie de son aimantation primitive et que le noyau a pris 
une aimantation inverse. 

On obtient des résultats tout à fait analogues à ceux que je viens 
d'indiquer lorsqu'on introduit dans un tube d'acier, à l'état neutre, 
un noyau de môme métal aimanté ; si l'on opère à la température 
ordinaire, le tube, lorsqu'on le sépare du noyau, se trouve aimanté 
dans le même sens que lui ; quand, au contraire, on échauffe le sys^ 
^ème et qu'on ne sépare le tube du noyau qu'après le refroidisse- 
Dïent, on trouve que le tube a pris l'aimantation inverse. 

Pour que réchauffement du système développe dans l'une de 
ses parties (tube ou noyau) le magnétisme inverse dont il vient 
d'élre question, il n'est pas indispensable que cette partie soit à 
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l'état neutre. Si les deux parties sont aimantées dans le même sens, 
mais inégalement, et qu'il existe une différence suffisante entre 
leurs aimantations, la plus faible de ces aimantations est inter- 
vertie lorsqu*on échauffe le système, 

3. Maintenant considérons le cas où le système csl aimanté par le 
procédé d'Elias : si Taimantalion s'exécute à la température ordi- 
naire, on trouve que le tube et le noyau séparés l'un de l'autre 
sont aimantés dans le même sens ; c'est un fait que M. Jamin a 
constaté ( Co//i^te5 rendus^ 1 5 février iS^S). On obtient encore 
le même résultat lorsqu'on aimante le système à une température 
élevée (de 3oo® à 4oo**) et qu'on sépare le tube du noyau im- 
médiatement après l'aimantation effectuée; mais quand, après 
avoir aimanté \e système à chaud, on laisse refroidir le tube et le 
noyau en contact l'un avec l'autre, on trouve, lorsqu'on les sépare 
après le refroidissement complet, qu'ils sont généralement aimantés 
en sens inverse l'un de l'autre : ce n'est que dans un cas particu- 
lier qu'ils sont aimantés dans le même sens ; le signe de l'aiman- 
tation varie avec l'épaisseur du tube, la force coercitive de l'acier 
et l'intensité du courant dont on s'est servi pour développer l'aiman- 
tation. 

J'ai exécuté une série d'expériences sur des tubes dont les 
épaisseurs étaient {, -J, J et i"» ; tous ces tubes avaient lo"" de 
diamètre extérieur et environ Soo"™ de longueur ; ils avaient été 
tirés et fabriqués, ainsi que les noyaux qui les remplissent, avec 
l'acier qu'on connaît dans le commerce sous le nom d'acier doux 
Petin^ Gaudet . 

Le tableau suivant contient les résultats obtenus en opérant sur 
le tube de i"°». 



I. 


M. 


M'. 


m. 


m\ 


3,5 


-+- 5,2 


-+- 7»o 


— 2,0 


-f- 6,0 


7.3 


-r- 10,0 


4- 18,0 


4,2 


-r- 16,0 


'4,6 


H- 45,0 


H- 32,1 


-4- 6,2 


- 5,2 


20,7 


-+-73»ï 


-+-i3,8 


-^19,5 


-24,5 


39,5 


-+-82,0 


— 12,0 


-m8,8 


-33,1 



Les nombres inscrits dans la colonne marquée I représentent 
les intensités des courants dont je me suis servi pour effectuer l'ai- 
mantation. 
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Les lettres M el M' désignent respectivement les valeurs des 
aimantations du noyau et du tube lorsque celles-ci sont mesurées 
immédiatement après Taimantation effectuée, avant le refroidisse- 
ment. 

Les lettres m et ni' désignent respectivement les valeurs des ai- 
mantations du noyau et du tube, mesurées après le refroidissement 
du svstème. 

Je considère comme positive Taimantation directe et comme 
négative Taimantation inverse; j*appelle aimantation directe ceMe 
qui serait communiquée par le courant à la température ordinaire, 
soit au tube, soit au novau. 

A Tinspcction du tableau, on voit que le magnétisme m du 
noyau im^erse pour les courants faibles 3,5 et 7,3 devient direct 
quand Tintensité du courant augmente et qu*au contraire Taiman- 
tation ni' du tube, directe avec les courants 3,5 et 7,3, devient 
inverse pour des courants d'intensité plus grande. 

Ces résultats peuvent être regardés comme la conséquence du 
fait plus simple que j'ai signalé dans le numéro précédent. Il ré- 
sulte, en effet, du tableau ci-dessus qu'avant le refroidissement du 
système le noyau et le tube sont aimantés dans le même sens, que 
l'aimantation initiale M' du tube l'emporte sur celle du noyau tant 
que le courant est faible el qu'au contraire l'aimantation M du 
noyau l'emporte sur celle du tube lorsque l'intensité du courant 
dépasse une certaine limite. D'après cela, c'est le magnétisme du 
noyau qui doit être interverti pendant le refroidissement, dans le 
cas des courants faibles, el c'est au contraire le magnétisme du 
tube qui doit subir l'interversion dans le cas des courants plus 
énergiques. 

Quant aux rapports de grandeurs différentes qui s'établissent 
enire les deux aimantations M el M', suivant que le courant est 
plus ou moins intense, on peut s'en rendre compte en partant de ce 
principe posé par M. Jamin, que le courant pénètre à une profon- 
deur d'autant plus grande qu'il est plus énergique. 

Les expériences exécutées sur les tubes de J, \ et * de milli- 
mètre m'ont donné des résultats tout à fait analogues à ceux que je 
^'tens d'exposer. 

4-, Maintenant, lorsqu'on a aimanté, à une température élevée 
^n système formé d'un tube et d'un noyau d'acier, et qu^on le 
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photographies, des détails de la surface solaire, tenait à un phéno- 
mène qu'on ipeut nommer V irradiation photographique (sans rien 
préjuger sur sa cause) et en vertu duquel une image photogra- 
phique, quand elle est formée par une lumière très-vive, prend 
sur le cliché des dimensions plus grandes que ses dimensions 
réelles. Ce phénomène est très-frappant dans toutes les photo- 
graphies d'éclipsés totales qui ont été obtenues depuis 1860; on 
voit les images des protubérances empiéter sur le disque lunaire 
d'une quantité qui s'élève quelquefois à 10'', 20'' d'arc et plus. 

On comprend que si les détails de la surface solaire, les granu- 
lations par exemple, sont d'un ordre de grandeur inférieur à la 
valeur de cette irradiation, il doit être impossible de les obtenir 
avec quelque netteté. Or on sait que les granulations ont en 
général un diamètre moyen d'environ i" d'arc, et nous venons 
de voir l'irradiation atteindre, même pour la lumière beaucoup 
plus faible des protubérances, une valeur 20 fois plus considé- 
rable. 

II m'a paru que la solution de cette diffîculté était dans l'agran- 
dissement de l'image, combiné avec une diminution dans le temps 
de l'action lumineuse sur la plaque sensible. 

Dans cette voie, on rencontre une triple chance de succès. 
D'une .part, l'irradiation diminue rapidement avec l'augmentation 
des diamètres des images, surtout si le temps de pose diminue en 
même temps; d'autre part, les dimensions des détails à reproduire 
augmentant, ces détails doivent s'obtenir beaucoup plus facile- 
ment. Enfin les imperfections de la couche sensible prennent 
moins d'importance relative. 

Mais il est surtout une circonstance qui devient alors très-favo- 
rable à l'obtention d'images très-précises. J'ai reconnu, en effet, 
que, dans les très-courtes poses, le spectre photographique se 
réduit à une bande très-étroite, c'est-à-dire que les rayons qui 
agissent alors pour former l'image photographique appartiennent 
à un petit groupe presque monochromalique. Si l'on considère 
Cfue le spectre oculaire est au contraire très-étendu, on sera 
Conduit à reconnaître que la Photographie peut donner, dans les 
Conditions où nous nous plaçons, des images beaucoup plus pré- 
cises que l'observation oculaire. 

II est vrai que les difficultés d'ordre photographique augmentent 
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avec la grandeur des images, mais ces difBcuItés peuvenl être 

surmontées avec du soin et de la persévérance. 

Aussi, depuis le commencement de ces études, en 1874» ^H^ 
constament tendu vers Tobtention d'images solaires de plus en 
plus grandes. Les diamètres de nos images ont été portés successi- 
vement à o", 12, o", iD, o^jSioet o^ySo. 

En même temps qu'on augmentait les dimensions, on perfe^ 
tionnait la constitution de la couche sensible et le mode de déve- 
loppement du cliché. Sur ces derniers points, je dirai que les 
images solaires demandent des procédés photographiques d'uoe 
très-grande perfection; ici, les plus petits défauts sont révélés 
impitoyablement, et, comme les détails à mettre en évidence sont 
d'une délicatesse extrême, il faut que la couche soit d'une finesse 
et d'une pureté irréprochables. Le coton-poudre doit être préparé 
à une haute température pour donner une couche d'une grande 
finesse. 

Le développement de l'image doit être graduel; commencé aa 
fer, nous le terminons à l'acide pyrogalliquc additionné de nitrate 
d'argent (*). 

La mise au point doit être rigoureuse. Elle varie avec la saison, 
et même avec les heures du jour, à cause de la variation de tempé- 
rature de l'objectif et du tube qui le porte. Dans notre instrument, 
l'oculaire est rendu mobile, et sa position est repérée par un 
cercle finement divisé. 

Le temps de pose est réglé par un mécanisme où l'égalité des 
mouvements est réalisée rigoureusement, afin d'obtenir un temps 
de pose égal dans toutes les parties de l'image. 

La durée de la pose se mesure au diapason ; elle doit être extrê- 
mement courte. En été, la durée de cette action pour les images 
4e 3o*^,5 est comprise entre ytôj ^^ irn ^^ seconde par rapport à 
lumière directe du Soleil, qui tomberait sur la couche sen- 
te sans être ni concentrée ni dispersée par un milieu réfrin- 

t. 

Vcst une durée d'action extrêmement courte qui nécessite ut» 

doppement lent et soutenu ; mais alors l'image exempte d'irra-^ 



) J'ai é^ ' i ces travaux, pour les opérations photographiques, pai 
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liation sensible apparaît avec des détails, et montre des phéno- 
mènes dont nous avons maintenant à nous occuper. 

La Planche ci-jointe est une photographie d'une portion de la 
surface solaire. 

Cette photographie résulte d'un agrandissement au triple d'une 
portion d'une épreuve originale de 3o5"°* de diamètre. Le cliché 
de cet agrandissement a servi à faire un contre-type, qui a ensuite 
été reproduit par la photoglyptie. 

Ce qui est ici d'un haut intérêt, c'est que la main humaine 
Q*est intervenue en rien pour la production de cette image, qui 
est entièrement due à l'action de la lumière. 

On a beaucoup étudié la surface photosphérique dans les grands 
instruments d'optique. Celte élude a conduit à admettre dans 
cette couche solaire la présence d'éléments granulaires sur la forme 
et les dimensions desquels on n'est pas encore d'accord. Nos lecteurs 
se rappellent les discussions qui se sont élevées sur des formes 
rappelant les grains de riz, les feuilles de saule, etc. Nous ne re- 
prendrons pas celte discussion. La Photographie est maintenant 
en état de résoudre la question. Aussi, dans le travail que nous 
poursuivons, et dont nous donnons seulement ici les prémisses, 
nous attachons-nous surtout à l'étude des clichés, qui sont désor- 
mais les documents les plus importants à consulter. 

Nos photographies montrent la surface solaire couverte d'une 
fine granulation générale. La forme, les dimensions, les disposi- 
tions de ces éléments granulaires sont très-variées. Les grandeurs 
varient de quelques dixièmes de seconde à 3 et 4"' Les formes 
rappellent celles du cercle et de l'ellipse plus ou moins allongée, 
mais souvent ces formes régulières sont altérées. 

Cette granulation se montre partout, et il ne paraît pas tout 
d'abord qu'elle présente une constitution différente vers les pôles 
de Tastre. Il y aura cependant à revenir sur ce point. 

Je signale encore ce fait très-important, mis en évidence d'une 
manière très-certaine par les photographies, celui de points nom- 
breux très-obscurs se montrant dans les régions à granulation 
régulière et qui indiquent que la couche photosphérique doit avoir 
i^ne épaisseur extrêmement faible. 

Aussi la Photographie solaire est placée dès maintenant dans 
^^s conditions où elle peut nous révéler les faits les plus importants 
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sur la constitution du Soleil. C'est une méthode nouvelle qui 
s'ouvre devant nous et dont nous pouvons associer les efforts à 
ceux de l'analyse spectrale et de l'ancienne Optique, pour résoudre 
enfin définitivement les grands problèmes que soulève l'astre du 
jour. 

SUE L'ÉBULUTIOI DES UQUIDE8 8UPEBP08É8; 
Par m. D. GERNEZ. 

M. Magnus a annoncé, en i836, que si l'on fait bouillir un 
mélange de deux liquides qui n'exercent pas d'action dissolvante 
l'un sur l'autre, la température du liquide bouillant est supérieure 
à la température normale d'ébuUition du liquide le plus volatil sou- 
mis à la même pression, mais que la température de la vapeur émise 
parce mélange est inférieure à cette température d'ébuUition. Par 
exemple, un mélange d'eau et de sulfure de carbone étant chauffé 
sous la pression de 732"", 2, la température du liquide bouillant 
était 47^> celle de la vapeur 43**, 5, tandis que la température 
d'ébuUition du sulfure de carbone seul sous la pression de ySa"",! 
est, d'après les expériences de M. Regnault, de 45**, 73- 

Ces résultats ont été confirmés en i854 par M. Regnault, qui a 
résumé en ces termes les diverses particularités du phénomène: 
(( Les expériences que j'ai faites sur Fébullition de deux liquides 
insolubles superposés, le plus volatil formant la couche inférieure;, 
montrent que celte ébuUition est toujours Irès-irrégulière et que le 
thermomètre, môme lorsqu'il se trouve seulement dans la vapeur, 
éprouve de grandes variations suivant la manière dont la chaleur 
est appliquée au fond de la chaudière et suivant l'énergie plus ou 
moins grande de l'cbullition. Ce n'est que sous certaines pressions, 
et quand rébuUllion est très-modérée, que l'on trouve que le ther- 
momètre plongé dans la vapeur indique une température qui s'é- 
loigne peu de celle à laquelle la somme des forces élastiques des 
deux vapeurs isolées est égale à la pression de l'atmosphère qui 
s'oppose à l'ébullition » (*). 

Plus tard, M. Is. Pierre est arrivé à des conclusions analo- 



(*) Relation des expériences sur les machines à /eu, t. 11, p. 7/J2. 
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gués qu'il a fait connaître dans un Mémoire (') où il signale, quel- 
ques faits singuliers restés depuis sans explication. Il trouve du 
reste que la température d'ébuUition est toujours notablement 
supérieure à celle où la somme des tensions maxima des deux 
vapeurs est égale à la pression qui s'exerce sur le mélange. 

En étudiant cette question dans ses détails, j'ai trouvé les con- 
ditions dans lesquelles il convient de se placer pour éviter les per- 
turbations accidentelles du phénomène, pour reproduire à volonté 
et même exagérer le retard qu'il présente, et pour amener sûre- 
ment, sans le faire bouillir, le mélange à une température égale et 
même supérieure à la température normale d'ébuUition du liquide 
le moins volatil. Il suffit, pour cela, de prendre les précautions qui 
assurent d'une manière générale le retard de l'ébuUition, c'est-à- 
dire d'éliminer toutes les causes qui peuvent laisser dans le liquide 
des traces d'air ou de gaz suffisantes pour amorcer le phénomène. 
Grâce aux dispositions que j'ai indiquées dans un Mémoire anté- 
rieur (^), on peut chauffer dans un tube, jusqu'au delà de loo**, 
du sulfure de carbone couvert d'une couche d'eau distillée, sous 
la pression ordinaire de l'atmosphère sans en provoquer l'ébulli- 
lion. Si l'on ne réalise qu'incomplètement les conditions expéri- 
mentales du retard de l'ébuUition, on observe toutes les irrégularités 
signalées par M. Regnault et qui s'expliquent aisément. 

Qu'arrivera-t-il, au contraire, si l'on se place dans des conditions 
telles que le retard de l'ébuUition ne soit plus possible ? C'est ce 
qu'il est facile de prévoir, en se laissant guider par les résultats 
acquis relativement au mécanisme de l'ébuUition. Il résulte, en 
effet, des expériences mêmes de M. Regnault, que dans le vide 
un mélange de deux liquides sans action chimique l'un sur l'autre 
émet des vapeurs dont la tension est presque rigoureusement égale 
à la somme des tensions maxima des deux vapeurs à la* même tem- 
pérature et qu'il en est de même dans les gaz. Si donc on amène 
une petite bulle gazeuse à la surface de séparation de deux liquides 
superposés que l'on chauffe, cette bulle se saturera bientôt des 
vapeurs émises par les deux liquides, grossira et ne pourra rester 



(•) Annales de Chimie et de Physique ^ 4* «êrîc, t. XXVI, p. 1G9, et Comptes rendus, 
t. UXIV, p. 2xi (187a). 

(') Recherches sur rébullilion , Annales de Chimie et de Physique, 3* série, 
!. IV T> 'K%^ 
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en équilibre qu^autant que sa force élastique restera inférieure à la 
pression qu^elle supporte. Dès que la température ambiante se sera 
élevée, de manière que la somme des tensions maxima des deux 
vapeurs soit égale à la pression qui s'exerce sur la bulle, celle-ci 
devrait prendre un volume infini pour qu'il y eût équilibre ; elle se 
dégagera donc, et, si Ton s'arrange de façon qu'il reste, après le 
dégagement, une amorce gazeuse à la surface de séparation des 
deux liquides, la production dés bulles sera continue ; en d'autres 
termes, il v aura ébuUition. 

Pour soumettre ces prévisions au contrôle de l'expérience, je me 
suis servi de tubes de verre, de o",02 à o'*,o3 de diamètre, 
contenant les liquides superposés par couches de quelques centi- 
mètres et un thermomètre très-sensible qui en indiquait la tempé- 
rature. Ces tubes étaient chauffés par la grande masse d'eau d'un 
bain-marie dont la température ne pouvait varier que très-lente- 
ment. Enfin, pour provoquer l'ébullition, j'ai fait usage d'une petite 
cloche à air obtenue en étranglant à la lampe un tube de verre i 
o^jOi ou o",02 de son extrémité, et en usant obliquement le 
bord de cette cloche, de manière que, amené à la surface de sépa- 
ration des deux liquides, son orifice soit ouvert, moitié dans l'un, 
moitié dans l'autre ; je ne laisse dans cette cloche qu'une bulle 
d'air très-petite qui suffit à amorcer Tébullition et à l'entretenir 
pendant un temps quelconque. 

J'ai reconnu ainsi que le mélange liquide entre en ébuUition à 
une température qui ne diffère que d'une fraction de degré ex- 
trêmement petite de celle où la somme des tensions maxima des 
vapeurs des deux liquides est égale à la pression supportée; du 
reste, aucune perturbation ne se rencontre dans la marche du 
phénomène. Je citerai, par exemple, quelques expériences faites 
sur les divers mélanges étudiés par M. Regnault : 

■ 

Sulfure de carbone et eau. 

Pression supportée 765'"", 35 

Température d*ébullition observée, commune au 

mélange liquide et à la vapeur 4^**»68 

Somme des tensions maxima des deux vapeurs à 

celte température 766"™, 64 

Excès sur la pression supportée i"»"»,29 
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Chlorure de carbone et eau. 

Pression supportée 745"", 45 

Température d*ébullition observée, commune au 

mélange liquide et à la vapeur 66", 17 

Somme des tensions maxima des deux vapeurs. . . . 747""*, 36 

Excès sur la pression supportée i"»",9i 

Benzine et eau. 

Pression supportée. 764™", 44 

Température d'ébuUilion observée, commune au 

mélange liquide et à la vapeur ^^""^^^ 

Somme des tensions maxima des deux vapeurs. . . . 765™", 92 

Excès sur la pression supportée i"°,48 

Les écarts entre les températures observées et celles où les 
sommes des forces élastiques maxima des vapeurs seraient égales 
aux pressions supportées sont donc assez petits pour qu'on puisse 
admettre que l'ébullition se produit exactement aux températures 
que Ton pourrait calculer d'après les Tables des forces élas- 
tiques, et qui sont celles où la somme des forces élastiques des 
deux vapeurs est égale à la pression exercée à la surface de sépa- 
ration des deux liquides. 

L'application de ce procédé conduit à une expérience intéres- 
sante. On prend une petite cloche à ébuUition, on y introduit de 
Veau qui doit rester adhérente à ses parois par capillarité, on 
achève de la remplir avec une bulle d'air voisine de son orifice, on 
l'immerge dans de la benzine ou du chlorure de carbone, et l'on 
chauffe au bain-maric : on observe que des bulles de vapeur se dé- 
gagent, rapidement et d'une manière continue, à des températures 
inférieures de plus de 10 degrés au point d^ébullition du liquide 
sous la même pression. 

Avec l'essence de térébenthine, le même phénomène se pro- 
duit vers 95®. L'explication de ce fait est des plus simples: la 
bulle d'air de la cloche se trouve entre deux couches d'eau et de 
liquide qui s'y vaporisent ; si donc la température est telle que la 
somme des tensions maxima de vapeur soit plus grande que la 
pression supportée, la bulle des vapeurs se dégagera en partie, 
lassant sous la cloche une atmosphère dans laquelle le même phé- 

/. de Phjs., t. vu. (Juin 1878.) l5 
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nomène se reproduit jusqu'à ce que Teau retenue dans la cloche 
soit complètement vaporisée, ce qui demande un temps relative- 
ment considérable, surtout lorsque Teau est en présence de liquides 
très-volatils. 

On se rend compte aussi facilement des particularités décrites 
par M. Is. Pierre ( * ). Ce savant a reconnu que, si Ton chaufTe à feu 
nu sous une couche d'eau divers liquides, tels que les ioduresbuty- 
lique et éthylique, il se détache du liquide inférieur des gouttes, 
lestées par une bulle gazeuse, qui, traversant la couche d'eau super- 
posée, arrivent à la surface libre, perdent le gaz qui les entraînait 
et retombent vers la couche inférieure. J'ai constaté que ce phéno- 
mène se produit avec tous les liquides plus lourds que l'eau lorsque, 
contenant des gaz en dissolution, ils sont placés dans des condi- 
tions telles que le dégagement des bulles gazeuses soit possible, 
c'est-à-dire lorsqu'on les chauffe sans avoir éliminé les poussières 
qu'ils tiennent en suspension. Le gaz dissous ne peut se dégager 
que sur l'atmosphère gazeuse des poussières qui se trouvent irré- 
gulièrement disséminées ; il forme des bulles qui arrivent à la sur- 
face de séparation des deux liquides, s'y gonflent des vapeurs des 
deux liquides en présence et s'élèvent en entraînant sous forme de 
goutte une partie du liquide qui les entourait d'abord. Ces gouttes 
lestées traversent la couche d'eau, arrivent à la surface libre où la 
vapeur se dégageait, et elles retombent, retenant le plus souvent une 
très-petite bulle du mélange gazeux qui peut servir à reproduire le 
« phénomène. Rien n'est plus simple, du reste, que d'empêcher la 
production de ces gouttes liquides : il sufGt de filtrer avec soin le 
liquide inférieur pour en enlever les corps étrangers en suspen- 
sion, puis d'élever lentement la température, ou mieux encore de 
faire bouillir ce liquide au préalable pour chasser les gaz dissous, 
et pour rendre inactives, en les préservant d'air, les poussières en 
suspension. Si l'on ne prend pas ces dispositions, on produit, à 
volonté, le phénomène avec les liquides les plus divers, avec le sul- 
fure de carbone, le chlorure de carbone, etc. 



(•) Annales de Chimie et de Physique, 4* «ério, t. XXVI, p. 169. 
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CAUSE DE L'APPABinOI DE UfiHES BBILLAirTES DANS LE SPECTRE DES 

HÉBULEUSES IRRÉSOLUBLES ; 

Par m. E.-J. STONE ('). 
(Traduit par M. Bertholomet. ) 

Avant que M. Huggins eût fait connaître sa découverte de la pré- 
sence de lignes brillantes dans le spectre des nébuleuses, il était 
généralement, sinon universellement, admis comme un fait que les 
nébuleuses étaient tout simplement des amas d'étoiles, irrésolubles 
à cause de leur grande distance par rapport à nous. 

Cette idée s'est tellement imprimée dans Tesprit de la plupart 
de nos plus grands astronomes observateurs, qu'elle est une de 
celles que l'on ne doit pas abandonner légèrement. Il me semble 
que les observations de M. Huggins, au lieu d'être en désaccord 
avec cette manière de voir, adoptée jusqu'à présent par les astro- 
nomes, sont plutôt de nature à la confirmer. On sait que le Soleil 
est entouré d'une enveloppe gazeuse d'une très-grande étendue. Des 
enveloppes semblables doivent généralement entourer les étoiles. 
Supposons un amas d'étoiles très-rapprochées les unes des autres : 
chaque étoile, si elle était isolée, serait entourée de son enveloppe 
propre ; mais, dans le cas d'un amas, ces enveloppes gazeuses doi- 
vent former, sur le système tout entier ou sur l'une de ses parties, 
une masse de gaz continue. 

Tant qu'un tel amas sera suffisamment rapproché de nous, la 
lumière des masses stellaires l'emportera sur celle des enveloppes 
gazeuses ; et, pour cette raison, le spectre de cet amas sera le 
spectre ordinaire des étoiles. 

Supposons maintenant que cette nébuleuse s'éloigne de plus en 
plus: la lumière de chaque étoile sera aflaiblie en raison inverse 
du carré de la distance ; mais il n'en sera pas de même pour la lu- 
mière venant de la surface formée par les enveloppes gazeuses qui 
reniourent. Cette dernière, reçue par une fente au foyer d'un ob- 
jectif, sera, au contraire, sensiblement constante, attendu que l'é- 
tendue de la surface qui contribuera à la fournir ira en augmen- 
tant dans le même rapport que la lumière envoyée par chacune de 

{^) Proceedings oftke Royal Societjr, t. XXVI, p. i56. 

i5. 
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ses parties ira en diminuant. Il en résultera donc qu*à une distance 
déterminée, cl à toute distance plus grande, la lumière prépondé- 
rante venant d'un tel amas proviendra des enveloppes gazeuses et 
des masses stcUaires isolées. C'est pourquoi le spectre de la nébu- 
leuse deviendra linéaire, comme celui de l'enveloppe gazeuse de 
notre propre Soleil. Ce spectre linéaire pourra naturellement, dans 
certaines circonstances, être mêlé à un spectre continu provenant 
de la lumière des étoiles elles-mêmes. 

On doit remarquer, d'ailleurs, que le spectre linéaire ne peut 
apparaître que dans le cas où la résolubilité de la nébuleuse serait 
fortement affectée par la lumière des enveloppes gazeuses, celle-ci 
devenant sensiblement proportionnelle à celle des masses stellaires; 
et que, dans la grande majorité des cas, ce serait seulement dans la 
lumière des parties irrésolubles de la nébuleuse que des lignes bril- 
lantes pourraient être aperçues dans le spectre. 

Nous pouvons prévoir qu'une telle nébuleuse ne pourrait nous 
présenter que de légers changements de forme, puisque ces chan- 
gements proviendraient principalement de ceux qui se produi- 
raient dans la distribution des masses stellaires dont cette nébu- 
leuse serait composée. Il m'a toujours paru difficile de déterminer 
les conditions sous lesquelles des masses gazeuses irrégulières, 
isolées, et présentant des points saillants, pourraient exister libres 
de toute attraction centrale, sans montrer des changements plus 
considérables dans leur forme que ceux que nous offrent un grand 
nombre de nébuleuses. D'après ma manière de voir sur la nature 
des nébuleuses, cette difficulté n'existe plus. 



IHDUGTIOIS A TIBER DE L'APPARITIOR DE UCHIE8 BROLARTES DARS LE 

SPECTRE DES RËBULEUSES IRRÉSOLUBLES ; 

Par m. William HUGGINS ('). 
(Traduit par M. Bertholomet.) 

Dans une Note lue récemment devant la Société royale, M. Stone 
essaye de montrer que, si le spectre de quelques nébuleuses irré- 
solubles se compose principalement de lignes brillantes, ce fait 

(•) Proccedings of the Rojral Society, t. XXV!, p. 179. 
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n'implique pas que ces corps aient une constitution difTérente de 
celle de notre Soleil et de la généralité des étoiles fixes, et soient 
composées surtout de gaz brillants, en ce qui concerne, du moins, 
leur partie lumineuse. 

Laissant de côté les objections que Ton pourrait feire à Targu- 
mentation de M. Stone, considérons la question au point de vue 
des résultats fournis par Tobservation. On ne trouve pas dans le 
spectre des différentes nébuleuses les différences d'éclat relatif 
des lignes brillantes et du spectre continu que Ton devrait attendre 
d*après Thypothèse de M. Stone. Les amas d'étoiles qui sont à la 
portée du pouvoir résolvant des plus grands télescopes ne donnent 
pas, même faiblement, un spectre de lignes brillantes. Les mêmes 
lignes brillantes paraissent communes à toutes les nébuleuses qui 
donnent un spectre de cette nature, tandis que, d'après la manière 
de voir de M. Stone, les atmosphères qui entourent les divers 
groupes d'étoiles devraient avoir des constitutions différentes. Je 
me permettrai d'ajouter à ce qui précède les réflexions suivantes, 
extraites de ma Notice : Spectres de quelques nébuleuses, 

« Il est possible qu'il existe des soleils se trouvant dans ces 
conditions particulières de luminosité (donnant des spectres à 
lignes brillantesj, et que les nébuleuses qui nous occupent soient 
des amas de tels soleils ; cependant voici quelques considérations 
qui s'accordent difficilement avec l'opinion que ces corps célestes 
soient des amas de soleils. Voici les remarques que fait sir John 
Herschell sur une nébuleuse de ce genre, au sujet de Tabsence de 
toute condensation centrale : « Un tel aspect ne serait pas présenté 
par un espace globulaire uniformément rempli d'étoiles ou de 
matière lumineuse, structure qui donnerait nécessairement nais- 
sance à un accroissement apparent d'éclat vers le centre, en raison 
de l'épaisseur traversée par le rayon visuel ; d'où nous devons con- 
clure que sa véritable constitution est celle d'une sphère creuse 
ou d'un disque plat qui, par une coïncidence fortement impro- 
bable, se présenterait à nous dans un plan exactement perpendi- 
culaire au rayon \îsuel. » Cette absence de condensation s'explique 
sans avoir besoin de recourir aux hypothèses précédentes, si nous 
considérons ces corps comme des amas de gaz brillants; car, en 
supposant même, ce qui est très-probable, que toute la masse du 
gaz soit lumineuse, il ne s'ensuivrait pas moins, d'après la loi qui 
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résulte des recherches de KirchhofT, que la lumière émise par les 
portions du gaz situées au delà de la surface visible serait absorbée 
en grande partie, sinon en totalité, par la masse gazeuse qu*elle 
devrait traverser, et c'est pourquoi nous ne verrions qu'une simple 
surface lumineuse. Les résultats de l'observation ne semblent donc 
pas d'accord avec la théorie de M. Stone ; mais cette théorie elle- 
même soulève de graves objections. Il est évident, et le professeur 
Stokcs a fortement insisté sur ce point dans les remarques dont il 
a accompagné la lecture de la Notice, que, dans une nébuleuse 
dont les étoiles sont entourées d'atmosphères lumineuses par elles- 
mêmes, le rapport entre la somme totale de la lumière venant des 
étoiles et celle qui provient des atmosphères sera indépendant de 
la distance à laquelle cette nébuleuse sera située ; donc, à moins 
de supposer que la lumière de notre propre Soleil, au lieu d'être 
prédominante sur celle que nous enverrait une atmosphère hypo- 
thétique d'une énorme étendue qui l'entourerait, ne serait qu'une 
faible fraction de cette dernière, supposition qu'il suffit d'émettre 
pour la rejeter, nous devons conclure que la lumière totale que 
nous recevons d'une nébuleuse composée d'étoiles en tout sem- 
blables à notre propre Soleil doit provenir en grande partie des 
étoiles elles-mêmes. Si donc, comme nous ne pouvons en douter, 
et comme M. Stone l'a soutenu, il est vrai qu'à une distance suffi- 
sante la lumière envoyée par chaque étoile en particulier devient 
insignifiante, tandis qu'il n'en est pas de même pour celle qui pro- 
vient de la nébuleuse tout entière, tant des étoiles que des atmo- 
sphères, cela doit uniquement résulter de ce que l'amas est situé 
à une distance assez grande pour que l'angle solide, si petit qu'on 
voudra, mais fini, que sous-tend une petite partie de la fente em- 
ployée dans les recherches, est néanmoins suffisant pour embrasser 
un nombre considérable d'étoiles ; et, cela étant admis, le raison- 
nement de M. Stone s'écroule par la base. 



CATLEY. — On the distribution of electricity on two spherical snrfAces (Distribution 
de l'électricité sur deux surfaces spbériques) ; Philosophieal Magazine ^ 5* série, t. V, 
janvier 1878, p. 54-6o. 

Poisson a montré [Mémoires de l Institut , 181 1 : Sur la distri" 
bution de f électricité, etc.) que le problème de la distribution de 
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l'électricilé sur deux sphères extérieures, dont les rayons sont 
a et b, et dont les centres sont à la distance c, dépendait de la 
résolution des équations fonctionnelles (^) 

A, g étant les valeurs constantes des potentiels relatifs aux deux 
sphères. M. Cayley donne un moyen nouveau de résoudre ces deux 
équations. Posant 



n^ifi — x] fisX -J- ^, 



il désigne par 



ù* — b^ — ex CxX 4- dx 

b^c — x) atX-h^, 

c' — a} —ex ~~ yxX -{- à 



r > 



a^x -^-h^ a, a: -+- (3, 
Ci X -h di yiX -{- di 

ce que deviennent respectivement les quantités précédentes quand 



(*) M. Cayley explique en ces termes la signification physique de ces équations : «Pour 
un point de l'axe à la distance x du centre A de la première sphère, le potentiel de 

l'électricité répandue sur cette surface est af{x)ou — ^1 — 1» suirant que ce point 

est intérieur ou extérieur ; et de même, si x désigne la distance au centre B de la 

seconde sphère, les potentiels sont respectivement bt(x) et — ^i -• 1 ; ainsi f{x) 

est la même fonction de x, a, b que ^ (x) de x, by a. Par suite, pour un point intérieur 
à la sphère A, jt et c — x étant respectivement les distances aux deux centres, le potentiel 
de ce point est représenté par 

^ "" * e — j: \c —x J 

et de même pour un point intérieur à B, si x est la distance au centre B et c — « la 
distance au centre A, le potentiel en ce point est 



^K^)-"**^'^' 



* Les deux équations expriment donc que le potentiel est h en un point quelconque 
ds l'axe intérieur à A, et/^ en un point quelconque de l'axe intérieur à B. » 

Pour plus de développements sur les équations de Poisson, Yoir le Traité d^élee^ 
tneité tiatique, de M. Mascart, 1. 1**, p. 369 et suit. 

{La Ridaetion,) 



ao4 CAYLEF. 



I OtX -4- 6| «1 j: -+- (3i I / jt 1 
on y remplace x par ->• ou par ^;piusgénéraleinenty 






désignent les résultats de la même opération répétée 72 — i fois; 
les coeflGcients a^, i., Ca, ^a sont donnés par les équations 

«.X -*-*, = 5^ (t~7)"~'[(^'"'-')(«.^ + 6.) 

-f-(i''-XJ(-rf.x4-6.i], 

-*- (X" — i)(c?,j: — a,)], 
où X est une racine de l'équation 

(X-4- i^.» _ (/l. ^-rf. )' _ (r;'— fl» — /> »^' 

X a,rf, — 6, c, a'6' ' 

^A) Pnt 7ny ^n soHt doHués par dcs équatious analogues, où il 
importe toutefois de remarquer que X est toujours racine de la 
même équation, à cause de l'identité 

fa, -l-rf,)» fa. -Hrî,)» 

Ces équations entraînent les suppositions 

a%X -h bt:^Xf CoX -h rfo = I, oc»x 4- |3j =: ^, y^x -i- 3. =r I ; 
on en déduit aussi les quatre identités 

a„a' -h b^ [c — x] = «' {y„x 4- 5,) 

c«a» -f- rf, (c — :c) == — (a«H.,a: -i- P«+,), 

a«i' 4- |3„ [c — x]zz^b^ [cnX H- rf„), 

y. 6» H- a« (c— x) =~(a,^,x H- ft,^,). 

Ce sont ces identités qui conduisent à trouver une solution des 
équations fonctionnelles ; si, en effet, on pose 

cp(ar) — h -— T H ^^— r H — - H-... 1 L, 

^^ ' Lc»x-+-at CiX-^-dx CtX-i-dt J 
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on trouvera aisément, en vertu desdites identités, 

cpf z= h\ ;r-H Ô-+-- L, 

_iL_4.(-*l-) = -Ar-^-, -. _i!l_ -....1 M, 
c — X \f — x'J Le, a: 4- a, dx -r- dt J 

en sorte que, si Ton suppose g: = o, on satisfera aux deux équations 

proposées en faisant L = - j M =:= i , o) = a J ; on trouvera de la 

même façon une solution des deux équations dans le cas où, g 
conservant sa valeur, h est nul. En réunissant ces deux solutions, 
on trouvera, h et g étant quelconques, 

Oix) = - -r H -r -4- ... 

• ^ ' a ir$x -+- a# c, or 4- a, J 

r ab {abV H 

— s\ r -i £- H'-. > 

^ XjixX -¥- bx a^x 4-6, J 

^- A J -* —.-4-... \ 

b Lyo^ -HO, y, or H-o, J ' 

on aurait une solution contenant une constante, ou même une 
fonction arbitraire, en ajoutant respectivement à <^[x) et 4>{j:) les 

termes — ^ , 

^a*[c—'X]—x[c'' — b'' — cx) ^b^[c — x)'—x[c^ — a^ — cx) 

P désignant une constante, ou une fonction qui ne change pas 
quand on y remplace x par--; — — » et V ce que devient cette 

fonction quand on y change x en ; ; mais ces termes s'annulent 

dans le cas du problème physique. 

On peut remarquer que, x étant la distance du point X pris sur 
«ligne des centres au centre de la première sphère A, 

a}(c — x] û' 

c — 



c — X 

sera la distance au même point de Timage prise par rapport à A de 



ao6 L.-A. FORSSMANN. - CONDUCTIBILITÉ DU SÉLÉNIUM, 
l'image prise par rapport à la seconde sphère B da point X ; la 
fonction 

c' — a* — ex /i* 



c — 



c — X 



s'interprète de la même façon, en sorte que la solution de Poisson, 

établie de nouveau par M. Cayley, dépend des images successWes 

du point X, prises alternativement par rapport aux deux sphères 

Â et B. Cette méthode des images successives a été effectivement 

employée par sir W. Thomson. [On the mutual attraction, etc.; 

PhiL Mag.j avril et août i853.) 

Jules Tàitiieet. 

Professeur à la Faculté des Sciences de Ptris. 



L.-A. FORSSMANN. — Ueber den çalvanischen Leitungswiderstand des Selens (Con- 
ductibilité du sélénium); j4nn. der PhjsiA, nouvelle série, t. II, p. 5l3; 1878. 

W. SIEMENS. — Ueber die Abhângigkeit der elektrischen Leitungsfahigkeit des Seleni 
▼on Wàrme und Licht (Influence de la chaleur et de la lumière sur la conductibi- 
lité du sélénium); yénn. der Ph^siA, nouvelle série, t. II, p. 621; 1878. 

G. HANSEMANN. — Ueber der Einfluss des Lichtesauf der elektrischen Leitungswider- 
stand von Mctallcn (luUuence de la lumière sur la conductibilité des métaux); 
yinn. der Phjrsik, nouvelle série, t. II, p. 55o; 1878. 

G. HANSEMANN.— Ueber D' Bôrnstcin Photoelectricitât (Sur la photo-électricité du 
D' BOrnstein); Ann. der PhjsiA, nouvelle série, t. 11, p. 56 1 ; 1878 ('). 

M. Forssmann a constaté que le sélénium conduit mieux lorsqu^Il 
est exposé à la lumière que dans Tobscurité ; il conclut de plus 
que les radiations qui produisent ce phénomène sont d'un autre 
ordre, ou même d'une autre espèce que les vibrations lumineuses. 
Il aurait observé que le chlorure de cuivre, les verres verts et l'indigo 
arrêtent complètement l'action des rayons lumineux, tandis qu'une 
dissolution vert clair de nickel a un effet beaucoup moins énergique; 
et enfin que la conductibilité dusélénium sous l'influence des rayons 
lumineux augmente encore très-légèrement, si l'on interpose sur le 
trajet de ceux-ci une solution de permanganate dans l'eau, ou de 
sélénium dans l'acide sulfurique. 

Le D' Bornstein avait cru pouvoir affirmer que d'autres corps, 
le tellure, le platine, l'or et l'argent partageaient avec le sélénium 

(*) Voir Journal de Physique, t. V, p. ai, t. VI, p. 99a et t. VII, p. 3o. 
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cette remarquable propriété ; mais, au moyen d'appareils beaucoup 
plus sensibles que ceux qu'il avait employés, MM. Siemens et 
Hansemann n'ont pas réussi à trouver une différence entre la con- 
ductibilité d'un métal éclairé et non éclairé ; et cependant, pour 
augmenter rinfluence de l'illumination, M. Siemens a expérimenté 
sur des pellicules d'or transparentes. (M. Hansemann n'a pas été 
plus heureux en cherchant à contrôler les expériences du D' Born- 
stein sur la photo-électricité; il n'a pu obtenir aucun courant en 
illuminant une soudure d'un circuit bimétallique.) 

Aussi M. Siemens pense-t-il que Ton doit chercher dans les 
propriétés mêmes du sélénium la cause de cette particularité ; et il 
attribue à la lumière une action analogue à celle de la chaleur qui 
transforme (avec dégagement de chaleur) le sélénium ordinaire en 
sélénium métallique, c'est-à-dire en un sélénium dont la résis- 
tance augmente avec la température, mais de beaucoup meilleur 
conducteur que le sélénium ordinaire ou cristallin ;et il admet que, 
pour la lumière comme pour la chaleur, il y a retour à Tétat stable 
(cristallin) dès que la cause de la transformation cesse d'agir. 

A. Potier. 



G.-J. STONEY. — On the pénétration of heat across layers of cas (Sur la pénétration 
de la chaleur à travers les couches de gaz); Philosophical Magazine ^ 5* série, t. IV, 
V'Mf «877. 

Quand un gaz est en contact avec un corps chaud A, il se forme 
bientôt à la surface, supposée plane et indéfmie, du corps une 
couche, étudiée par Crookcs, dans laquelle la température varie 
depuis celle du corps jusqu'à celle du gaz ambiant. Quand l'état 
permanent est atteint, le mouvement calorifique des molécules 
gazeuses se produit dans les deux sens avec une même force vive, 
et la transmission de chaleur n'a plus lieu que par convection et 
par rayonnement. Si, en face du corps A, de température 0|, on en 
met un second B, de température inférieure d^, assez voisin pour 
que la couche précédente soit comprimée, les molécules gazeuses 
se mouvant de A vers B posséderont encore, en arrivant à la sur- 
face de ce dernier corps, un excès de force vive. De la chaleur se 
transmettra de A à B à travers la couche gazeuse. La température 
de la couche de Crookes à son contact avec B sera B^ + ^^2, et, 
pour une raison analogue, elle sera à son contact avec A, Q^ — A9| . 



ao8 H. BUFF. - DIATHERMANCIE DE L'AIR. 

Pour distinguer ce mode de transmission de chaleur du rayonnement 

et de la convection, Tauteur lui donne le nom de pénétration. 

Après avoir rappelé les travaux de Dulong et Petit sur les lois 
du refroidissement, il cherche à interpréter les expériences exé- 
cutées par MM. de la Provostaye et Desains avec des récipients 
de diverses formes et sous différentes pressions. Il trouve qu'en 
faisant la part du rayonnement et de la convection il reste, aux 
faibles pressions, une perte de chaleur, qu'on doit attribuer à la 
pénétration, la couche de Crookes se trouvant alors comprimée 
par les parois du vase. 

On obtient des résultats semblables avec différents gaz; avec 
rii^drogènc en particulier, la perte de chaleur par pénétration est 
très-considérable. L'auteur attribue à cette cause les phénomènes 
observés par Grovc, Tyndall et Magnus, et antérieurement mis sur 
le compte d'une grande conductibilité peu vraisemblable. Il fait 
voir que l'Incandescence d'un fil rougi par un courant cesse dans 
une couche d'air assez mince pour qu'il y ait pénétration. 

Les phénomènes de l'état sphéroïdal sont ensuite expliqués par 
l'existence entre la goutte et le corps chaud d'une couche de 
Crookes comprimée, dans laquelle l'excès de force vive des molé- 
cules gazeuses venant de la surface maintient la goutte à distance. 
On explique de la même manière la suspension des gouttes liquides 
que l'on voit courir à la surface des liquides volatils modérément 
chauffés. 

Quand on chauffe de Talcool méthylique, il existe une tempéra- 
ture particulièrement favorable, pour laquelle des gouttes liquides 
peuvent rester douze ou quatorze secondes en équilibre à la sur- 
face. Cet équilibre est plus stable que sur une surface solide, parce 
que la surface liquide se déprime au-dessous de la goutte et en em- 
pêche le déplacement. Pour une raison semblable, une poudre 
fine, projetée sur un disque de métal chauffé, flotte à la surface 
au-dessus de la couche de Crookes comprimée. 

G. Foi3SSEEEÀU, 
Professeur au lycée do Reims. 

H. BUFF. — On the thermal conductivity and diathermancy of air and hydrogen 
(Sur la conductibilité et la diathermancie de Tair et do l'hydrogène); Philoso' 
phieal Magazine^ 5* série, t. IV, p. 401-4^4 î décembre 1877. 

Magnus avait annoncé que l'hydrogène possède une conducti* 
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bilité comparable à celle des métaux ; l'auteur s'est proposé d'exa- 
miner si cette conclusion est légitime. Son appareil reproduit, 
dans ses dispositions essentielles, l'appareil de Magnus ( *) ; la seule 
modification importante est la substitution d'une pile thermo- 
électrique au thermomètre ordinaire. Il prend d'ailleurs toutes les 
précautions nécessaires pour éviter le rayonnement provenant des 
parois latérales du vase et les courants gazeux qui en sont la con- 
séquence ; à cet effet, il entoure son appareil d'un manchon où 
circule de l'eau froide et il en recouvre les parois intérieures d'une 
feuille de carton. 

En plaçant successivement la pile à des distances variables de 
la source et en introduisant dans le réservoir de l'air et de l'hydro- 
gène à différentes pressions, il a trouvé constamment que l'hydrogène 
se comporte comme l'air très-raréCé. Il en conclut que l'hydro- 
gène jouit d'un pouvoir absorbant très-peu considérable, au moins 
pour les rayons de chaleur obscure; par suite, il ne lui semble pas 
rationnel de considérer les résultats comme dus à une plus grande 
conductibilité de l'hydrogène , puisque les effets obtenus sont 
presque identiques à ceux que l'on obtient dans le vide. Exami- 
nant ensuite la diathermancie de l'air à différentes pressions, il 
trouve qu'elle décroît quand la pression augmente, mais sans au- 
cune proportionnalité; ainsi, pour une tension de 100"™, la diather- 
mancie est déjà presque égale à celle que l'on obtient dans le vide. 
L'appareil précédent permet encore de comparer l'action de 
l'air sec à celle de différents gaz et en particulier à celle de l'air 
humide. L'auteur fait remarquer combien la méthode de Tyndall 
est défectueuse, puisque les rayons calorifiques traversent, en de- 
hors de l'appareil, des couches de l'air extérieur, ou tout au moins 
des lames de sel gemme dont on admettait la diathermancie sur le 
témoignage deMelloni. Une série d'expériences entreprises pour 
étudier l'action du sel gemme a établi qu'il absorbe environ 4o pour 
100 des rayons émanant d'un vase rempli d'eau chaude ; elle 
montre d'ailleurs que ces rayons sont presque identiques à ceux 
que l'air peut absorber ; par conséquent, le sel gemme n'est pas 
absolument diathermane pour les rayons dits de chaleur obscure; 
sa couleur thermique est plutôt voisine de celle de l'air sec. 



(') Œuvres de E. Verdet^ t. 111, p. 497- 
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Il n'est pas étonnant, dès lors, que l'air affecte à peine un pareil 
faisceau y tandis que les autres gaz, et en particulier l'air humide, 
dont les couleurs thermiques sont difTérentes, l'afTectent notable- 
ment. Les expériences comparatives de l'auteur, exécutées en évi- 
tant cette cause d'erreur, montrent que l'absorption par l'air hu- 
mide est à peine supérieure à l'absorption par l'air sec. D'autre 
part, il trouve que la diathermancie du gaz oléGant est supérieure 
à celle de l'air, contrairement aux assertions de Magnus et de 
Tyndall. Damieh. 



P. GLAM. — Ueber den EinQuss der Dichtigkeit eines Kôrpera auf die Menge des Ton 
ihm absorbirten Lichtes (Influence de la densité d'un corps sur la quantité de lu- 
mière qu'il absorbe); Annalen der Phjsik, nouvelle série, t. III, p. 54; 187S. 

La question de savoir si le degré de concentration <l'une solution 
colorée modifie le coeflGcient d'absorption de la substance a été 
souvent agitée. M. Glan cite les expériences de Béer, de Bunsen et 
Roscoe, de ZoUner, de Vierordt, de Wernicke et de Lippich. Ces 
recherches ont conduit en général à des résultats négatifs. 

M. Glan donne le résultat de ses propres expériences sur le sul- 
fate de cuivre, le bichromate de potasse, la solution d'iode dans 
l'alcool absolu ou dans le sulfure de carbone. Il a opéré avec de la 
lumière homogène, et surtout dans les régions du spectre où Tap- 
sorption change, avec la longueur d'onde, de la manière la plus 
marquée. La concentration des liqueurs employées a varié dans les 
plus larges limites, sans que l'on ait pu constater de variation 
appréciable des coefficients d'extinction. 

E. BOUTY. 



Ed. HOPPE. — Ueber den Leitungswiderstand Ton Flammen gegen den gaWanisehen 
Strom (Résistance des flammes); Ann, der Physik, nouvelle série, t. II, p. 83; 

«877- 

Un courant produit par une pile constante est amené dans la 
flamme par deux fils de platine dont la distance est mesurée : on 
ne tient compte que des expériences dans lesquelles un renverse- 
ment du courant donne des déviations égales et de sens contraires, 
afin d'éliminer les courants déterminés par la flamme eUe-même. 
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La loi d'Ohm s'appliquerait en ce sens, que les courants observés 
sont proportionnels aux forces électromotrices. Les flammes con- 
duisent d'autant moins qu'elles sont plus chaudes et plus denses. 
Les résistances observées varient de i à 9 millions d*unités Sie- 
mens, pour I millimètre d'écartement des fils de platine. 

A. Potier. 



H. BAUERMANN . — An experiment for showiog the eicctric conductÎTity of yarious 
forms of Carbon (Expérience qui montre la conductibilité électrique des direrscs 
variétés de carbone); Philosophical Bîagaxine, 4* série, t. L, p. 24; 1875. 

On recourbe autour du morceau à étudier une lame de zinc en 
forme de fer à cheval, et Ton inmierge le tout dans une solution de 
sulfate de cuivre. Quand le charbon est conducteur, il se forme un 
couple zinc-charbon, qui recouvre ce dernier d'un dépôt de cuivre. 
Avec un charbon non conducteur, c'est le zinc qui reçoit le 
dépôt. 

Ce procédé parait appartenir au D*" Y on Kobcll, de Munich. 

A. DuCLAUX. 
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nrLuncB des Aœns CHOiiauES sur les propriétés suPERncfEUES 

DU MERCURE; 
Par m. g. UPPMANN. 

On sait que , lorsqu^on fait varier d^une manière continue la 
force éleclromotrice, ou si Ton veut la difTérence électrique d'une 
surface de mercure mouillée, soit au moyen d'un courant élec- 
trique, soit en faisant varier mécaniquement Taire de cette surface, 
OD produit une variation continue des constantes capillaires, de telle 
sorte que la constante capillaire est une fonction continue de la 
force électromotrice. La forme de cette fonction a été déterminée 
dans le cas où le liquide qui mouille le mercure est de Teau aci- 
dulée par de Tacide sulfurique ( * ). 

Lorsque, au lieu de faire varier la force électromotrice par l'un 
des deux moyens qui viennent d'être indiqués, on ajoute à 
la liqueur une substance capable de faire varier notablement 
cette force électromotrice , comment la constante capillaire va- 
riera-t-elle? Telle est la question que nous nous posons aujour- 
d'hui. L'expérience montre que, pour une valeur déterminée de la 
force électromotrice, la constante capillaire a une valeur et une 
seule, indépendante de la composition chimique des liquides. 

On peut se servir, pour le démontrer, de l'appareil représenté par 
la^ig^. I . Deux tubes capillaires T, T', ayant le même diamètre in- 
térieur, communiquent avec un même réservoir R contenant du 
mercure. Ces tubes se terminent par des entonnoirs E, E^ destinés 
à recevoir les dissolutions qu'on veut mettre en contact avec le 
mercure. Lorsqu'on amis en E et en E'ie même liquide, par exem- 
ple de l'acide sulfurique étendu, le niveau du mercure est le même 
en T et en T'. Si l'on ajoute dans l'un des tubes une substance 
telle que de l'acide chromique, le niveau du mercure s'élève dans 
ce tube, la dépression capillaire y diminue ; une trace de sel ma- 
rin produirait l'effet opposé. En même temps qu'elles changent la 
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cODStaDte capillaire du mercure, ces substaoces changent la force 
électromolrîce à la surface, de telle sorle que les potenliels électri- 
ques, qui auparavant étaient égaux en E et E', deviennent inégaux. 
Vient-on maintenant à mettre en communication électrique les 
deux masses liquides en E et E', soit au moyen d'un fil mouillé, 




soit parTintermcdiaire d'un (11 de verre creux, contenant du li- 
quide, soit mCmc par l'intermédiaire du corps de l'observateur, on 
voit les deux colonnes de mercure en T et T' se mettre en mouve- 
ment, et les deux ménisques de mercure venir se placer dans un 
même plan horizontal. EnlÈve-t-on la communication électrique 
entre E et E', les deux ménisques de mercure rebroussent chemin, 
et présentent de nouveau les dépressions capillaires qui corres- 
pondent à la nature des liquides rcspeclifs qui les mouillent. Celte 
expérience montre que, lorsque l'on rend égales des deux parts 
les valeurs des potentiels, et par conséquent les valeurs des diffé- 
rences électriques en T et T', les constantes capillaires prennent 
la même valeur dans les deux tubes, bien que la nature îles li- 
quides y soit différente ( ' ) . 
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La même loi a été vérifiée avec une très-grande précision au 
moyen de Tappareil représenté par \^ fig. 2. Un tube de verre 
vertical A, ouvert aux deux bouts, est effilé en pointe fine à son 
extrémité inférieure ; ce tube contient une colonne de mercure 
d*environ o",4o ^^ hauteur, laquelle est soutenue par la pres- 
sion capillaire du ménisque de mercure qui se forme dans la 
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pointe fine; cette pointe elle-même plonge dans le vase de verre 
V, plein du liquide dont on veut faire varier la composition. L'ex- 
périence consiste, celte fois, à maintenir, par des communications 
électriques appropriées, la différence du potentiel constante à la 
surface du ménisque dans le tube fin, en même temps qu'on fait 



encore du sodium. On met en E et E' uncr dissolution de soude caustique, puis, au 
moyen du courant fourni par trois éléments Leclanché, on décompose cette disso* 
lution dans l'un dos tubes, de manière à y produire un amal^mc do sodium. La 
variation de niveau qui se produit est, dans ce cas, très-considérable; régalisation 
temporaire des niveaux, pendant qu'on établit la communication électrique entre 
EetE', est très-frappante. C'est sous cette forme que l'cxpcrience n été répétée et 
projetée devant la Société de Physique. 
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varier la composition chimique. A cet eflety on a disposé, à cAté 
du vase V, un vase \'y contenant une large surface de mercure en 
contact avec un liquide aqueux de composition invariable. Le 
mercure du tube A et le mercure du vase Y' sont mis en comma- 
nication par l'intermédiaire des fils de platine a et P'; en même 
temps le liquide du vase V est amené au contact de celui du vase 

V au moyen du tube fin T ; dès lors la différence électrique du 
ménisque reste constante et égale à la différence électrique de la 
surface de mercure en V. Ce ménisque prend une position d'équi- 
libre stable, position que Ton note au moyen du microscope M à 
réticule et à fort grossissement, installé à poste fixe, à portée du 
ménisque. L'appareil ainsi installé, on substitue au liquide du vase 

V successivement divers liquides que Ton amène au contact du 
ménisque dans la pointe fine. On constate que, malgré ces 
changements du liquide, la position jd'équilibre du ménisque ne 
change pas, tant que la communication électrique, dont nous 
avons parlé, maintient sa différence électrique constante. 

Donc, pour une valeur donnée de la différence électrique, la 
constante capillaire a une valeur toujours la même, indépen' 
dante de la nature c/nrni(/ue du lit/uide en contact ax^ec le mer' 
cure. 

L'appareil permet une contre-épreuve. Au fond du vase V on a 
rais une couche de mercure ; à l'aide du fil de platine P on peut 
mettre cette couche de mercure en communication avec la colonne 
A, la communication entre a et (3' étant supprimée. Le ménisque 
prend alors la position qui correspond à la différence électrique 
développée à la surface du mercure en V par le liquide qu'on y a 
introduit; suivant que ce liquide est de l'acide chlorhydrique ou 
de l'acide chromique, le mercure est refoulé de bas en haut hors 
du champ, ou bien il jaillit hors du tube. En mettant de nouveau 
les fils a et (3' en contact, on voit le mercure revenir immédiatement 
au réticule. En promenant ainsi le fil a du fil j3 au fil (3' et réci- 
proquement, on peut vérifier plusieurs fois, en une minute, l'exac- 
titude du fait énoncé plus haut. Dans la plupart des cas la loi a 
été trouvée exacte à moins de -^ près. 

Quelles sont les substances qu'il convient d'employer pour 
faire varier la force électromotrice d'une surface de mercure ? 
L'acide chromique, ou bien le bichromate et le permanganate de 
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potasse en présence d'un acide, diminue énergiquement, même 
à très-faible dose (au-dessous d'un millième), la différence élec- 
trique entre le mercure et le liquide aqueux; à dose plus forte le 
mercure est sensiblement oxydé. Les hydracides, ou bien les sels 
halogènes, en présence de l'acide sulfurique, agissent encore plus 
énergiquement, [mais en sens inverse. Il en est de même de l'hy- 
posulfite de soude. 

SUPPORTS I80LAHTS; 
Par m. MASCART. 

Sir W. Thomson a insisté souvent sur la nécessité d'isoler avec 
des soins particuliers les appareils destinés à l'étude de l'électricité 
statique -, il a fait remarquer que l'air et les gaz, même humides, 
n'interviennent que pour une très-faible part dans la déperdition, 
et que l'électricité s'échappe principalement par la couche d'humi- 
dité qui recouvre les supports et rend leur surface conductrice. 
Tous les électromètres construits d'après les indications de 
sir W. Thomson sont ainsi desséchés par de l'acide sulfurique 
liquide ou par de la pierre ponce imbibée du même acide. 

Cette méthode s'est généralisée. Les corps que l'on veut main- 
tenir isolés, tels que les appareils destinés à l'observation de 
l'électricité atmosphérique, peuvent être portés par des tiges de 
verre qui sont entourées d'un cylindre de ponce sulfurique, ou qui 
sont plongées dans un flacon en partie rempli d'acide sulfurique. 
Dans ce dernier cas, les tiges sont maintenues par des rondelles 
de plomb, ou bien peuvent être scellées dans un mastic peu atta- 
quable, comme une couche de soufre ou de paraffine. Les appareils 
aplomb sont lourds et incommodes ; la fusion du soufre fait casser 
beaucoup de flacons, et la paraffine, sans être inattaquable, n'est 
pas assez solide. Ces supports sont excellents, au moins pour un 
«sage temporaire; mais, si l'on veut s'en servir d'une manière 
permanente, la disposition suivante paraît présenter beaucoup plus 
d'avantages. 

Le support est un flacon dont le fond est remonté jusqu'au-dessus 
du col, de manière à constituer une tige centrale, et qui est muni 
d'une tubulure latérale, pour introduire et enlever l'acide. La dis- 
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Uncede la tige au bord ducol est trè»-petite,pourqiie l'atmosphère 
du flacon De puisse se renouveler facilement. Sur cette tige on in- 
stalle des montures de forme quelconque, plateaux, crocliets, etc. En 
outre, pour éviter que l'acide sulfurique n'absorbe de l'humidité 
inutilement quand le support ne sert pas, il sufHl de disposer sur 

Fig. .. 




la tige centrale une sorte de capuchon, monté à frottement, qu'on 
abaisse sur le col si l'on veut fermer le flacon, et qu'on relève de 
façon qu'il ne touche plus les bords quand on veut isoler la lige. 

Un double pendule électrique posé sur un pareil support con- 
serve très- longtemps sa divergence, même dans une salle 
remplie de monde ; on peut montrer d'ailleura, par une expérience 
très-simple, l'efficacité de celte disposition et l'insuffisance des 
tiges de verre exposées à l'humidité de l'air. On place sur un 
pareil support un double pendule à fils de coton, suspendu par une 
tige de verre, même vernie à la gomme laque. Quand on électrise 
le pied de ce pendule en le mettant en communication, par exemple, 
avec un condensateur cleetrisé, les boules ne se repoussent pas 
d'abord, mais peu à peu réleclricité se propage le long de la lige 
de verre, les fils de colon commencent à se séparer vers la partie 
supérieure et bientôt après les boules s'écartent cl se mainlienaenl 
à une certaine distance. 

Les électron) êtres de sir W. Thomson sont quelquefois telle- 
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ment bien isolés que la perte n'atteint pas -^ en 24 heures ; on 
peut obtenir un isolement de même ordre pour des corps électrisés 
dansTair ordinaire, et diminuer ainsi, dans de grandes proportions, 
Tune des causes d'erreur les plus graves que Ton rencontre dans 
les expériences relatives à l'électricité statique. 



TÉLÉPHOn DE H. HUGHES, DIT BGROPHOHE; 
Par m. Th. DU MONCEL. 

Le plus important perfectionnement apporté jusqu'ici au télé- 
phone, et qui est du reste une dérivation du transmetteur télépho' 
nique de M. Edison, est bien certainement celui qu'a combine 
dernièrement (^avril 1878) M. Hughes, l'ingénieux inventeur du 
télégraphe imprimeur employé sur nos lignes. Celte fois les sons, 
au lieu d*arriver très-afiaiblis àToreille, à la station de réception, 
comme cela a lieu avec les téléphones ordinaires, y sont souvent 
reproduits avec une amplification notable. De là le nom de micro- 
phone, que M. Hughes a donné à ce système téléphonique ; cepen- 
dant , nous devons le dire dès à présent , cette amplification 
n'existe réellement que quand les sons résultent de vibrations 
transmises mécaniquement par des corps solides à l'appareil trans- 
metteur. Les sons transmis par l'air sont sans doute beaucoup plus 
accentués qu'avec le système ordinaire, mais ils sont moins intenses 
que ceux qui leur donnent naissance ; et en conséquence, on ne 
peut pas dire, dans ce cas, que le microphone agit par rapport aux 
sons comme le microscope le fait par rapport aux objets éclairés 
par la lumière. Il est vrai que par ce système on peut parler de 
loin dans l'appareil, et j'ai pu transmettre de cette manière une 
conversation à voix élevée, étant placé à 8" de l'appareil trans- 
metteur; j'ai pu encore parler à voix basse près de ce dernier et me 
faire entendre parfaitement dans l'appareil récepteur, et même 
faire distinguer mes paroles à une distance de o"*,io de l'em- 
bouchure du téléphone récepteur, en élevant un peu la voix ; mais 
l'amplification du son n'est réellement bien manifeste que quand 
il résulte d*une action mécanique transmise au support de l'appa- 
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reil. Ainsi les pas d^une mouche marchant sur ce support s*enten> 
dront parfaitement et vous donneront la sensation du piétinement 
d*un cheval ; le cri même de la mouche, surtout son cri de mort, 
devient, au dire de M. Hughes, perceptible; le frôlement d'une 
barbe de plume ou d'une étoffe, qui sera complètement impercep- 
tible à Taudition directe, s'entendra d'une manière marquée dans 
le téléphone ; les battements d'une montre posée sur le support 
de l'appareil seront répétés d'une manière remarquable, même à 
o"',io ouo'",r5 de l'appareil, mais sans une notable amplification 
sur le bruit qu'ils produisaient si la montre était placée contre 
l'oreille. Une petite boîte à musique placée sur l'appareil donne des 
sons tellement forts, par suite des trépidations de la boîte, qu'il est 
impossible de distinguer les sons, et, pour les percevoir, il faut 
disposer la boîte près de l'appareil sans qu'elle soit en contact avec 
aucune de ses parties constituantes. C'est alors par les vibrations 
de l'air que l'appareil est impressionné, et les sons transmis sont 
plus faibles que ceux que l'on entend près de la boîte. En revanche, 
les vibrations déterminées par le balancier d'une pendule mise en 
communication par une tige métallique avec le support de l'ap- 
pareil s'entendent admirablement, et l'on peut même les distinguer 
quand cette liaison est effectuée par l'intermédiaire d'un fil de 
cuivre ; un courant d'air projeté sur l'appareil donne la sensation 
d'un écoulement liquide perçu dans le lointain ; enfin les trépi- 
dations causées par le passage d'une voiture dans la rue se tra- 
duisent par des bruits crépitants très-intenses, qui se combinent 
avec ceux produits par une montre et qui le plus souvent prédo- 
minent. 

Suivant M. Hughes, l'introduction dans le circuit de son ap- 
pareil d'une bobine d'induction de o",o6 seulement de lon- 
gueur permettrait de faire parler un téléphone Bell ( grand mo- 
dèle ) assez haut pour être entendu de tous les points d'une vaste 
salle et d'une manière plus intelligible et plus forte que sur le 
phonographe. Il faut seulement adapter au téléphone un cornet 
acoustique, comme on le fait pour ce dernier instrument. Deux 
éléments de pile à bichromate de potasse suffiraient pour cela. 

Si l'on étudie avec attention les sons produits au moyen de cet 
appareil, on reconnaît que certaines lettres fournissent des sons 
beaucoup plus forts que certaines autres, et les lettres qui sous ce 
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rapport exercent les effets prédominants sont A, F, H, I, K, L, 
M, N, O, P, R, S, W, Y, Z. 

En raison de son extrême sensibilité, cet appareil permet de 
constater avec la plus grande facilité les sons produits au sein du 
corps humain, et le D' Richardson, conjointement avec M. Hughes, 
s'occupe de Tappliquer au stéthoscope pour Tauscultation des pou- 
mons et des battements du cœur. Jusqu^à présent les résultats 
obtenus n'ont pas été, il est vrai, très-satisfaisants, mais onespèrey 
parvenir. Toutefois la plus importante application de cet instru- 
ment à la médecine vient d'être faite par M. Henry Thompson, le 
célèbre chirurgien anglais, qui, par la nature des sons produits 
par cet instrument mis en relation métallique avec une sonde, et 
par le simple contact de cette sonde avec des corps durs, même 
de dimensions très-petites, est parvenu à reconnaître dans la 
vessie la présence de petits fragments de calculs pierreux et à en 
faciliter l'enlèvement, en précisant exactement les points où ils se 
trouvaient. 

On a pu aussi, par un moyen basé sur le principe du microphone, 
faire entendre certains sourds dont l'oreille n'était pas complète- 
ment insensibilisée, en transmettant les sons à l'oreille par l'os 
frontal, au moyen d'une planchette vibrante devant laquelle on 
parlait. Nous verrons plus loin que le microphone, combiné avec 
une forme, il est vrai, différente, a pu être employé comme appa- 
reil thermoscopique, et, chose plus curieuse encore, il a pu 
être employé comme récepteur sans aucune intervention électro- 
magnétique. Cet appareil constitue donc une découverte impor- 
tante et originale qui le place dès maintenant en dehors de tous les 
autres perfectionnements apportés au téléphone. 

Le microphone de M. Hughes est fondé sur ce principe que, si 
un contact électrique est établi entre deux corps médiocrement 
conducteurs très-légèrement appuyés l'un sur l'autre, les sons qui 
sont produits dans le voisinage de ce contact peuvent être transmis 
avec la plus grande facilité par un téléphone ordinaire. 

Pour obtenir ce résultat, on peut employer plusieurs disposi- 
tions; mais celle qui donne les effets les plus intéressants est 
la suivante : on adapte l'un au-dessus de l'autre, sur une mince 
planchette verticale de bois de o*",o6 de largeur au plus, deux 
petits prismes de charbon de cornue d'environ o"*,oi d'épais- 
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seur et de largeur et de o"*,oi8 de longueur, dans lesquels sont 
percés deux trous de o"*,oo4 de diamètre qui sentent de crapau- 
dines à un crayon de charbon taillé en forme de fusée, c*est-à-dire 
avec des pointes émoussées par les deux bouts, et de 3*^,5 de lon- 
gueur. Ce crayon appuie par une de ses extrémités dans le trou du 
charbon inférieur et ballotte dans le trou supérieur, qui ne fait que 
le maintenir dans une position plus ou moins rapprochée de celle 

Fi(j. I. 




d'équilibre instable, c'est-à-dire de la verticale. En imprégnant ces 
charbons de mercure par leur immersion à la température rouge 
dans un bain de mercure, les effets sont meilleurs, mais ils peu- 
vent se produire sans cela. Les deux prismes sont munis de con- 
tacts métalliques qui permettent de les mettre en rapport avec le 
circuit d'un téléphone ordinaire dans lequel est interposée une 
pile Leclanchc d'un ou deux éléments. 

Pour faire usage de l'appareil, on place la planche sur laquelle 
est fixée rectangulaircmcnt la planchette servant de support au 
système sur une table, en ayant soin d'interposer entre celle-ci et la 
planche plusieurs doubles d'étoffe, disposés de manière à former 
coussin, ou, ce qui est mieux, une bande de ouate; alors il suffitde 
parler devant le système pour qu'aussitôt la parole soit reproduite 
dans le téléphone, et, si l'on place sur la planche support une 
montre ou une boile dans laquelle une mouche ou un insecte est 
renfermé, tous les mouvements sont, comme je le disais, en- 
tendus dans le téléphone. Toutefois, quelques précautions doivent 
être prises pour arriver à obtenir les meilleurs résultats, et en 
outre du coussin qu'on place sous l'appareil pour le soustraire 
aux vibrations étrangères qui pourraient résulter de mouvements 
insolites communiqués à la table, il faut régler encore la position 
du crayon de charbon . Celui-ci doit en effet toujours appuyer en 
un point du rebord du trou supérieur; mais le contact peut être 
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plusou moins bonnet rexpérience seule peut indiquer .la meilleure 
position à lui donner: pour la trouver, on peut employer avanta- 
geusement le moyen de la montre. Quand on a le téléphone à 
Toreille, on place le crayon dans différentes positions, jusqu'à ce 
qu'on ait trouvé celle donnant le maximum de son. On est souvent 
obligé d'opérer ce réglage pendant le cours d'une expérience, sur- 
tout quand on n'emploie pas de mercure, car les secousses données 
à la table par les personnes qui l'entourent déplacent très-facile- 
ment le point de contact du crayon; mais cet inconvénient dispa- 
raîtra quand l'appareil sera plus perfectionné. 

On a fait plusieurs modèles de ce genre de microphone et l'un 
des meilleurs est celui de M. Gaiffe. Dans cet appareil, le crayon 
de charbon est remplacé par une plaque irès-mince de cette ma- 
tière, taillée en biseau sur deux de ses côtés et simplement appuyée 
contre le charbon supérieur. Pour la soutenir dans une position 
déterminée, le charbon inférieur est mimi d'une rainure dans 
laquelle s'engage l'un des bouts aiguisés de la plaque. Le charbon 
supérieur est d'ailleurs adapté dans une garniture de cuivre qui 
peut se mouvoir le long d'une colonne métallique et qui permet 
par conséquent de régler facilement l'appareil. Le charbon infé- 
rieur, encastré lui-même dans une garniture de cuivre, est fixé sur 
la planche au-dessous du précédent et le tout constitue un appa- 
reil élégant, qui peut figurer dans les cabinets de Physique. 

M. Hughes a combiné son transmetteur d'une manière particu- 
lière quand il doit être appliqué aux transmissions téléphoniques. 
Il lui donne alors le nom de parleur, et sa disposition devient un 
peu plus compliquée. Sous cette nouvelle forme, le charbon mobile 
appelé à produire les contacts variables est adapté à l'extrémité 
inférieure d'une lame bascule horizontale, dont l'extrémité supé- 
rieure est chargée d'un contre-poids. Un petit ressort à boudin très- 
flexible tend à produire un contact très-léger entre le charbon 
mobile et le charbon fixe qui est placé au-dessous de lui, et un 
autre charbon porté par une bande de papier vient appuyer sur 
le bout même de la bascule, tout près du charbon mobile, sans 
doute pour former frein. Ces charbons sont en sapin carbonisé 
et métallisé par un procédé que nous indiquerons à l'instant, et 
représentent ceux qui servent de support au charbon vertical dans la 
première disposition. Ils sont, en conséquence, mis en rapport avec 
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le circuit de la pile et des téléphones, ainsi que le support de k 

lame bascule. 

L'appareil ainsi disposé est recouvert d*une enveloppe hémi-cy- 
lindrique fermée par les deux bouts et fixé dans une boîte placée 
horizontalement sur une table. Cette boîte est munie, sur un de 
ses côtés, précisément en face de la partie recourbée de la lame 
bascule, d'une ouverture devant laquelle on parle. Dans ces con- 
ditions, les vibrations de la voix, réagissant sur la lame bascule, 
font varier la pression exercée au contact des charbons d'une 
manière précise et avec des écarts si grands dans la conductibilité 
du circuit que la parole se trouve de cette manière plus nettement 
et plus fortement reproduite dans le téléphone. 

Il me reste maintenant à indiquer les expériences intéressantes 
qui ont conduit M. Hughes à ces résultats si importants. 

Considérant que la lumière et la chaleur peuvent modifier la 
conductibilité électrique des corps, M . Hughes s'est demandé si 
des vibrations sonores transmises à un conducteur traversé par un 
courant ne modifieraient pas aussi cette conductibilité en provo- 
quant des tassements et des écarts des molécules conductrices, qui 
équivaudraient à des raccourcissements ou à des allongements du 
conducteur ainsi impressionné. Si cette propriété existait réelle- 
ment, elle devait, suivant lui, permettre de transmettre les sons à 
distance, car de ces variations de conductibilité devaient résulter 
des variations proportionnelles de l'intensité d'un courant agissant 
sur un téléphone. L'expérience qu'il fit sur un fil métallique tendu 
ne répondit pas toutefois à son attente, et ce n'est que quand le fil 
s'est rompu et que les deux bouts furent rapprochés l'un de 
l'autre que les sons se firent entendre. Il devint dès lors manifeste, 
pour M. Hughes, que les effets qu'il prévoyait ne pouvaient se 
produire qu'avec un conducteur divisé, et par suite de contacts 
imparfaits. 

Il rechercha alors quel était le degré de pression le plus conve- 
nable à exercer entre les deux bouts rapprochés du fil pour obtenir 
le maximum d'effet, et pour cela il effectua cette pression à l'aide 
de poids. Il reconnut que, quand elle était légère et qu'elle ne dé- 
passait pas celle de i once par pouce carré au point de jonction, les 
sons étaient reproduits distinctement, mais d'une manière un peu 
imparfaite; en modifiant les conditions de l'expérience, il put 
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s'assurer bientôt qu'il n'était pas né(;essaire, pour obtenir ce ré- 
sultat, que les fils fussent réunis bout à bout et que, si on les 
terminait par des clous, ils pouvaient être placés côte à côte sur 
une planche ou même séparés (mais avec addition d'un troisième 
clou posé en croix sur eux), pourvu qu'une pression légère et 
constante pût les réunir métalliquemen t. Il essaya alors différentes 
combinaisons de ce genre présentant plusieurs solutions de con- 
tinuité, et une chaîne d'acier lui fournit d'assez bons résultats ; 
mais les légères inflexions, c'est-à-dire le timbre de la voix, man- 
quaient, et il dut chercher d'autres dispositions. Il essaya d'abord 
d'introduire des poudres métalliques aux points de contact ; la 
poudre de zinc et d'étain, connue dans le commerce sous le nom 
de bronze blanCy améliora beaucoup les effets obtenus ; mais ils 
n'étaient pas stables, à cause de l'oxydation des contacts, et c'est 
en essayant de résoudre cette difficulté, ainsi qu'en cherchant la 
disposition la plus simple pour obtenir une pression légère et 
constante sur ces contacts, que M. Hughes fut conduit à la dis- 
position des charbons mercurisés décrite en premier lieu (*), la- 
quelle donna les effets maxima. 

Dans ces conditions, le crayon appelé à fournir les contacts est 
dans une position tellement voisine de celle de l'équilibre in- 
stable, que les moindres vibrations peuvent l'influencer et faire 
varier la pression très-légère qu'il exerce à l'état normal sur le 
bord du charbon supérieur contre lequel il est posé. Il en résulte 
alors un effet analogue à celui produit dans le système Edison, 



(*) Voici ce que dil M. Hughes relativement à cette disposition : « Le charbon, en 
raison de son inoxydabilité, est un corps précieux pour ce genre d'applications ; en y 
alliant le mercure, les effets sont beaucoup meilleurs. Je prends pour cela le charbon 
employé par les artistes pour leurs dessins; je le chauffe graduellement au blanc et, 
le plongeant ensuite tout d'un coup dans le mercure, ce métal s'introduit instanta- 
nément en globules dans les pores du charbon et le métallisé pour ainsi dire. J'ai 
essayé aussi du charbon recouvert d'un dépôt de platine ou imprégné de chlorure de 
platine, mais je n'ai pas obtenu un effet supérieur à celui que j'obtenais par le 
moyen précédent. Le sapin, chauffé à blanc dans un tube de fer contenant de 
l'étain et du zinc ou tout autre métal s'évaporant facilement, se trouve également 
métallisé, et il est dans de bonnes conditions si le métal est à l'état de grande division 
dans les pores de ce corps, ou s'il n'entre pas en combinaison avec lui. Le fer intro- 
duit de cette manière dans le charbon est un des métaux qui m'ont donné les meilleurs 
effets. Le charbon de sapin, quoique mauvais conducteur, acquiert de cette manière 
on grand pouvoir conducteur. » 
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maïs avec cette dlflTérence que les variations de résistance qui ré- 
sultent des vibrations sont infiniment plus accentuées que les 
difTérences d'amplitude de ces vibrations elles-mêmes, et c'est ce 
qui produit précisément Taccroissement d'énergie des sons repro- 
duits . L'importance de l'efTet obtenu dépend aussi , d'après 
M. Hughes, du nombre et de la perfection des contacts, et c'est 
sans doute pour cela que certaines positions du crayon, dans 
l'appareil qui a été décrit plus haut, sont plus favorables que 
d'autres. Pour concilier les résultats de ses expériences avec les 
idées qu'il s'était faites, M. Hughes dit que, dans les conducteurs 
homogènes, de dimensions fixes, les effets produits aux deux in- 
flexions inverses de la vibration, étant de sens contraire et égaux, 
doivent se compenser; mais que, si le conducteur présente en l'un 
de ses points une conductibilité imparfaite, cette compensation 
n'existera plus , et les vibrations sonores pourront déterminer les 
variations alternatives de conductibilité dont il a été parlé. 

Le charbon n'est pas la seule substance qu'on peut employer à 
composer l'organe sensible de ce système de transmetteur; 
M. Hughes a essayé d'autres substances et même des corps très- 
conducteurs, tels que les métaux : le fer lui a donné d'assez bons 
résultats, et l'effet produit par des surfaces de platine dans un 
grand état de division a été égal, sinon supérieur, au charbon 
mercurisé. Toutefois, comme avec ce métal on rencontre alors plus 
de difficultés dans la construction des appareils, il donne la préfé- 
rence au charbon qui, comme lui, jouit de l'avantage de l'inoxy- 
dabilité. 

Pour obtenir que le téléphone se fasse entendre dans toute une 
salle par ce système, il faut disposer les appareils d'une certaine 
manière. Voici ce que m'écrit M. Hughes à ce sujet: « Lors des 
expériences que j'ai faites le 23 mai dernier à la Société des ingé- 
nieurs télégraphistes de Londres, j'ai parlé d'une chambre séparée 
de la salle par plusieurs étages dans un téléphone Bell, dont l'ai- 
mant était à deux pôles et du modèle appelé par lui son box télé- 
phone. Je l'avais muni d'un cornet de 3 pieds de longueur, et le 
transmetteur était constitué par deux de mes parleurs, adaptés 
dans une petite boîte de o",o5 de largeur sur o°*,o8 de lon- 
gueur, et reliés ensemble en quantité. Le générateur électrique 
se composait de deux éléments à bichromate de potasse, et la 
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bobine d'induction avait 0^,08 de longueur sur o™yo5 de 
diamètre. Elle avait été construite tout exprès pour ces expériences. 
Toutes les personnes qui se trouvaient dans la salle ont entendu 
très-distinctement non-seulement les chansons, mais encore la 
parole et les différentes lettres de Talphabet prononcées isolément. 
Une petite horloge à réveil placée sur une planche de o",2 
d'épaisseur a fait entendre ses battements à tout Tauditoire, 
et ces battements retentissaient comme des coups de marteau sur 
une enclume. » 

M. Hughes ajoute qu'avec la pile seule on peut faire fonctionner 
le microphone sur un circuit de 10 000 ohms de résistance, mais 
qu'avec la bobined'inductionon peut correspondre à toute distance. 

Nous avons dit en commençant que le microphone pouvait être 
employé comme thermoscope ; mais il doit avoir alors une dispo- 
sition particulière et cette disposition n'empêche pas qu'il soit 
employé comme transmetteur téléphonique. Il se compose alors 
d*un tube à parois minces, un tuyau de plume par exemple, que 
l'on remplit avec cinq ou six fragments cylindriques de charbon, 
reliés par une poudre semi-conductrice. Les deux fragments qui 
occupent les deux bouts du tube doivent le dépasser quelque 
peu, et, en les attachant à un fil métallique très-fin, on en fait 
deux sortes d'électrodes qui peuvent transmettre un courant à 
travers ce système de contacts multiples. Or la chaleur, en réa- 
gissant sur la conductibilité de ces contacts, peut faire varier 
dans de si grandes proportions la résistance du circuit, qu'il suffit 
d'approcher la main du tube pour annuler le courant de trois élé- 
ments Dauiell. Il suffit en conséquence, pour apprécier l'intensité 
des différentes sources de chaleur que l'on expose devant l'appa- 
reil, d'introduire dans le circuit des deux électrodes dont nous 
venons de parler une pile de deux ou trois éléments Daniell et un 
galvanomètre sensible. Quand la déviation diminue, c'est que la 
source calorifique est supérieure à la température ambiante; quand 
elle augmente, c'est qu'elle est inférieure: « Les effets résultant de 
rinter\'ention du Soleil et de l'ombre se traduisent sur cet appa- 
reil, dit M. Hughes, par des variations considérables dans les dé- 
viations du galvanomètre . Il est même impossible de le tenir en 
repos, tant il est sensible aux moindres variations de la tempéra- 
ture. » 
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J'ai répété avec un seul élément Leclanché et un galvanomètre 
de lao tours les expériences de M. Hughes, et j*ai employé pour 
cela un tuyau de plume rempli de fragments de charbon provenant 
d'un des charbons cylindriques de petit diamètre que fabrique 
M. Carré pour la lumière électrique. J'ai bien obtenu les résultats 
qu'il indique, mais je dois dire que l'expérience est assez délicate. 
En effet, quand les fragments de charbon sont trop serrés les uns 
contre les autres, le courant passe avec trop de force pour que les 
effets calorifiques puissent faire varier la dérivation galvanométrique; 
quand ils sont trop peu serrés, le courant ne passe pas; il est donc 
un degré moyen de serrage qui doit être obtenu pour que les expé- 
riences réussissent. On observe alors que, quand on approche la 
main du tube, la déviation qui était de 90^ diminue au bout de 
quelques secondes et semble être en rapport avec le rapproche- 
ment plus ou moins grand de la main. Mais c'est l'haleine qui 
produit les effets les plus marqués, et je ne serais pas éloigné de 
croire que les déviations plus ou moins grandes que provoquent 
les émissions des sons articulés quand on prononce séparément les 
différentes lettres de l'alphabet proviendraient d'une émission plus 
ou moins grande et plus ou moins directe des gaz échauffés sortant 
de la poitrine. Ce qui est certain, c'est que ce sont les lettres qui 
provoquent les sons les plus accentués qui déterminent les plus 
fortes déviations de l'aiguille galvanométrique. 

Depuis la présentation que nous avons faite du microphone à la 
Société de Physique, bien des expériences nouvelles ont été com- 
binées, et il nous aurait fallu recommencer notre article pour les 
présenter toutes dans l'ordre qui conviendrait à leur exposition 
logique. Nous renverrons donc le lecteur qui s'intéressera à celte 
question à l'ouvrage que nous publions en ce moment sur le télé- 
phone et le phonographe. Nous croyons toutefois devoir dire en- 
core quelques mots des nouvelles expériences de M. Hughes qui 
constatent ce fait incroyable au premier abord que deux micro- 
phones mis en relation peuvent, dans certaines conditions, trans- 
mettre et reproduire la parole. Déjà M. Blylh avait publié dans le 
Télégraphie Journal An i5 juin un fait de ce genre, et M. H. Ro- 
bert Coiirtenay l'avait également constaté ; mais les expériences 
qui ont été indiquées ayant été répétées sans succès, on n'y avait 
prêté qu'une médiocre attention ; celles de M. Hughes étant plus 
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précises et mieux définies, chacun pourra s'en faire une idée nette 
en les répétant. 

Pour obtenir les meilleurs résultats, M. Hughes a recours au 
microphone parleur que nous avons déjà décrit , maison le dispo- 
sant verticalement et en adaptant le charbon fixe à une membrane 
de parchemin tendue devant un trou fait dans le plancher en face 
des charbons et en adaptant devant celte membrane, du côlé opposé 
à ces charbons, une sorte d*entonnoir cylindrique servant d'em- 
bouchure. En parlant devant cette espèce de téléphone à ficelle, on 
met tout le système des charbons en vibration et Ton transmet à 
travers le microphone en correspondance, qui est exactement le 
même que celui que nous venons de décrire, une série de courants 
de diverses intensités qui, en réagissant sur les charbons eux- 
mêmes, déterminent à leurs points de contact des vibrations. Ces 
vibrations, communiquées à la membrane de parchemin, repro- 
duisent la parole moins fortement, il est vrai, que dans un télé- 
phone Bell, mais assez distinctement pour qu'on puisse la com- 
prendre. Cet eîfet peut même être obtenu avec les microphones 
ordinaires quand on applique l'oreille contre la planche qui sert 
de support aux charbons et en plaçant bien verticalement le char- 
bon mobile. Dans ces conditions, cependant, on ne peut guère 
percevoir que les bruits de la montre. 

M. Hughes donne une théorie de ces différents efi*ets, mais elle ne 
nous paraît pas assez sérieusement étudiée pour que nous en par- 
lions ici ; il nous suffit de signaler le fait^qui est déjà assez curieux 
par lui-même pour nous dispenser en ce moment de tout commen- 
taire. 



rOTEBS GALOBiriaUES DU D' PAaUELIir; 
Par m. MARCEL DEPREZ. 

Les foyers du Dj Paquelin, imaginés en vue d'applications médi- 
cales, se recommandent à la fois par leur simplicité et par leur 
puissance calorifique. 

Le foyer proprement dit est formé d'une feuille de platine sans 
soudure, présentant une forme appropriée à l'usage auquel on le 
destine (boule, olive, lame de couteau droite ou courbe, pointe à 

/. d9 Phys., U VII. (Juillet 1878.) 17 
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ignipuncture, etc) ; il est monlé à demeure bout à bout sur un tube 
d*un autre métal, lequel est percé de trous à son extrémité libre, 
pour le dégagement des résidus de la combustion ; de telle sorte 
que les deux pièces ainsi ajustées forment une sorte de chambre 
allongée, fermée à une de ses extrémités, ouverte à Tautre. Dans 
toute la longueur de cette chambre, s*étend un tube métallique qui 
sort de quelques millimètres à travers son extrémité ouverte, et 

Fig. I. 




par lequel arrive un mélange d'air et de vapeur d'un hydrocarbure 
volatil (*). Ce mélange s'effectue dans un flacon laveur contenant 
l'hydrocarbure, et dans lequel l'air est introduit par un petit souHlet 
à double vent ou poire de Richardson. 

Pour se servir de l'appareil, on chauffe l'extrémité de platine de 
la chambre à combustion dans la flamme d'une lampe à alcool ou 
d'un bec de gaz, sans faire jouer la soufflerie, jusqu'à ce que l'extré- 
mité devienne légèrement rose, ce qui a lieu en une minute à peine; 
puis on insufQe doucement le mélange d'air et de vapeur jusqu'à 
ce que le platine soit d'un rouge vif: alors la flamme disparait subi- 



(') C'est \o liquide que l'on brûle dans les lampes à éponge et à mèche pleine, 
dites tatnpes Mille. 
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tement el toute la chaleur dégagée par la combustion apparaît sous 
rorme de chaleur rayonnante. Dès lors, on peut retirer la lampe 
le foyer est amorcé : on pourra désormais, suivant la vitesse et 
Tampleur de Tinsuddation, soit Tentretenir à une température 
constante, soit TéchaufTer davantage ou le laisser refroidir; il 
suflit d^accroître convenablement la pression pour ramener à Tin- 
candescence la plus vive le platine descendu jusqu'au-dessous du 
rouge ; mais, si la température s'est abaissée trop bas, il devient 
nécessaire de réamorcer le foyer. 

Pour mesurer la quantité de chaleur dégagée par les foyers du 
D' Paquelin, j'ai placé l'un de ces foyers, dont le volume était 
de 7 1 5 millimètres cubes, dans une enveloppe de cuivre d'un volume 
notablement plus grand, plongée elle-même dans un vase conte- 
nant 200 grammes d'eau à la température de i3 degrés. Au bout 
de 2 minutes la température s'était élevée à yS degrés. La quantité 
de chaleur dégagée était donc de i3 calories en 2 minutes, soit près 
de 400 calories par heure. Dans d'autres expériences, cette quantité 
de chaleur s'est élevée à 600 calories, mais alors il fallait déve- 
lopper un travail mécanique notable, pour forcer les gaz à tra- 
verser le foyer. 

En nous bornant à cette première expérience, nous voyons qu'elle 
nous apprend qu'un foyer de ji5 millimètres cubes peut déve- 
lopper 400 calories par heure, et cela en utilisant (comme cela 
m'a été démontré plus tard au moyen d'un calorimètre spécial) 
plus de la moitié de la chaleur totale produite par la combustion. 
Si l'on voulait obtenir le même résultat en employant le charbon 
comme combustible, il faudrait brûler dans le foyer 100 grammes 
de charbon dans une heure, en admettant 8000 calories pour la 
puissance calorifique du charbon, et o,5 pour coefficient d'utilisa- 
tion. Le volume du foyer étant de 71 5 millimètres cubes, il est 
facile de voir que, si l'on faisait un foyer de i mètre carré de base 
et de 20 centimètres de hauteur (qui pourrait être constitué si Ton 
voulait par la réunion d'un très-grand nombre de petits foyers), la 
quantité de chaleur totale dégagée par heure équivaudrait à celle 
qui serait produite par la combustion de 2800 kilogrammes de 
charbon. Or, dans les locomotives, une grille de i mètre carré 
chargée d'une couche de combustible de o",2o ne peut guère brûler 
plus de 600 kilogrammes de combustible par heure, et cela au 

»7- 
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moyen d'un tirage Irès-violenl. Lejoyer en platine de M, Poé/ue- 

lin déi^loppe'donc, à volume égal, une quantité de chaleur près 

de cinquante fois aussi considérable que le foyer d'une locomo-- 

tive! 

La surface rayonnante du foyer est de 486 millimètres carrés, 
mais la plus grande partie de cette surface est portée au rouge- 
cerise, tandis que les points du réseau en platine situés à la sortie 
des gaz sont d'un blanc éblouissant. En admettant qu^ils rayonnent 
à eux seuls la moitié de la chaleur dégagée, soit 200 calories par 
heure, on trouve que ce rayonnement atteint une valeur de a8o ca- 
lories par centimètre carré et par heure. Or le rayonnement de la 
surface solaire est de 5oo calories environ par centimètre carré et 
par heure. Le foyer en platine est donc doué d'un pouvoir rayon- 
nant qu'on peut évaluer au moins à la vingtième partie de celui de 
la surface solaire. Il ne serait pas difficile de dépasser notablement 
ce résultat : il suffirait pour cela d'augmenter la pression d'écoule- 
ment des gaz combustibles, mais alors on provoquerait la fusion du 
réseau en platine. 

OALYAIOIIÈTBES DE FOEGE ÉLEGTEOHOTEIGE ET D'HTEISITÉ; 

Par M. A. GAIFFE. 

Ces galvanomètres ne sont pas des instruments de très-grande 
précision, mais ils permettent de déterminer, à i centième près 
environ, rapidement et par simple lecture, la force électromotrice 
et l'intensité d'un courant. 

Le cadre multiplicateur du galvanomètre de force électromotrice 
porte un fil d'une résistance considérable (environ 3ooo unités 
de l'Association britannique), afin que celle du générateur électri- 
que soit négligeable et que les déviations de Taiguille aimantée 
soient très-sensiblement proportionnelles aux forces électromo- 
trices. 

Deux bobines additionnelles qu'on peut introduire dans le cir- 
cuit, à l'aide d'une simple clef de rhéostat, permettent de rendre 
à volonté la résistance de l'instrument encore dix ou cinquante 
fois plus grande. 

Le cercle gradué porte 60 divisions, 3o de chaque côté du zéro, 
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qui sont soigneusement établies expérimentalement^ à Taide de 
courants de tensions connues. Chaque division représente 7; de 
volt lorsque le galvanomètre est employé seul ; la première bobine 
additionnelle y en décuplant la résistance du circuit, décuple aussi 
la valeur des divisions, qui représentent alors des volts ; enfin la 
seconde bobine, en quintuplant encore la résistance, donne à 
chaque degré la valeur de 5 volts. 

L'appareil permet ainsi de mesurer des forces électromotrices 
variant de o, i à i5o unités. 

Le galvanomètre d'intensité offre la même disposition générale 
que le précédent, mais son cadre multiplicateur a une faible ré- 
sistance, afin que les déviations ne dépendent plus que de l'inten- 
sité. De plus, le rhéostat est remplacé par des dérivations à Faide 
desquelles, en dérivant les courants dans des proportions connues, 
on donne aux divisions des valeurs en rapport avec les intensités 
à mesurer. 

Si le galvanomètre est seul dans le circuit, ses degrés représen- 
tent des dix-millièmes d'unité de l'Association britannique ; avec 
la première dérivation, les divisions représentent des centièmes ; 
enfin avec la seconde les divisions représentent des unités. 

L'instrument permet de mesurer des intensités variant entre 
0,0001 et 200 unités. 

Il est rare que dans les applications médicales, en vue desquelles 
ces instruments ont été construits, et même dans les applications 
industrielles, on ait à mesurer des courants dont les forces élec- 
tromotrices et les intensités ne soient pas comprises dans les li- 
mites fixées plus haut. Il serait, du reste, facile d'écarter ces limites 
autant que cela pourrait devenir nécessaire. 



s. TOLVER PRESTON. — Mode of the propagation of sound and the pkysical con- 
dition determining its TelocitjtOn the basisofthekinetictheory ofgasea (NécaniaBie 
de la propagation et loi physique de la Titessc di^ son, d'après la théorie dyna- 
mique des gai); Philosopkical Magazine f 5* série, t. III, 44i~4^3, 1877. 

Bien que MM. Clausius et Maxwell aient depuis longtemps fait 
justice des objections qui se sont élevées à diverses reprises conlre 
la théorie dynamique des gaz, bien que, en particulier, les prin- 
cipes de l'Hydrodynamique aient été montrés en parfait accord avec 
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les idées nouvelles ('), il restait à rendre physiquement compte de 
la propagation du son dans les gaz d*après la théorie dynamique, 
et à y rattacher tous les remarquables résultats déduits de Tan- 
cienne doctrine et pleinement vérifiés par l'expérience. Plusieurs 
Mémoires importants ont été récemment publiés sur ce sujet; 
je relaterai ici l'explication, particulièrement claire, donnée par 
M. Tolver Prcston, du mécanisme de la propagation des ondes 
sonores dans un gaz. 

Dans un gaz en équilibre, les molécules se meuvent également 
en tous sens : le nombre des molécules marchant dans une direc- 
tion donnée est à chaque instant le même que le nombre des mo- 
lécules allant en sens inverse. Si donc on considère la file des mo- 
lécules marchant suivant une droite donnée, on peut supposer 
qu'à tout instant les molécules f, 3, 5, 7, ... vont dans un sens, 
tandis que les molécules 2, ^, 6, S, ... marchent en sens opposé, 
toutes les molécules changeant ensemble de direction par chocs 
entre elles ou contre les parois. 

Soit maintenant, dans un tel gaz, une paroi plane (la face exté- 
rieure de Tune des branches d'un diapason, par exemple), animée 
d'un mouvement vibratoire, lent par rapport au mouvement d'agi- 
tation des molécules; considérons une file de molécules, normale 
à la paroi : la molécule la plus rapprochée (molécule i) viendra 
choquer la paroi un certain nombre de fois, pendant le mouve- 
ment d'avance de la paroi. Au premier choc, cette molécule i 
reçoit un petit accroissement de vitesse qu'elle transmet par choc 
à la molécule suivante (molécule 2), les deux molécules échan- 
geant simplement leur vitesse. La molécule i retourne donc vers 
le plan avec sa vitesse normale première, et reçoit du plan mobile 
un second accroissement de vitesse qu'elle communique de nou- 
veau à la sphère 2, et ainsi de suite. Après le premier choc, la mo- 
lécule 2 passe à la molécule 3 l'accroissement de vitesse qu'elle a 
reçu de la molécule i, et revient à la molécule i avec sa vitesse 
première. Les mêmes considérations s'appliquent à toutes les mo- 
lécules de la file considérée; et durant le déplacement en avant de 
la paroi, une succession de petits accroissements de la vitesse 
sont propagés par échange sous forme d'onde, consistant en cette 

^ ■■■ ' ■ ■ — — — — 

(*) Foir Vk&dbt, Théorie mécanique de la chaleur, t. H, p. 34. 
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particularité da mouvement que les molécules se meuvent en 
avant avec une vitesse un peu plus grande que leur vitesse nor- 
male, et en arrière avec leur vitesse normale. La vitesse de trans- 
mission de l'onde est la vitesse même des molécules supposées 
d'un diamètre négligeable devant leur moyenne distance. La lon- 
gueur de la pulsation ou demi-onde est évidemment proportionnelle 
au temps employé par la paroi à exécuter sa demi-oscillation ; en 
d'autres termes, la longueur d'onde est proportionnelle à la pé- 
riode du mouvement vibratoire. Dans le mouvement en arrière de 
la paroi mobile, par un mécanisme identique, une succession de 
petits décroissements delà vitesse, formant la deuxième moitié de 
Tonde, est transmise sur toute la file des molécules, et la deuxième 
moitié de l'onde se manifeste par cette circonstance du mouvement 
des molécules qu'elles se meuvent en avant avec une vitesse un 
peu moindre que leur vitesse normale, et en arrière avec leur vi- 
tesse normale. 

Il est clair toutefois que, en réalité, les molécules d'un gaz 
dans leurs collisions mutuelles ne se meuvent pas toutes en droite 
ligne, suivant la direction de la propagation de l'onde à l'instant de 
son passage, mais plus ou moins obliquement à cette ligne de 
propagation, de sorte que la propagation de Tonde sera nécessai- 
rement, dans une certaine mesure, moindre que la vitesse moyenne 
des molécules elles-mêmes : la vitesse du son sera, non pas égale, 
mais proportionnelle à la vitesse du mouvement moléculaire ; mais 
cela ne touche rien au principe, et le mécanisme indiqué plus haut 
rend exactement compte de la propagation des ondes à' distance^ 
dans un gaz tel que le conçoit la théorie dynamique. 

Lorsqu'une onde passe, chaque molécule reçoit dans la pre- 
mière moitié de Tonde un accroissement de vitesse, pendant son 
mouvement en avant seulement ; la molécule gagne un peu de ter- 
rain en avant et en perd en arrière ; et, comme cela a lieu à chaque 
oscillation de la molécule et que la molécule oscille un grand 
nombre de fois en avant et en arrière pendant le passage de Tonde, 
il y a finalement un gain sensible de chemin en avant pour chaque 
file de molécules. La masse d'air entière est poussée en avant 
pendant le passage de la première demi-onde sonore : ce mouve- 
ment en avant est naturellement accompagné d'une condensation 
de Tair. 
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On a exactement le même mouvement d'ensemble en arrière 
pendant la deuxième demi-onde, avec dilatation de Tair. 

La vitesse du son, avons-nous dit, est proportionnelle à la vi- 
tesse des molécules du gaz; de sorte que, dans différents gaz, les ^ 
vitesses du son sont proportionnelles aux vitesses d'agitation de 
ces gaz. L'expérience vérifie celte conclusion : la vitesse des mo- 
lécules dans rhydrogène est quatre fois plus grande que dans Toxy- 
gène, et la vitesse du son dans l'hydrogène est aussi quatre fois plus 
grande que dans l'oxygène. 

Le rapport de deux vitesses est le même pour tous les gaz. On 
peut en déduire la valeur du rapport des deux vitesses dans un gaz 
donnée l'hydrogène, par exemple. On a, en effet 

vitesse du son 1260"* ,,00 

-: Ti — : : = o/ / = O.Ooo 

Vitesse d agitation 1844"* 

si l'on adopte, pour vitesse d'agitation, la racine carrée du moyen 
carré des vitesses dans l'hydrogène, d'après M. Clausius ; ou 

vitesse du son 1269" .^ 

vitesse d'agitation lôgS" '^ 

* 

si Ton prend, avec M. Maxwell, la vraie vitesse moyenne : c'est le 
premier nombre que choisît l'auteur. Mais la vraie solution de la 
question serait évidemment un calcul théorique de ce rapport d'a- 
près la constitution supposée du gaz. M. Preston ne se hasarde 
point sur ce terrain, et, en effet, la théorie, en l'état actuel, ne pa- 
rait pas pouvoir donner de solution certaine. C'est ainsi que 
M. Maxwell, dans une lettre additionnelle au Mémoire que nous 
analysons, donne, comme résultat d'un calcul qu'il ne développe 

point, — = 0,745 pour valeur de ce rapport dans un gaz dont 

les molécules, supposées sphériques, auraient un diamètre négli- 
geable vis-à-vis de leur moyenne distance; tandis que M. Roiti(*) 

avait évalué ce même rapport à- = 0,667, etM.Hoorwegg(')àun 



(*) RoiTi, Ntiovo Cimtnto, deux Mémoires, 1876 et 1877. 

(*) Hoo&WBGG» j4rehivcs néerlandaises, 187G, et avec certainoB retouches, Beiblâtter, 

1877. 
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nombre presque égal, bien qu'obtenu par des considérations com- 

plétement différentes, ~ = o,665* 

'^ o — 27r 

La loi simple que la vitesse du son dans un gaz est proportion- 
nelle à la vitesse d*agitation des molécules donne immédiatement 
toutes les circonstances connues de la variation de vitesse du son 
dans les gaz. La non-influence de la pression, Taclion de la tempé- 
rature s'en déduisent de suite, et l'auteur se plaît à faire ressortir 
la simplicité et la netteté de ces déductions, comparées à ce qu'il 
appelle V ancienne et vague notion de l'élasticité. 

ViOLLE. 



H. LA.NDOLT. — Untenuchungen ûber optisches DrehungSTermOgen : i" Ueber dio 
Ermittelung der specifiscben Rotation actÎTer Substanzen (Recherches sur le pouvoir 
rotatoire. Mesure du pouvoir rotatoire spéciÛque des substances actives); Liebig^s 
j4nn,, CLXXXIXi 1877. 

Les corps qui polarisent circulairement la lumière se divisent 
en trois classes : i^ les corps actifs seulement à l'état cristallin; 
2® les corps actifs à l'étal amorphe et à l'état liquide ; 3° les corps 
actifs à la fois à l'état cristallisé et en dissolution. 

La première classe comprend le cinabre, le cristal de roche, 
les chlorate, bromate, periodate de soude, les hyposulfates de 
potasse, strontiane, chaux, plomb, le sulfo-antimoniate de soude, 
l'acétate d'urane et de soude, le malicocamphre, le benzyle, le 
sulfate d'éthylène diamine, le carbonate de guanidine, la diacétyl- 
phénolphtaléine . 

La seconde classe renferme seulement des composés du carbone 
qui existent dans les corps organisés et ceux qui se tirent des 
premiers par des réactions chimiques simples ; le cas est encore 
douteux pour l'acide tartrique actif obtenu artificiellement par 
M. Jungfleisch. La plupart de ces corps font tourner dans un sens 
seulement le plan de polarisation, quelques-uns le font tourner 
daDs les deux sens. 

Il nous paraît utile de reproduire ici la liste de ces substances 
actives et de leurs dérivés principaux . 
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Sacres 
C"H"0" 



Sucres 



Groupe 
de U maniiite. 



Hydrate* 
de carbone 



Glycoaidet. 



AOTATIO!! 



DérÎTé» 
des groupes 
précédents. 



Acides Yégétaux 
et corps cor- 
respondants. 



à d'oite. 



LoTulose, sucre inter- 
Terti, synanthrose in- 
terTertie, sorbine. 



Mannite. 



Inuline, inuluïde, gom- 
me arabique, gomme 
de betterave. 



Amygdaline, ac. amyg- 
dalique (extr. ou non 
des amandes), salicine, 
populine, pbloridzine, 
phlorétino, digitaline, 
cyclamino, coniférine. 

Dérivés acétyliques de 
l*inuline. 



Alcool amylique de fer- 
mentation. 



à iraacbe. 



Sels et éthers anhydres 
de Tac. paralactique. 



Acide tartrique gauche, 
sels de cet acide, tar- 
tramide gauche. 



Acide malique naturel. 



Malate d'ammoniaque 
dans l'eau. 

Malate acide de chaux 
dans l'eau. 
Malamide. 



Sucres de canne, de lait, 
mycose, mélitose, mé- 
léxitose, maltose. 

Dextrose(Bucres de miel, 
de raisin, d'amidon,de 
salycine , d'amvgda- 
line, de phloridzine, 
dégomme), galactose, 
eucalyne. 



Nitromannile , manni- 
Une, quercite, pinite, 
isodulcite. 



Amidon, xyloïdinc,dex- 
trine, glycogène, gom- 
me arabique, gomme 
de fer me n tat ion . 



QuinoTÎne. 



DériTés acétyliques de 
dextrose, sucre de lait, 
mannite, amidon, aci- 
de saccharique. 

Dérivés desalcoolsamy- 
liqufs actifs, diamyle, 
éthylamylc, iodamyle, 
cyanamyle, amylami- 
no, valcrate d'amyle, 
aldéhyde valérique , 
acide valérianique, ca- 
proique. 

Acide paralactique. 



Acide tartrique droit, 
sels de cet acide, tartra- 
mide droit, acide mé- 
tatartrique, acide di- 
tartrique. 

Acide malique de Ta- 
rido tartrique droit ou 
dfî l'asparagine. 

Malate d'ammoniaque 
dans l'acide azotique. 

Malate de chaux dans 
l'ammoniaque. 

Malate de zinc et anti- 
moniate d'ammonia- 
que dans l'eau. 



SUaSTAHCES 
IRACTITES. 



Synanthrose. 



Inosite. 



Mannitose, quer- i 
citose, dulcite, | 
nitrodulcite , 
érythrite. 



Cellulose, nitro- ' 
cellulose 



Glycyrrhizine , 
acide tan nique 
quelquefois (ac- 
tif). 



Acide lévulique« ' 
acide mucique» 
alcools butyli- ■ 
que et octyli-, 
que de fermen- 
tation^ huile de 
ricin, raéthyla- 
myle, hydrure 
d'amyle etaniy- 
léne, extraitsde 
l'alcool amyli- 
que actif. 



Acide racémique, 
ac. tartriqueob- 
tenn par synthè- 
se, acide pyro- 
tartrique, acide 
nitrotartrique. 

Acide malique 
obtenu par syn- 
thèse. 

Acides maléique, 
fumarique, suc- 
cinique. 

Acide citrique. 

Acide citramali- 
que. 
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Acides végé- 
taax et corps 
correspon* 
dants. 



Terpène 



Essences. 



Résines. 



Camphres. 



Alcaloïdes. 



Substances amè- 
I, etc. 



ROTATION. 



i RHOClM. 



Asparagine en dissolu 
tion aqueuse ou alcoo- 
lique. 

Acide aspartique en dis- 
solutions alcalines. 

Acide glutarique. 

Acide quinique. 



Essence gauche de téré- 
benthine ou térében- 
thène ( extraite en 
France du Pinus ma- 
ritimay à Venise du 
Pinus Larix templinôl^ 
des Pinus picea et pu- 
mil io^. 

Chlorhydrate de téré- 
benthène , térécam- 
phène. 

Hydrate liquide de ter 
pilène. 



à droite. 



Essences de copahu, de 
cubèbe, de lavande, de 
perbil, de rue, de rose, 
de tanaisie, de thym, 
de genièYre. 

Essences droites et gau- 
ches de poivre, de cu- 
min, de romarin, de 
sauge, de sabine. 



Acides sylviquc, pima- 
rique, gaïacique. 

Camphres de matri- 
caire, de menthe, de 
patchouli, de garance. 

Rornéol. 

Acide camphorique du 
camphre de matri- 
caire, acide campho- 
rique anhydre et acide 
campholique du cam- 
phre droit. 

Quinine, cinchonidine, 
morphine , narcotine 
dans l'alcool, pseudo- 
morphine , thébaïne, 
papavérine, laudani- 
ne, strychnine, bru- 
cine, nicotine, atro- 
pine, aconitine, sels 
de ces bases. 

Santonine, acide santo- 
nique , picrotoxine , 
jalappine. 



Asparagine en dissolu- 
tions, acides. 

Acide aspartique en dis- 
solutions acides 

Acide glutamique. 

Acidcquinovique en dis- 
solutions alcalines. 



Essence droite de téré- 
benthine ou australène 
(extraite en Angleterre 
et en Amérique du 
Pinus balsamica, aus- 
tralis ci toeda, en Alle- 
magne du Pinus abies 
nigra et sylvestris). 
Chlorhydrate d'austra- 
léAe, austrocamphéne. 

Essences de citron, d'o- 
range. 

Essences d'aneth , de 
cascarille, de camo- 
mille, de coriandre, 
de fenouil, de mus- 
cade, de myrthe, de 
sassafras. 



Acide podocarpique. 



Camphre des laurinées, 
de bornéo, de succin, 
de romarin, éthyl et 
amylcamphres. 

Acide camphorique du 
camphre des laurinées, 
sels de l'acide campho- 
rique droit, acide cam- 
phique. 



Quinidine, cinchonine, 
quinicine , cinchoni- 
cine, narcotine en dis- 
solutions acides, lau- 
danosine, cicutine, pe- 
losine , sels de ces 
bases. 



Hématoxyline. 



INACTIFS. 



Acides asparti- 
que, fumarique, 
maléique. 



Cam phène, cam- 
philène , téré- 
bène , térébi- 
lène, polytéré- 
béne, terpilène. 



Hydrate solide de 
térébenthine. 

Essences d'anis, 
decai'sia, d'œil- 
let, de cannelle, 
de thym » de 
gaultheria, d'a- 
mandes amères. 

Essence de mou- 
tarde. 



Essence de géra- 
nium, camphre 
de lavande , 
camphène, sul- 
focamphres. 



iVlécoiiinc, nar- 
etine, hydroco- 
tarnine, crypto- 
pine, aricine, 
bel ai ne, berbé- 
rine, vératrine, 
émétine, pipé- 
rine. 
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SUMTAHCBS. 


tOTATIO!!. 


iHAcnrt. 


à ffsscbe. 


à dntlle. 


MaUères 
de la bile. 


Cholestérine. 


Acide glycocholique , 
taurocholique, chola- 
lique, choloidinique, 
b yogi yc ochol iq u e, hyo- 
choloidi nique etiitbo- 
fellique. 




Colles. 


Gélatine, chondrine. 


— . _ _ . _ 


. _ . ._ 1 


Matières 
album ioeuscs. 


Albumine du sérum, 
albumine de Tœuf, 
paralbumine, cascino, 
syntoiiine, pcptono. 



On connaît environ 1 9.0 substances naturelles actives, 60 gauches, 
5o droites et 10 droites et gauches. 

La troisième classe comprend seulement le sulfate de strychnine 
hydraté (système quadratique) et Talun d*amylamine (système 
régulier). 

Dans la première classe, la dissymétrie moléculaire se traduit 
extérieurement par Thémiédrie des cristaux; dans la seconde elle 
doit se trouver dans les molécules elles-mêmes, puisque ces sub- 
stances à Tétat de vapeur font tourner le plan de polarisation. 
D'après les idées de M. Pasteur, les molécules qui ne sont pas su- 
perposables à leur image vue dans un miroir sont seules actives. 

Un certain nombre de corps inactifs peuvent se décomposer eu 
deux corps actifs, Tun dans un sens, l'autre dans l'autre. 



ACTIFS 



Droits. 



Acide tartrique droit 

Acide malique, ex- 
trait de Tacide tar- 
trique droit. 

Camphre des lauri- 
nées. 

Acide camphorique 
du camphre des lau- 
rinées. 

Acide étbylidéno- 
lactique (paralac- 
tique) actif. 



Gauches. 



Acide tartrique gau- 
che. 

Acide malique na- 
turel. 

Camphre de matri- 
caire. 

Acide camphorique 
du camphre de ma- 
tricaire. 



I 



ihactips 



ComblnalsoBt de molé- 
cules det modlflca- 
tlonf (Saches et drol- 
tee en nombre éf al. 



Acide racémique. 
Acide malique de 
Tacide racémique. 

Camphre racémi- 
que. 

Paracamphre et 
camphre racémi* 

3ue ou camphre 
e lavande. 



Réealtât d'une astrf 
difpueltloD des molè> 
cnles. 



Acide mésotartri- 

que. 
Acide malique de 

l'acide succmique. 

Mésocamphre. 

Acide étbylidéno- 
lactique inaclif. 

Acide lactique de 
fermentation. 
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Dans la théorie de MM. Le Belet Van't Hofit, les molécules actives 
sont formées d*un atome de carbone combiné à quatre radicaux diffé- 
rents, ce qui établit une dissymétrie. Les combinaisons actives ont 
toujours au moins un atome de carbone dissymétrique, mais cette 
condition, qui est nécessaire, n'estpas suffisante ; les corps inactifs 
contenant cet atome sont peut-être décomposables en deux modi- 
fications actives en sens inverse. 

MM. Oudemans et Hesse {iSyS) ont repris les expériences de 
Biot sur rinfluence que la concentration des solutions exerce sur le 

pouvoir rotatoîre spécifique [a] f [a] = — — est la rotation pro- 
duite par une couche d^épaisseur /; rf désigne la densité, (/ le poids 
de la substance active pour loo de dissolvant]* Cette quantité 
peut être représentée par la formule 

[a] — X-hBq-\- Cq* 

et dans beaucoup de cas C = o. 

L'auteur a mesuré, avec Tappareil de polarisation de Mitscherlich 
et deux polaristrobomètres de Wild, la rotation produite par une 
série de dissolutions de concentration variable (essence de térében- 
thine gauche et acide acétique, benzol et alcool, essence de té- 
rébenthine droite et alcool, tartrate d'éthyle dans Teau, esprit-de- 
bois et alcool, nicotine dans Teau et Talcool). Il a représenté 
graphiquement les résultats en prenant q pour abscisse et les rota- 
tions pour ordonnées. 

Ces expériences conduisent aux deux lois suivantes : 

I** Le pouvoir spécifique des corps actifs change d'une manière 
continue, lorsqu'on augmente la proportion de liquide inaclif ; 
il y a augmentation (essence de térébenthine, tartrate d'éthyle), 
ou diminution (nicotine, camphre); la différence avec le pouvoir 
rotatoire du corps pur est d'autant plus grande que la disso- 
lution est plus étendue. 

2° Connaissant le pouvoir spécifique d*un certain nombre de 
dissolutions, on peut calculer celui du corps pur d'autant plus 
exactement: i*^c[ue le changement produit par le dissolvant est plus 
faible ; 2** que la courbe qui représente la variation a une courbure 
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plus faible ; 3^ que la concentration de la dissolution est plus 

grande. 



SUBSTANCES. 


DlSSOLTAirrS. 


[«] p pour 7 = 0. 


[«]jjPoury= 100. 


Dirrttnccs. 


Essence de 
térében- 
thine (G.): 


Alcool 

Benzol 

Acide acétique 


36.97 
36,07 
36,89 


36,79 

39.79 
40,72 


-+-1,82 
-H 2,82 
-4-3,83 


Essence de 
térében- 
thine (D.)* 


Alcool 


>4i77 


i5,35 


-+-i,i8 


Nico.îne(G.) 


1 Alcool 

1 Eau 


i6o,83 
161,29 


i38,59 
74, «3 


— 22,24 

— 87,16 






Tartrate 
d'éthyle(D.) 


Alcool 

Esprit-de-boih 
Eau 


8,27 
8,/p 
8.09 


10,19 

«»»«9 
28,12 


-+■ 1,92 
-+- 2.77 

•r- 20. 03 











Les valeurs de A, déduites d'expériences faites avec différents 
dissolvants, sont très-concordantes. On trouve par exemple, pour 
Tessence de térébenthine gauche : 

Observée directement 37 ,01 

Déduit de la dissolution dans Talcool. . . 36,97 

• le benzol. 36,97 

» » Tacide acétique.. . 36,89 

On obtient de même avec le camphre. 



DISSOLVANTS. 


[x] pour y — 0. 


[a] pour y = loo. 


DIFFÊEENCES. 


Acide acétique 

Éther acétiaue 


55,5 
55,2 
55,7 
55,2 
55,8 
56,2 

54.4 


4i.8 
5o,8 

49»o 
38,9 

40,9 
45,3 

4i>9 


l3,7 
4.4 

6,7 

16,3 

(4)9 
ïOi9 

12,5 


Éther monochloracéliquo . . 

Benzol 

Dyméthylanilinc. ... 

Esprit-dc-bois 

Alcool 





La rotation spécifique moyenne du camphre pur à 20® est 
5o**,4; on pourrait déterminer par ce procédé le pouvoir rota- 
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toire d'autres corps actifs. Ce travail a été fait seulement pour 
le sucre de raisin et le sucre de canne, par M. ToUens ; pour le 
sucre de canne, par M. Schmitz. 

C. Daguenet. 



J. FROHUGH. — Einfûhraog des Princips der Erhaltung der Energie in die Théorie der 
Diffraction (Introduction du principe de la conservation de l'énergie dans la 
théorie de la difiraction); Ann, der Phjrsik, nouvelle série, t. III, p. 376, 568, 
1878. 

J. FROHLICH. — Expérimental Untersuchungen ûber die Intensitftt des gebeugteu 
Lichtes ( Recherches expérimentales sur l'intensité de la lumière diflractée); jinn, 
der Phjsik, t. III, p. 667, 1878. 

La théorie de la diffraction présente une lacune. Elle permet, il 
est vrai, de déterminer les positions des maxima et des mlnima 
d'intensité lumineuse sur pn écran placé en arrière de l'appareil 
de diffraction , mais non de calculer la valeur absolue de l'inten- 
sité lumineuse comparée à celle de la lumière incidente. 

Soit, par ex.emple, le cas de la diffraction opérée par une ouver- 
ture rectangulaire de longueur a, de largeur b. Prenons trois 
axes de coordonnées rectangulaires, Oz normal au plan de Touver- 
lure, Ox et Oj parallèles aux deux côtés du rectangle; proposons- 
nous d'évaluer l'intensité lumineuse, dans une direction dont les 
projections sur les plans zOx et zOy, font avec Oz les angles <j 
ti^^ que nous supposerons toujours très-petits. En désignant par X 
elAles amplitudes des vibrations de la lumière incidente et 
diflractée, on admet, d'après la théorie de Fresnel, la relation 

sin r — ^ sin — . — ^ 

A = Xtub 



crasincp C76sini{^ 
X >. 

Celle expression, propre à fournir les valeurs de ç et de ^p corres- 
pondant aux maxima et aux minima d'intensité, ne peut être 
* expression exacte de l'amplitude vibratoire ; car si l'on considère 
'Jne sphère, de rayon indéfmiment croissant, ayant pour centre le 
Centre de l'ouverture, l'intensité lumineuse totale reçue par cette 
sphère (môme dans un cône de petite ouverture, ayant pour axe 
l'axe des z,) irait en croissant indéfiniment avec p, 11 faut donc intro- 
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duire dans la valeur de A un coefficient M indépendant de f et ^, 

mais décroissant quand la distance p de Técran à rouverture 

augmente. 

Pour déterminer la forme de ce coefficient M, M. Frôhlich intro- 
duit ce principe évident, que l'énergie totale du moux^ement lumi- 
neux [intensité) dans la lumière diffractée est au plus égale à 
t énergie du mouvement lumineux incident j qui correspond aux 
ouvertures de l'appareil de di^r action. On ne peut, a priori, fixer 
quel est le rapport des deux intensités, car il se pourrait que, par 
le fait de la diffraction, une certaine quantité d'énergie lumineuse 
se transformât en chaleur, par exemple. Mais il est naturel de 
supposer d'abord que toute Téncrgie lumineuse incidente se 
retrouve dans la lumière diffractée, sauf à comparer ensuite les 
résultats de cette théorie à ceux de Texpérience. 

L'auteur se borne à considérer le cas où les angles (f et<|f sont 

assez petits pour qu'on puisse les confondre avec leurs sinus. On a 

alors 

. jsao . jsbé 
sin —Y^ sin — =--^ 

k = tAxab ^ ^ 



Plaçons immédiatement derrière l'ouverture une lentille de 
foyer p, et un écran à la distance p. L'élément de cet écran a pour 
surface p^d<fd^f et l'intensité lumineuse qu'il reçoit est 

sin' — rp sm' — Y"^ 
r-r- dQdfh. 

Cette intensité doit être égale à X^ab. On a donc pour déterminer 
M, l'équation 



sin' — y-ï- sin' — ~ 



X'ab =z p»MM.»a>6' f ^-r— dod^h. 

J "X" nr 

Les intégrales du second membre ne prennent plus d'accroisse- 
ment sensible à partir de valeurs très-faibles de cp et de ^y puisque 
l'intensité de la lumière diifractée est négligeable à une distance 
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angulaire notable de la normale. On peut donc, sans inconvénient, 
prendre comme limites de l'intégration — oo et -h ^ ; et l'on trouve 

alors que la valeur de l'intégrale double est —r • On a donc pour 

valeur de M 

pX 

M. Frohlich calcule la quantité de lumière contenue entre deux 
minima consécutifs, en prenant pour unité la quantité de lumière 
incidente, et il applique la même méthode de calcul au cas des 
réseaux dont les traits sont parfaitement opaques. Tel est l'objet 
de son premier Mémoire. 

Dans le second il décrit les expériences qu'il a réalisées, pour 
comparer directement les intensités lumineuses des images succes- 
sives données par les réseaux à l'intensité de la lumière incidente. 
L'appareil de mesure a pour organe essentiel une lentille L, coupée 
en deux, comme celle de l'héliomètre. Au foyer d'une première 
lentille /, est une fente de largeur variable, éclairée par la lumière 
monochromatique du sodium. La partie inférieure du faisceau 
parallèle émergent traverse un diaphragme D, et un prisme biré- 
fringent compensé P|, qui ne dévie pas sensiblement le rayon ordi- 
naire ; enfin ce faisceau arrive sur la moitié inférieure de l'hélio- 
mètre L, dont l'axe coïncide presque avec celui de la lentille /; la 
moitié supérieure du faisceau traverse une ouverture O du dia- 
phragme et la moitié supérieure de l'héliomètre. Par un déplace- 
ment convenable des deux moitiés de la lentille L, on peut amener 
les deux images presque au contact, et par conséquent comparer 
leur intensité. 

Les ouvertures du diaphragme sont tellement choisies que, quand 
on place devant l'oculaire un analyseur P,, avec sa section prin- 
cipale parallèle à celle du prisme biréfringent P|, les images 
fournies par les deux moitiés de l'héliomètre possèdent la même 
intensité. Quand l'analyseur tourne d'un angle tîo, les intensités 
sont entre elles comme i : cos^yjo- 

Maintenant si, en avant de l'ouverture O, on place un réseau 
dont la partie utile est plus large que cette ouverture, il se produit 
au foyer de l'héliomètre une rangée horizontale d'images, formées 
de lumière naturelle, et l'image moyenne coïncide avec l'image 

/. de Phrs., t. vil. (Juillet 1878.) 18 
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obtenue sans réseau. Pour mesurer rintensltéde l*une des images, 
on agît sur la vis micrométrique de Théliomètre, de manière â 
la rapprocher de Timage polarisée, et Ton fait varier Tintensité de 
celle-ci par la rotation de l'analyseur. La largeur de la fente est 
choisie, pour chaque réseau, de telle sorte que son image ait à peu 
près la largeur de Tintervalle entre deux images produites par 
diffraction. 

Voici, comme exemple, quelques-uns des résultats obtenus par 
M. Frôhlich. L'unité adoptée est toujours l'intensité de la 
lumière incidente ; d représente la distance du centre de deux ou- 
vertures successives du réseau, n le nombre de ces ouvertures, 

a leur largeur, et l'on pose m = -» 

iii=i,i5oa. </=o",5oo. m=.2,a53. </ = o,5oo. 

11 = 4^ ii = 4o 

Numéro Intensité Intensité 

de l'image observée. calculée. observée. calculée. 

0,6890 0,6404 0,1680 O, l663 

1 0,0171 0,0139 0,0765 0,0828 

2 0,0137 0,0117 0,0022 0,0025 

3 0,0081 0,0080 0,0048 0,0070 

h 0,0026 o,oo52 

E. BODTY. 



W. VOIGT. — Zur Fresnersehen Théorie der Diffractionsercheinongen (Théorie 
de Fresnel relative à la diffraction); jinn» der Physià, nouveUe série, t. III, 
p. 53a, 1878. 

La méthode employée par Fresnel consiste à substituer à un 
point lumineux l'une des ondes qui en émanent, et à considérer 
individuellement chaque point de l'onde comme une source de 
lumière, envoyant dans une direction, qui fait un angle cp avec la 
normale à l'onde, une intensité lumineuse décroissant rapidement 
quand f augmente, suivant une loi inconnue. 

M. Voigt montre que la substitution proposée par Fresnel donne 
des résultats exacts en ce qui concerne l'intensité, mais que la 
phase de vibration, calculée pour un point déterminé, n'est pas la 
même suivant que l'on considère la lumière comme émanant directe- 
ment du point lumineux ou d'une surface d'onde intermédiaire; 
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ce dernier mode de calcul fournit, par rapport au premier^ un re- 

tard constant égal à l 

L'auteur cherche à substituer aux formules de Fresnel des for- 
mules déduites directement de la théorie de l'élasticité. Celles 
auxquelles il parvient ne présentent plus la contradiction précé- 
dente en ce qui concerne la phase ; mais elles ne sont applicables 
que pour une très-faible obliquité de la direction d'observation 
par rapport à la normale de Tonde. E. Bout y. 



Fleehing JENKIN et J.-A. EWING. — Helmholtz's Towel theory and the phonograph 
(La théorie des ▼oyelles de Helmholtz et le phonographe); Nature^ yoI. XIII, 
n* 347t i4 mara 1878. 

Prononcez une voyelle quelconque devant le phonographe , puis 
faites-le parler, en tournant plus ou moins vite ; la hauteur du son 
en sera altérée, mais non le son de la voyelle, qui restera toujours 
le même. Cependant, si Ton chante une gamme sur une seule 
voyelle, les formes d'onde indiquées par les marques de la feuille 
d'étain semblent varier avec la hauteur du son. 

A. Potier. 



W.-H. PREECE. — On some physical points connected with the téléphone (Sur 
quelques points de Physique concernant le téléphone) ; Philosophieal Magasine, 
5* série, t. V, p. 381-392, 1878. 

Nous conserverons la division du sujet adoptée par l'auteur. 

I. Du téléphone comme source d'électricité. — Les vibrations 
de la plaque du téléphone modifient les lignes de force du champ 
magnétique et amènent ainsi la production de courants d'induction 
dans le fil. Ces courants sont extrêmement faibles, car un dépla- 
cement de ,,^|^,^ de millimètre suffit, d'après lord Rayleigh, 
pour produire des vibrations sonores. M. Brough a calculé que le 
plus fort courant téléphonique ne dépasse jamais un billionième 
de Weber. 

II. Du téléphone comme récepteur. — Les courants intermit- 
tents, lancés dans la ligne, produisent dans les lignes de force de 
l'aimant récepteur des variations correspondant à celles du pre- 
mier aimant, et les vibrations se reproduisent. 
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III. Fonctionnement du téléphone. — Les différentes voix s'en- 
tendent inégalement. Le chant se transmet avec une grande pré- 
cision : il en est de même du son des instruments à vent. « Un 
buglc résonnant à Londres a été entendu distinctement par mille 
personnes dans la grande halle au blé de Basingstoke. » 

IV. Expériences. — M. Wilmot a essayé, sans grand succès^ 
de multiplier le nombre des plaques, des bobines et des aimants. 
Les changements dans la forme, l'intensité et la position des ai- 
mants ne furent pas plus heureux. Le meilleur résultat a été ob- 
tenu, dès le principe, par M. Bell, au moyen d'un faisceau aimanté 
en fer à cheval. Un de ses appareils permit à sept ou huit per- 
sonnes dVntendre la voix distinctement de Londres à Southampton. 

V. Applications. — Le téléphone révèle Texistence de courants 
insensibles à tous les galvanomètres. On peut l'employer pour Té- 
tudc des courants d'induction très-faibles. Il permet de mesurer 
les plus faibles résistances avec le pont de Wheatstone, en con- 
statant Tabsence de tout courant dans le pont , avec une précision 
inconnue jusqu'ici. M. Niaudet Ta appliqué à l'étude des faibles 
courants provenant des sources douteuses d'électricité. Enfin on 
peut s'en servir pour éprouver les supports isolants. 

VI. Conclusions et résultats. — L'usage du téléphone est restreint 
par la production de courants induits capables de masquer les 
courants téléphoniques. Ainsi, en raison des extra-courants, on 
entend mieux à travers un fil de loo milles étendu dans la mer 
qu'à travers un fil de 20 milles enroulé. 

On sait que, si deux fils sont voisins sur une grande longueur, 
les courants qui traversent le premier donnent dans le second des 
courants sensibles au galvanomètre. Le téléphone accuse encore 
ces courants quand les fils ne s'accompagnent que sur une lon- 
gueur d'un pied. Il en résulte une grande difficulté d'employer le 
téléphone dans le voisinage de fils télégraphiques. Il y a trois ma- 
nières de combattre cette perturbation : 

1® En augmentant l'intensité des courants téléphoniques et en 
diminuant la sensibilité de l'instrument : c'est ce que M. Edison 
est en train de réaliser; 

1^ En protégeant le fil contre l'induction. Un fil traversé par un 
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courant produit dans un fil de fer voisin une induction électrique 
et une induction magnétique. On élimine ces deux effets en en- 
tourant le fil téléphonique d'une armature en fer communiquant 
avec le sol ; 

3** En neutralisant les effets de Tinduction. M. Bell a obtenu ce 
résultat au moyen d'un fil de retour dont la distance au premier 
est négligeable par rapport à celle des fils perturbateurs. 

Une autre difficulté réside dans la déperdition par les supports. 
Les courants provenant des fils voisins y trouvent un chemin pour 
pénétrer dans le circuit téléphonique, surtout en temps de pluie. 
Un inconvénient analogue est causé par un sol peu conducteur, où 
le fil téléphonique plonge ainsi que les fils télégraphiques voisins. 

Les courants terrestres occasionnent aussi dans le téléphone un 
bruit assez semblable à celui des flots qui se brisent contre le ri- 
vage. Ces phénomènes sont surtout très-intenses pendant les au- 
rores boréales. Les orages agissent de même. On peut percevoir 
un son produit par un éclair trop éloigné pour être vu. Quand 
Téclair est visible, le D*" Channing compare le son à celui d'une 
goutte de métal fondu tombant dans Teau. Il constate même que 
Ton entend le son avant l'apparition de l'éclair. En somme, l'in- 
strument rend toujours quelques sons provenant des change- 
ments atmosphériques. 

On craignait, dans le principe, que les câbles sous-marins ne 

fussent impropres au circuit téléphonique. Cependant on réussit 

à entendre la parole à travers 200 milles de câble, et le chant à une 

distance beaucoup plus grande. Des résultats semblables ont été 

obtenus avec des fils souterrains. L'induction retarde et prolonge 

dans de pareils fils la propagation du courant, mais la vibration 

de la lame du téléphone récepteur produit un courant induit qui 

neutralise le premier. La ligne devient ainsi capable de transmettre 

un second courant. 

Damien. 



H. HAGA. — Ueber die durch das Stromen von Wasscr in Capillarrôhren erzeugte 
electromotorische Kraft (Force électromotrice produite par le passage de l'eau dans 
des tuyaux capillaires); Ann. der Physik, nouvelle séi'ie, t. II, p. 33^, 1877. 

J.- W. CLARK. — Même sujet. Ibid,, p. 335. 

Les deux auteurs ont employé l'électromètre à quadrants pour 
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ia mesure des forces électromotrices. Le premier, n'employan 
que des tubes capillaires auxquels s*applique la formule d 
Poiseuille, a trouvé les forces électromotrices indépendantes de 1 
longueur et parfaitement proportionnelles à la pression, mais Tin 
fluence très-grande de la nature des parois ne lui a pas permis d 
trouver une relation entre le diamètre et la force électromotrice ; i 
avait cru d'abord cette force proportionnelle au rayon. 

M. Clark trouve, au contraire, que la force augmente quand 1 
rayon diminue; que pour des tubes non capillaires, la force di 
minue quand la longueur augmente, et qu'enfin elle diminue auss 
avec le temps; toutefois on lui restitue sa valeur primitive en net- 
toyant le tube avec de Teau et de Facide sulfurique ('). 

A. Potier. 





R. CLAUSIUS. — Ueber die Behandlang der iwischen lineuren StrOmen and Leitei 
tUtUindenden ponderomotrischen und elektromotrÎBchen Krifte nach dem 
djnamiscben Grundgesetze ( Calcul des actions réciproques des courants basés sui 
un nouTeau principe d'électrodynamique); j4nn. der Phjrtik, nourelle série, t. I*,^ 
p. i4, 1877. 

La formule élémentaire proposée par M. Clausius pour rem- 
placer celle de Weber a été déjà indiquée : elle conduit, pour l'ac- 
tion mutuelle de deux éléments de courants, à la formule de Grass- 
mann et Renard, pour la force électromotrice induite par un 
courant fermé à la formule de Neumann. 

A. Potier. 



w. FEUSSNER. — Neuer Beweis der Unrichtigkeit des Emission stheorie des Lichts 
(NouTelle preuve de l'inexactitude de la théorie de l'émission de la lumière); Annales 
de Poggendorff^ t. CLX, p. 317, 1877. 

L'auteur, appliquant la théorie des accès telle qu'elle a été 
donnée par Newton et développée par Biot, cherche à déterminer 
ce qui doit arriver quand on produit les anneaux de Newton entre 
une lame et une lentille de verre, et que Ton interpose oblique- 
ment une deuxième lame de verre, soit sur le trajet des rayons in- 
cidents, soit entre la lentille et la lame. 



(•) Voir Journal de Physique, t. VI, p. 287. 
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On voit aisément que la théorie des ondes, d'accord avec l'ex- 
périence, indique que, dans le premier cas, le diamètre des an- 
neaux ne sera pas modifié; que, dans le second , les anneaux se 
déplaceront en conservant leur espacement. La théorie des accès 
ferait prévoir des phénomènes tout différents. 

E. Bout Y. 
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EXP£lU£irC£S SUR U OÉCHABGE DISBUPTIVE FUTES AVEC LA PILE 
AO CBLOBURE D'ARGENT ; 



HUGO W. MULLER. 



\. 11 y a quelques années, nous avons publié les résultats d'ex- 
périences faîtes avec la pile constanLe à chlorure d'argent. La pile 
dont nous nous sommes servis en 1870 était de 3a4° éléments; 
dans ce moment, nous avons 8040 éléments en action et 29(10 nou- 
veaux prêts à être chargés, ce qui fera un total de i i 000- 

Cctle pile est disposée par séries de 20 éléments réunis comme 
le montre \a Jig. 1. On a dessiné à part les parties dont chaque 




élément est formé, savoir : la tige de 7,ine Z., \c. cylindre do clilorurc 
d'ai^ent AgCl fondu sur le fd d'argent aplati SW, le cylindre de 
parchemin végétal \p ouvert aux deux houts, ce même cylindre de 
parchemin en place autour du cylindre de chlorure d'argent, cnGn 
le bouchon en paralKne C, percé de deux trous, par l'un desquels 
passe la tige de zinc et dont l'autre sert à l'introduction du 
liquide ; ce dernier est ensuite fermé par une petite lige de pa- 
rallinc pp. Le parchemin a pour butd'empécher le contact du zinc 
el du chlorure; il est enroulé plusieurs fois sur un moule pour en 
/. dr PKyi..\. VII. (\oi» ia7S.) It) 
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former un cylindre, puis collé sur le bord par un vernis à la 

gomme laque et serré par un fil pour empêcher qu'il ne se déroule. 

Le liquide employé est une dissolution de chlorhydrate d'ammo- 
niaque, renfermant 9.3 grammes de sel par litre d'eau. Les vases 
peuvent être clos d'une manière absolue, sans craindre un dégage- 
ment d'hydrogène, en fondant le bouchon de parafRne, à Taide 
d'un fer chaud, le long de la paroi du verre et autour de la tige 
de zinc. Généralement on casse beaucoup de tubes, soit au moment 
de la fermeture, soit sans cause apparente, et le plus souvent parle 
fond après que le liquide a été introduit ; la perte peut atteindre 7J7. 

Les séries d'éléments sont rangées dans des armoires renfermant 
les unes 1080 éléments, les autres 1200 (* ). 

La pile fonctionne d'autant mieux qu'on l'emploie plus fréquem- 
ment ; quand elle reste longtemps en repos, il se forme une couche 
très-adhérente d'oxychlorure de zinc (') qui introduit une énorme 
résistance dans chaque élément et réduit beaucoup l'intensité du 
courant que l'on peut obtenir dans un circuit de faible résistance; 
cet inconvénient est négligeable quand il s'agit d'étudier les distances 
explosives ou de faire des expériences avec les tubes à gaz raréfiés. 

L'intensité du courant est remarquablement constante : si l'on 
ferme la pile par un circuit peu résistant muni d'un galvanomètre, 
l'aiguille reste immobile pendant plusieurs heures ; nous avons eu 
l'occasion de le vérifier bien des fois. Ainsi une pile de 10 éléments 
fut réunie par deux galvanomètres avec un vase renfermant une 
dissolution de i partie d'azotate d'argent dans 5 parties d'eau. Les 
deux électrodes d'argent furent pesées au commencement et à lafio 
de l'expérience. Le courant fut continué pendant une heure, les deu ^^^ 
galvanomètres indiquant des déviations absolument constantes - 

L'électrode positive avait perdu 0,617 

L'électrode négative avait gagné o,Gi6 



Moyenne o,6i65 

ce qui faisait -^77 = 0^*^,0001713 par seconde. 



(') Le prix du chlorure d'argent et de l'argent, y compris le travail, est d'environ 
3f'",5o par clément. 

(*) Ce dépôt d'oxychlorure est en plaques hexagonales, et correspond à la formule 
/|ZnO,3ZnCP-+-2oH«0. 
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La résistance de la pile était de 55****"% celle de l'électrolyte de 
^obmt ç^ çgijg jgjj galvanomètres de 5, 24» formant un total de 
63"^"*", 24. La réduction d'argent par chaque élément pour une ré- 
sistance de i®**"* est donc, pendant une seconde, de 

0,0001713x63,24 

i -ï-= o«%ooio833. 

10 

La moyenne de quatre autres expériences a donné i^^^,0Q^^ 
d'argent réduit par seconde pour une résistance de i"**". Comme 
la force électromotrice de la pile est égale à i^°*',o3, il en résulte, 
pour T"*' et i***»™, i"'8r^o626, au lieu de l'^^^i'iQZ, nombre donné 
par M. Kohlrausch. 

La force électromotrice 'de la pile à chlorure d'argent a été déter- 
minée plusieurs fois par comparaison avec l'étalon à sulfate de 
mercure de Latimer-Clark, lequel est de i^^*',4iÏ7, en mesurant 
l'intensité du courant obtenu dans un circuit de très-grande résis- 
tance. On a obtenu ainsi les nombres 

1,059 
1 ,002 
I ,o3i 

dont la moyenne est i,o3. 

Nous avons déterminé aussi la force électromotrice des éléments 
dans lesquels on remplace le chlorure d'argent par un autre sel 
lialoïde, et nous avons trouvé ; 

volt! 

Pour le chlorure d'argent 1 ,o3 

D bromure » 0,908 

» iodure » 0,768 

Ces éléments peuvent être combinés avec les éléments à chlorure, 
(le manière à constituer un nombre exact de volts. 

2. Pour mesurer la longueur de l'étincelle, nous employons le 
micromètre à décharges représenté par \difig, 2. La monture est 
en ébonite. Le pas de la vis est de ^ de pouce et le bouton d'ébo- 
niie A permet d'évaluer 77777 de pouce sans difflculté. On peut 
adapter à la partie inférieure de la vis des extrémités polaires de 
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ilifiTËrentes formes, ei mesurer des distances entre elles et le plateau 
inférieur D, jusqu'à ag"",^. Les bornes C el C commuDiqueal 
séparément avec la vis el le plateau el ser\-ent à attacher les fils de 
communication . 

Le même instrument peut être placé sous la cloche d'une pompe 
pDcumalique, quand on désire faire des expériences dans l'air at- 
mosphérique ou dans d'autres çaz i> diflerentcs pressions. 

Ha.' 




3. La décharge de la pile avec un ou doux pôles en forme de 
pointe présente plusieurs phénomènes intéressants, qui précèdent 
le passage véritable de l'étincelle et qui n'uni pas lieu avec d'autres 
formes d'extrémités polaires, par exemple des sphères ou des dis- 
ques. 

Dans ce dernier cas, la nature des métaux n'a pas d'influence 
sur la distance cxplosi\e. Los expériences répétées avec des con- 
ducteurs 'de même forme et le même nombre d'éléments ont tou- 



V 



o 
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jours donné des résultats d'une constance remarquable, quel que 
fût rintervalle des expériences, c'est-à-dire quel que fût Taccrois- 
sement de résistance introduit dans la pile par la formation 
d'oxychlorure de zinc. La longueur de r étincelle dépend donc 
essentiellement du nombre des éléments et de leurjorce électro- 
motrice. 

Tous les résultats des expériences ont été portés sur papier 
quadrillé, puis traduits en courbes, et Ton a déterminé ainsi, pour 
chaque série, la distance explosive correspondant à un nombre 
d'éléments variant d'une manière régulière, comme l'indique le 
tableau suivant : 

Nombre d*élémeot8. sso soo looo jsoo icoo isoo 

mm mm dod mm mm mm 

I I o,o3i7 o,oG4o o,i334 0,3337 o,3332 0,4509 

^1 II o,o3i7 u,oG3o OfiaiQ 0,2159 o,3366 0,4572 

|1 m o,o3i7 o,o635 0,1219 0,2223 o,3493 0,4^26 

' IV 0,0254 o,o5o8 o,ioiG 0,2095 0,3238 0,4509 

IV o,o3i7 o,o635 o,i3oi 0,2159 o,3238 0,4317 

Vil 0,0254 o,o5o8 0,0978 0,1968 0,2839 o,4o63 

Moyenne 0,0296 o.o5i)3 0,1178 0,2157 o,325f o,4'|66 

Vlll o,o3i7 0,0571 0,1270 o,2i49 0,3238 o,4449 

Nombre d'élémeou. 80 iooo soou eooo toco sooo 

miu ocm mm mm mm mm 

; I OfS'j'jg 0,8443 1,126 ff it n 

i\ II 0,5918 0,8808 1,172 i»4Si '>7^ 3,095 

I III 0,6045 0,8788 i,i6a 1,461 i»797 3,095 

5 ] IV 0,5664 0,8636 i,i43 1,442 1,752 2,070 

•5 \ V 0,5715 0,8533 i,i39 i,4o3 1,702 2,019 

••I VII 0,5079 0,7874 1,060 // // h 

of Moyenne 0,5700 o,85i3 i,i34 if447 ï»759 3f07O 

\ VIII 0,584 1 o,85o7 i,i46 1,148 1,760 2,078 

Ces résultats sont d'accord avec la conclusion de sir W. Thom- 
son (* ), qu'une pile de 55 lo éléments Daniell est capable de pro- 
duire une étincelle dans l'air ordinaire entre deux surfaces 
légèrement convexes à la distance de i™"*,32 (2). • 

L'accroissement de distance explosive, pour des accroissements 
successifs du nombre des éléments, est beaucoup plus rapide dans 



(*) Proceedings of the Royal Societx^ toI. X, p. 338. 

(*) Afin de rendre la comparaison plus facile, nous arons traduit en Tolts les 
nombres publiés par sir W. Thomson, en prenant la râleur 3 x 10** pour le rapport 
de Puoité électromagnétique à l'uoité électrostatique. 
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le cas de deux surfaces sphériques que si l'explosion a lieu entre 
une pointe et un disque. Il s'en faut donc de beaucoup que la dis- 
tance explosive soit proportionnelle au carré du nombre des élé- 
mentSy comme dans le cas d'une pointe et un disque ou de deux 
pointes que Ton verra plus tard. 

Nous avons encore déterminé la distance explosive entre deux 
cylindres concentriques, et comparé les résultats de nos expériences 
avec ceux que M. Gaugain avait obtenus , avec des potentiels 
beaucoup plus élevés. Pour de petites étincelles, la distance explo- 



Fig. 3. 




iOOO 



6000 



6000 



îve est variable comme entre les surfaces spliériques et les surfaces 

ânes. Cette distance diminue môme d'abord, puis augmente 

mesure que le nombre d'éléments va croissant. 

Quand l'étincelle éclate entre une pointe et un disque, la dis- 

ince explosive présente aussi une constance remarquable pour 
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un même nombre d'éléments, mais la forme de la pointe a une 
grande influence. 

La longueur de rétincclle dépend aussi du signe de la pointe. 
Pour de grandes tensions, de 5ooo à 8000 éléments, la décharge 
disruptive est plus longue quand la pointe est positive ; mais, avec 
un nombre moindre d'éléments, c'est-à-dire de 1000 à 3ooo, elle 
est plus longue quand la pointe est négative. 

Les courbes de \dijig. 3 donnent le résumé de toutes ces expé- 
riences. 

L'étincelle véritable entre une pointe et un disque est précédée 
par une décharge lumineuse, une sorte d'effluve. La quantité d'é- 
lectricité qui passe alors est très-faible par rapport à celle que 
donnent l'étincelle et la formation de Tare, mais elle est suffisante 
pour introduire une vive lumière dans un tube à gaz raréfié. Ainsi, 
avec la pile de 8o4o éléments, dont 4800 au chlorure fondu avaient 
une résistance de S*'**"*, et 8240 au chlorure en poudre avaient une 
résistance de i5°**™% ce qui faisait une résistance totale de 72 600****"% 
on a obtenu pour l'intensité du courant: 

Weber 

Dans un court circuit o, i i4o 

Après une étincelle à8™™,64et la formation de Tare, la 
résistance totale du circuit extérieur étant trouvée 
de 58ooo ohms o,o634 

A9"*™,i4, la résistance extérieure étant trouvée de 827 

mégohms, avec la pointe positive 0,0000247 

A la distance de 9"*°*,i4, résistance de 274 mégohms 
et pointe négative o,oooo3o2 

A 7""",63, résistance de 181 mégohms et pointe néga- 
tive 0,0000458 

Distance de 29"",46, résistance de 6890 mégohms, 
pointe positive ou négative '0,0000014 

Si l'on prend pour unité le courant qui a lieu avec une résistance 
extérieure nulle, on voit que l'intensité a été réduite à o,5i par 
la formation de l'arc, puis à 0,000217 et 0,0000128 aux distances 
de 9""", 14 et de 29"'°*,4ti. Il résulte de là que la formation de l'ef- 
fluve entre une pointe parabolique et un disque, à la distance de 
9""*, 14, ne diminue, la difiiérence des potentiels d'une pile de 
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8o4o éléments que de . > c'est-à-dire moins de 2 éléments. 

4. La lumière qui jaillit entre les pôles est très-visible, même à 
la distance de 29*""*, 5. Quand on rapproche les pôles, la pointe 
étant positive, il se produit un siflicment très-fort, et même un 
bruit de crécelle. Le disque, surtout quand il est positif, se couvre 
d'une couche métallique mince qui prend Tapparence des anneaui 
de Newton. 

Il y a encore une décharge lumineuse très-apparente bien au 
delà de la distance mesurable par notre micromètre, qui est de 
29"*", 5. Ainsi Ton peut mettre en évidence le passage d'un courant 
entre les pôles séparés de o",i3 à o",i5, en interposant un tube 
de Geissler entre la pile et un des pôles, car ce tube devient 
lumineux , quand même le courant est trop faible pour donner 
une lueur appréciable entre les extrémités polaires; de l'excita- 
teur. 

5. Nous avons déterminé le nombre d'équivalents chimiques 
qui correspond à la charge d'un condensateur de 4^,8 microfarads, 
en mettant un voltamètre sur le trajet de la pile au condensateur. 
La communication était maintenue chaque fois pendant deux mi- 

Fig. 4. 




nutes, quoique le dégagement de gaz cessât environ après trente 
secondes; les gaz continuent encore à se produire, mais en quan- 
tité minime, même au bout d'un temps très-long, ce qui correspond 
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aux pertes électriques. L*opération était répétée^ quatre ou cinq fois 
pour que le volume du gaz fût mesurable. On a ainsi obtenu avec 
une pile de 8240 éléments, en réduisant le volume des gaz mé- 
langés à la température de zéro et la pression de 760"". 

ce 

1 0,02276 

Il 0,02256 

III 0,021 56 

IV 0,02487 

Moyenne 0,02294 

ce qui correspond à o"S',o 12807 d'eau décomposée ou à un dé- 
pôt d'argent de o^B»", 166145. D'après M. Kohlrausch (*), i weber 
pendant une seconde, c'est-à-dire la quantité d'électricité que pos- 
sède un farad chargé au potentiel de i^^*', produit i™s',i363 d'ar- 
gent, ce qui ferait pour notre condensateur un dépôt de 

1. 1363 X 4^,8 X 3240 X I ,o3 _ ^^^^ ^ ^ 
I 000000 

nombre plus faible de 2,3 pour 100 que celui que nous avons 
obtenu. 

La quantité d'eau décomposée, c'est-à-dire la quantité d'élec- 
tricité qui correspond à la charge totale d'un condensateur , 
est proportionnelle au nombre des éléments. On a obtenu, par 
exemple ; 

Rapport 
Nombre ^^^ quantités d'eau décomposée. 

d'éléments. Rapports. I. II. Mojeoae. 

1080 II II 

2160 2 2 1,5 1,75 

3240 3 3,33 2,5 2,91 

L'énergie électrique du condensateur étant alors proportion- 
nelle au carré du nombre des éléments, les effets de volatilisation 
doivent être dans les rapports de i,4 et 9. Avec un fil de platine 



(*) Pogg. Ann.f Tol. CXLIX, p. 175; 1873. 
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<Ic j de millimètre de diamètre et un condensateur de 4^y8n^îcro- 

farads, on a ainsi obtenu : 



Nombre d'éléments. 


Longueur 


du fil. 




1080 


mm 
25,4 


Chauffé a la temp. de Tusion. 


2160 


lOI , 


,6 


Volatilisé. 


A 


127 




Au point de fusion. 


824^ 


266 




Volatilisé. 


n 


279 




Réduit en globules. 


n 


33o 




Au point de fusion. 



Le diagramme {/ig- 4) montre la disposition des expériences. 
La pile iVZ est en communication permanente avec le condensa- 
teur C ; le circuit formé par la pile et le fil primaire de la bobine 
peut être ouvert ou fermé à l'aide d'une clef K, et l'on fait mou- 
voir à la main Tinterruptcur à rotation B. 



EXPÉBIEIGE8 BELATIYE8 AU TOUBnaUET tLEGTBiailE; 

Par m. BiaiAT. 

Si l'on met un tourniquet électrique isolé en communication 
avec une machine électrique et si, lorsque sa vitesse de rotation 
est considérable, on vient à le recouvrir d'une cloche en verre, le 
tourniquet s'arrête. Cela tient, dit-on, à ce que l'air de la cloche 
est électrisé. Si alors on vient à toucher la cloche avec la main, le 
tourniquet marche de nouveau. On l'explique en disant que le 
voisinage de la main a changé la distribution électrique dans le 
gaz. L'expérience réussit fort bien lorsqu'elle est faite dans les 
conditions que je viens de rappeler. Il n'en est plus de même si 
l'on opère de la façon suivante. 

On place le tourniquet au centre d'un plateau de verre percé en 
ce point d'un trou par lequel on peut établir la communication 
avec la machine électrique, et on le recouvre d'une cloche en 
verre. A ce moment seulement, on fait fonctionner la machine. 
Le tourniquet ne marche pas. C'est à peine s'il y a une légère 
tendance au mouvement, tendance d'ailleurs aussitôt réprimée. 

En regardant l'instrument dans l'obscurité, on voit de petites 
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aigrettes qui partent non de Texlrémité des pointes, mais du pied 
métallique du tourniquet et de la lige qui le fait communiquer avec 
la machine. Ces aigrettes sont dirigées vers le plateau de verre. 

Si maintenant on recommence rexpcrience en supportant le 
tourniquet non plus par un pied métallique, mais par un pied 
isolant, par exemple un morceau d'un canon de soufre de o°*,o5 à 
o",o6de hauteur, et si enfin le fil qui le met en communication avec 
la machine est parfaitement isolé, le tourniquet se met en mouve- 
ment sitôt que l'on fait tourner la machine, et il ne s'arrête plus. 

Si, dans le premier cas, on approche la main de la cloche, le 
tourniquet se met en mouvement, et dans le second cas la vitesse 
de rotation est considérablement augmentée. 

De ces expériences on peut conclure, je crois, que si le tourni- 
quet s'arrête dans l'air confiné, lorsque l'expérience est faite à la 
manière ordinaire, cela ne tient pas à l'électrisation de l'air, comme 
on le dit généralement. On ne comprendrait pas, en effet, que le 
mouvement fût nul lorsqu'on prend la précaution de recouvrir le 
tourniquet avec la cloche avant défaire fonctionner la machine. 
On ne comprendrait pas non plus pourquoi le tourniquet marche 
beaucoup mieux lorsqu'il est supporté par un pied isolant. L'élec- 
trisation de l'air doit être cependant beaucoup plus énergique dans 
le second cas que dans le premier. L'explication doit être complè- 
tement différente. On y arrivera sans peine si l'on admet que, pour 
les corps mauvais conducteurs comme pour les corps non-con- 
ducteurs, l'électricité tend à aller vers la surface extérieure des 
corps. Si cela est vrai, l'électricité fournie par la machine au tour- 
niquet placé sous la cloche tend à aller vers l'extérieur en suivant 
le plateau de verre ou en produisant sur ce plateau des phéno- 
mènes d'influences successives jusqu'aux bords de la cloche. Ce 
qui conduit à penser qu'il en est bien ainsi, c'est l'apparition des 
aigrettes partant du pied du tourniquet et des différents points du 
fil de communication. 

Lorsque le tourniquet fonctionne, c'est-à-dire lorsqu'il est sou- 
tenu par un pied bien isolant et en communication bien isolée 
avec la machine, l'électricité s'échappe en partie par les pointes 
et va se fixer sur les parois de la cloche suivant une circonférence 
dans le plan du tourniquet. De là, elle chemine peu à peu vers 
l'extérieur, en suivant les lois ordinaires de propagation dans les 
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corps mauvais conducteurs. L'action de cette électricité qui se 
trouve sur les parois doit certainement se faire sentir sur le tour- 
niquet. Alors il arrivera que si Ton approche la main, ou en général 
un corps bon conducteur communiquant avec le sol, il se produira 
le phénomène de condensation ordinaire. Comme conséquence 
nécessaire, le débit du tourniquet sera augmenté et, par suite, le 
mouvement de rotation sera plus rapide. 

En tenant compte de cette remarque et de celles faites par 
M. Mascart dans son Traité d'électricité [^. 170 et suivantes), on se 
rendra parfaitement compte de toutes les particularités relatives au 
tourniquet électrique. 

Il y a encore une expérience que je veux citer, qui montre bien 
la difficulté que Ton éprouve pour faire pénétrer directement 
Télectricité dans les corps mauvais conducteurs. On prend un 
vase cylindrique en verre rempli d'essence de térébenthine, dans 
lequel on met un tourniquet électrique. Ce tourniquet commu- 
nique avec la machine au moyen d'un (il de cuivre qui traverse la 
paroi du vase à sa partie inférieure. Dans ces conditions, le tour- 
niquet ne fonctionne pas. L'électricité se répand sur les parois 
extérieures du vase. On réussira, au contraire, très-bien l'ex- 
pcrience en plaçant dans le même vase le tourniquet soutenu par 
son pied en soufre, et en approchant de lui, par la partie supérieure 
ouverte du vase, l'extrémité d'un fil métallique parfaitement isolé, 
en communication avec la machine électrique. 



DES DIÂilRÂMMBS ËLBGTRiaUBS; 
Par m. E. BOUTY. 

\, On sait que la recherche des actions exercées par un svstèmc 
de corps électrisés se ramène au calcul du potentiel V correspon- 
dant. Celui-ci est une fonction des masses agissantes, de leurs 
coordonnées et des coordonnées d'un point quelconque de l'es- 
pace. Quand le système électrique est donné, le potentiel se calcule 
par une intégration, et sa valeur en tout point de l'espace est com- 
plètement déterminée. Réciproquement, quand le potentiel est 
connu, la densité électrique en un point quelconque est déter- 
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minée sans ambiguïté par une équation aux différences partielles 
deV. 

2. La considération du potentiel, analjtiquement équivalente à 
celle des masses électriques, est d'une utilité plus immédiate pour la 
solution des problèmes d'électricité. On peut d'ailleurs envisager le 
potentiel à un point de vue plus général, c'est-à-dire indépendam- 
ment de son origine, comme étant une propriété purement numé- 
rique afférente à chaque point de l'espace, si l'on veut, une qua- 
trième coordonnée (*) ; et puisque les équations qui se rapportent 
à l'électricité en équilibre sont identiques, quant à la forme, à 
celles de la propagation de la chaleur ou de l'électricité dans les 
milieux conducteurs ('), etc., ainsi on pourra traiter simultané- 
ment des problèmes d'espèce différente ; il n'y aura qu'à inter- 
préter d'après certaines règles fixes les résultats abstraits obtenus. 

3. Les diagrammes dont nous avons à nous occuper résultent 
de la considération des surfaces de niveau et des lignes de force. 
Étant donnée une fonction numérique V des coordonnées d'un 
point de l'espace, les surfaces de niveau sont définies par l'équa- 
tion 

( . ) V = «, 

OL étant une constante quelconque ; les lignes de force ou de flux 
sont leurs trajectoires orthogonales. On appelle aussi lignes de 
force les trajectoires orthogonales des sections déterminées dans 
les surfaces ( i ) par un plan ou une surface déterminée. On peut 
construire les diagrammes sans spécifier le sens que l'on attache 
à la fonction V. L'interprétation qu'on leur donnera sera différente 
suivant les conventions que l'on aura faites à cet égard. 

4. Quand V représente le potentiel électrique, ce que nous 
supposerons désormais, on sait que la force électrique, rapportée 

à l'unité de masse, a pour expression — -^« Sa direction est celle 



(') M. Maxwell, qui est porté à considérer les actions à dislance comme propagées 
par un milieu approprié» considère le potentiel comme une quantité caractérisant, 
pour chaque point de l'espace, l'état élastique de ce milieu universel. 

(') Consulter les articles de MM. Potier, Cornu, Blavier, dans les volumes précé- 
dents de ce Journal, 
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des potentiels décroissants sur la ligne de force qui passe au point 
considéré; sa grandeur est en raison inverse du segment déterminé 
sur cette ligne par deux surfaces de niveau infiniment voisines, 
pour lesquelles le potentiel diffère de la quantité fixe rfV. 

Quand V représente la température d'un corps conducteur, le 
flux de chaleur rapporté à l'unité de surface a aussi pour expression 

— -T— Sa direction et sa grandeur se déterminent comme pour la 

force électrique. 

On peut, sur une surface de niveau, limiter une certaine éten- 
due par des lignes de force formant une sorle de tube continu (M. 
Ce tube découpe sur les autres surfaces des zones correspon- 
dantes; et, en désignant par^/a un élément intercepté sur une sup 
face tracée arbitrairement, par dn l'élément de normale à celle 

surface, la quantité — 1 -j—da (*) est constante. Dans le cas de la 

conductibilité thermique, cette intégrale représente le flux de cha- 
leur qui parcourt le tube ; dans le cas de l'électricité en équilibre, 
M. Maxwell désigne la quantité correspondante sous le nom d'in- 
duction électrique. 

Nous nous bornons à rappeler ces diverses notions, qui doivent 
être familières au lecteur. 

5. Les diagrammes ont pour objet principal de représenter aussi 
complètement que possible toutes les particularités du champ élec- 
trique. Pour être parfaits, ils devraient donner la valeur du poten- 
tiel, la grandeur et la direction de la force en un point quelconque 
de l'espace et enfin permettre de déterminer la valeur de Tinduction 
à travers une surface quelconque. Ce n'est toutefois que dans des 
cas particuliers que l'on sait réaliser toutes ces conditions. 

Nous en fournirons quelques exemples d'après M. Maxwell. 

Dans tous les cas, ces diagrammes sont formés de lignes équipo- 
tentielles, correspondant à des accroissements fixes et très-petits 
JV du potentiel, et de lignes de force normales aux précédentes. 
Les deux systèmes de lignes divisent le plan du diagramme en 
petits quadrilatères dont les côtés sont sensiblement rectilignes. 



(*) Faraday donnait à ces tubes le nom de solénoïdes. 

(•) Théorème de Green ; voir Traité d'électricité^ de M. Mascart, t. !•', p. 227. 
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6. La construction des lignes équipotentielles est, en général,, 
assez facile. Il n'en est pas toujours de même pour les lignes de 
force. On s'appuie sur les théorèmes suivants ; 

Théouème I. — Etant donné un sjstème A qui résulte de la su- 
perposition de deux systèmes ^ et C, le potentiel Y de A est la 
somme des potentiels Vj et V, de ^ et de C 

Pour s'en convaincre, il suffit de remarquer que, par définition^ 
le potentiel est une fonction purement numérique. 

Théorème II . — Quand un sjstème A résulte de la superposi- 
tion de deux systèmes B et C, l'induction produite par le sys- 
tème A, à travers une portion donnée d 'une surface quelconque, 
est la somme des inductions produites par ^ et C 

On a, en effet, 

V = V.-f-V,; 

d'où 

rfV rfV. rfV, 
dn dn dn 

j dn j dn J dn 

7. Diagramme correspondant à un point unique. — Le poten- 
tiel a pour expression 

K 

Les surfaces équipotentielles sont des sphères ayant pour centre 
le point éleclrisé P ; les lignes de force, des droites partant de ce 
point. 

Un plan passant par le point P coupe les surfaces équipoten- 
tielles suivant leurs grands cercles. On tracera, par exemple, ceux 
qui correspondent aux valeurs i, 2, 3, . . . du potentiel; leurs rayons 

sont M, —> —»•••• 
2 o 

L'induction à travers une surface S prise sur une sphère équi- 
potentielle est — 1 -rir d(j = — IH ^ î ^ travers la sphère entière 
elle est — 4^M7 P^^ conséquent proportionnelle à la charge M du 
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point électrîsé. Le nombre des lignes de force qui partent do point 

P est aussi proportionnel & M. 

Menons arbitrairement [fig- i) une droite XX' passant par le 
point P, et divisons l'une des sphères équipotentielles en M zones 
égales, AA', BB',... par des plans perpendiculaires à XX'. Ces 
zones correspondent à des valeurs égales de l'induction et les 




droites PA, PB,... qui joignent au centre les points de division 
supérieurs sont des lignes de force au nombre de M. Elles satis- 
font à la condition de limiter sur les surfaces équipotentielles 
des zones correspondant à des inductions égales. 

Désignant par ei,S„ ... les angles APX, BPX, . . . , on a 



r — cosO, — 
I — cosO, = 



Si M est un nombre entier, la M'*"' ligne de force se confond 
avec PX'. 

Étant donnée la méridienne S d'une surface de révolution quel- 
conque, l'induction à travers la zone de cette surface limitée à une 
ligne de force, PB par exemple, donl le numéro d'ordre est p, » 
pour valeur — ^Ttp. 

8. Diagramme du système de deux points. — Soient mainte- 



'"•S'< 



: ,j5i 
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nant deux points électrisés P et P', possédant les charges M et M'. 
Le champ électrique à déterminer est de révolution autour de Taxe 
VP qui joint les deux points. 

Traçons sur deux feuilles distinctes (*) de papier transparent le 
diagramme des points P et P' considérés isolément, et superposons 
les deux feuilles^de sorte que les axes XX' des diagrammes partiels 
coïncident avec Taxe du système. Sur une troisième feuille super- 
posée aux deux premières, on verra par transparence les deux sys- 
tèmes de cercles et de droites et leurs intersections. 

Pour obtenir les méridiennes des surfaces équi potentielles, il 
suffit (d'après le théorème I du n* 6) de joindre par un trait continu 
les intersections des cercles dont les potentiels Vj et Vj ont une 
somme V constante. Ainsi la courbe dont le potentiel est j passe 
par les intersections de 

V, =: I avec V, = 6, 
V, = 2 avec Vî — 5 » 

• > 

V, = 6 avec V, = i . 

Pour obtenir les lignes de force du système des deux points, il 
suffit (d'après le théorème II du n® 6) de joindre par un trait 

Fig. 2. 



continu les points d'intersection des lignes de force de P et de P', 
tels que la somme des numéros d'ordre p eip^ de ces lignes soit 
constante. Ces numéros d'ordre doivent être rangés à partir de la 
direction PX de l'axe (Jig* 2) dans un même sens, par exemple 
inverse du mouvement des aiguilles d'une montre. 

(*) Pour n'avoir sur la même feuille qu'une épure très-simple. 

y. de Ph/s., t. Vn. (Août 1878.) 20 
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Considérons, en eflet, à travers la surface équipe tendelle passant 
au point A d'intersection de la ligne de force p du point P et// 
de P'; la première de ces lignes limite sur la surface une zone de 
révolution, QAA' à travers laquelle Tinduction du point P est 
— /ir,p\ de même Tinduction de P' est — 4^/^» L'induction totale 
est donc — 4^(/'"H/^') > ^^ '^ point A appartient à la ligne de 
force du système, dont le numéro d'ordre est/7-f-^. 

On vérifiera aisément que les lignes de force ainsi construites 
coupent orthogonalemenl les méridiennes des surfaces de niveau. 

En effet, Téquation de ces dernières en coordonnées rectilignes 
est, en désignant par d la distance PP', 



m m* 



(i) , -f- =/i\ 

^x'-^x* \/[x -^ dY-î- x^ 

Quant aux lignes de force, elles sont déterminées par la condition 

p-^p' = ^; 
mais on sait que Ton a (n" ^) 

r ^P 

I — cos6 — -^j 

M 

I -COSe' = -^; 

il en résulte que 

Mcos(? H- M'cosô' = M 4- M' — N 
ou 

(2) + ■ ^ == = M + M' — N. 

^x^ -h X* s[oc-^ dy -{- X* 

Telle est Téquation des lignes de force en coordonnées recti- 
lignes. Egalant à zéro les dérivées des premiers membres de (i) et de 

dv 
(2), on reconnaît que le produit des valeurs de -7^ ainsi obtenues 

est égal à — i. C'est la condition pour que les deux systèmes de 
courbes (i) et (2) se coupent à angle droit. 

9. Il doit être bien entendu que les surfaces équipotentielles 
correspondant à un point dont la charge est négative se rapportent 
à des valeurs négatives du potentiel ; et de même que les lignes 
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de force sont aflectées de numéros d'ordre négatifs quand la 

charge du point élec tri se est négative.- Il faut remarquer en effet 

/rfV 
-T- dfj change avec le signe de V. 

10. Soient n points électrisés disposés en ligne droite ; la con- 
struction qui nous a servi dans le cas de deux points nous per- 
mettra de réduire successivement kn — i , tî — 2, ... le nombre de 
diagrammes distincts ; et par n — i opérations on obtiendra ainsi 
le diagramme du système. 

H. On obtiendra de même le diagramme correspondant à un 
champ électrique constant troublé par l'introduction de un ou plu- 
sieurs points électrisés P, F, placés en ligne droite, pourvu que 
celle-ci coïncide avec la direction non troublée des lignes de force 
du champ. En effet, la droite PP' est dans ce cas un axe de symétrie. 
Les surfaces équipotenticUes du champ constant sont des plans 
équidistants perpendiculaires à Taxe ; les lignes de force, des paral- 
lèles à Taxe, dont les dislances à PP' sont entre elles comme les 
rayons des cylindres de section i, 2, 3, c'est-à-dire comme les 
racines carrées des nombres entiers consécutifs. On combinera 
d'abord le diagramme C du champ avec celui du point P ; puis le 
diagramme résultant avec celui du point P', etc. (*). 

12. Dans tous ces diagrammes, les lignes de force issues d'un 
point électrisé placé à une distance finie ou infinie se continuent 
sans interruption ; elles se terminent sur des points électrisés en 
sens contraire, ou se prolongent jusqu'à l'infini. Le nombre de 
ces dernières est égal à la somme algébrique de toutes les charges 
électriques qui produisent le champ. 

Le potentiel étant de la forme V = S — » les surfaces de niveau 

correspondant à de très-hautes valeurs positives ou négatives de 
V ont autant de nappes distinctes qu'il y a de points P électrisés 
dans le sens considéré. Chacune de ces nappes se rapproche d'au- 

(*) Étant donnés /t points arbitrairement placés dans l'espace, il n'y a aucune 
difficulté à construire par un procédé analogue aux précédents les sections faites par 
nu plan quelconque dans les surfaces équipotentielles du système. Il suffit d'avoir 
déterminé les sections faites dans les sphères équipotentielles de chaque point. Mais 
la forme des zones d'égale induction étant indéterminée, il n'y a plus lieu dans ce 
cas-là de tracer sur le diagramme des lignes de force en nombre déterminé. 
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tant plus de la forme d'une sphère ayant pour centre le point Pquc 
la valeur absolue de V est plus grande. Quand on fait décroître V, 
le nombre des nappes distinctes peut diminuer, et alors une seule 
nappe finit par envelopper plusieurs points électrisés. 

La surface de potentiel zéro a toujours une nappe sphérique 
située à Tinfini. Si elle possède une autre nappe, Téquation de 
celle-ci sera donc de deux degrés inférieure à celle des autres sur- 
faces équipotentielles. Ainsi Téquation générale des surfaces, 
équipotentielles, pour deux points électrisés en sens contraire, est 

M IMT _^. 

r r' 

Elle est du quatrième degré. Elle se réduit au second pour A = o. 
Elle représente alors une sphère environnant le point dont la 
charge absolue est la plus faible. Si M = M', le centre de cette 
sphère s'éloigne a Tinfini, et l'équation /• = r' représente un plan 
perpendiculaire au milieu de la ligne qui joint les deux points. 

Quand, V décroissant d'une manière continue, la surface V = a 
perd une nappe pour une valeur déterminée a^ de la constante, la 
surface V = «o présente un nœud. Celui-ci correspond à un point 
où la dérivée de V est indéterminée, c'est-à-dire où la force est 
nulle. On reconnaît que ces points sont des positions d'équilibre 
instable pour une molécule électrique placée dans le champ. 

13. Un des principaux usages des diagrammes consiste à obtenir 
la solution rigoureuse ou approchée de divers problèmes relatifs 
à la distribution de l'électricité et à l'influence. 

On se fonde sur ce qu'on peut, sans modifier les actions exercées 
à l'extérieur, remplacer une surface de niveau V = a par une 
surface conductrice de même forme maintenue au même potentiel. 
La densité électrique p en chaque point est donnée par la formule 

" 4*^ ^'*' 

et peut se déduire de mesures prises sur le diagramme. 

Si la surface de niveau considérée embrasse toutes les masses 
électriques du système sans exception, la distribution électrique 
déterminée par la formule précédente sera en équilibre d'elle- 
même. Si elle laisse en dehors un certain nombre de masses élec- 
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triques, cette distribution est celle qui résulte de Tinfluence de 
ces masses sur le conducteur que Ton substitue à la surface de 
niveau, ce conducteur étant en relation lointaine avec une source 
au potentiel a. Par exemple, on sait que la surface de potentiel 
zéro relative au système de deux points électrisés en sens contraire 
est une sphère; on en déduira la distribution électrique produite 
sur une sphère en communication avec le sol, sous Finfiluence 
d'un point électrisé extérieur. 

Il n'est pas nécessaire, pour une solution approchée, que la 
surface conductrice et la surface de niveau soient représentées par 
la même équation : il suffit que l'analogie de forme soit suffisam- 
ment accentuée, principalement dans les parties où la courbure est 
le plus forte, pour qu'on puisse pratiquement confondre les distri- 
butions électriques correspondantes. 



dRAVÏÏBB SUR VEBBE PAR L'ÉLECTRICITÉ; 
Par m. g. PLANTÉ. 



On recouvre la surface d'une lame de verre ou d'une plaque de 
cristal, avec une solution concentrée de nitrate de potasse, en ver- 
sant simplement le liquide sur la plaque, posée horizontalement 
sur une table ou dans une cuvette peu profonde. D'autre part, on 




fait plonger, dans la couche liquide qui recouvre le verre, et le 
long de» bords de la lame, un fil de platine horizontal, communi- 
quant avec les pôles d'une batterie secondaire de 5o à 60 éléments; 
puis, tenant à la main l'autre électrode formée d'un fil de platine 
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entouré, sauf à son extrémité, d'un étui isolant, on touche le 
verre, recouvert de la couche mince de solution saline, aux points 
où Ton veut graver des caractères ou un dessin (*). 

Un sillon lumineux se produit partout où touche Télectrode, et, 
quelle que soit la rapidité avec laquelle on écrive ou Ton dessine, 
les traits que l'on a faits se trouvent nettement gravés sur le verre. 
Si l'on écrit ou si l'on dessine lentement, les traits sont gravés 
profondément; quant à leur épaisseur, elle dépend du diamètre 
du (il servant d'électrode; s'il est taillé en pointe, ces traits 
peuvent être extrêmement déliés. 

On peut graver avec l'une ou l'autre électrode; il faut toutefois 
un courant moins fort pour graver avec l'électrode négative. 

Bien que j'aie obtenu ces résultats en faisant usage de batteries 
secondaires, il est clair qu'on peut employer de préférence, pour 
un travail continu, toute autre source d'électricité, de quantité et 
de tension suffisantes, soit une pile de Bunsen d'un assez grand 
nombre d'éléments, soit une machine de Gramme ou même une 
machine magnéto-électrique à courants alternativement positifs et 
négatifs ('). 



Fr. ROSSETTI. — Sulla temperatura del Sole (Sur la température dn Soleil) ; 
Memorie délia Società degli Spettroscopisti italianif Yol. Vil, 1878. 

Pai:tant de vues théoriques et d'expériences faites entre zéro 
et 3oo», avec une pile thermo-électrique et un cube de Leslie, 
en fer, rempli de mercure, M. Rosse tti représente l'intensité Y du 



(' ) Si, au lieu d'une surface plane en verre, on a une surface bombée, 'on parvient 
au même résultat, soit en épaississant la solution saline à l'aide d'une substance 
gommeuse, pour qu'elle adhère au verre, soit en faisant tourner l'objet dans le vase 
renfermant la solution, de manière qu'il vienne présenter successivement à l'opé- 
rateur les diverses parties de sa surface simplement humectées dans le voisinage do 
liquide. 

(*) Les ri(rurcs roriques produites avec l'électricité statiquo et les empreintes 
obtenues par M. Grove avec l'électricité d'induction se rattachent à ces altérations du 
verre par l'électricité dynamique. Mais, comme la quantité d'électricité fournie par 
les machines électriques ou les bobines d'induction est relativement très-faible, et qu'il 
n'y a point d'ailleurs d'effet électrochimique, tel que celui qui se produit ici en pré- 
sence d'une solution saline, ces figures et ces empreintes sont très-difficilement 
visibles. 
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courant thermo-électrique produit par le rayonnement d'un corps 
à la température absolue T par la formule 

Y=:mP(T~0)-/i(T-e;.; 

771 et 71 sont des constantes dépendant de l'appareil thermo-élec- 
trique employé, ô est la température absolue de Tenceinte où est 
placée la pile. Le premier terme mT^ (T — ) représenterait l'effet 
thermique du rayonnement dans le vide ; le deuxième terme serait 
relatif à l'influence exercée par l'air. Telle est, selon l'auteur, U 
vraie loi du rayonnement depuis les températures les plus basses 
jusqu'aux plus élevées. Pour le prouver, il étudie d'abord, avec le 
même appareil, le rayonnement d'une boule de cui\Te placée dans 
la flamme d'un bec Bunsen ; négligeant la radiation du gaz incan- 
descent, il compare les déviations galvanométriques Y aux tempé- 
ratures T de la boule, mesurées par la méthode calorimétrique. 
Malgré les incertitudes de cette méthode appliquée à un corps dont 
la chaleur spécifique n'est pas actuellement connue au-dessus de 
3oo", il trouve l'expérience d'accord avec la formule, à la 
condition toutefois de multiplier les déviations observées par o, 943, 
rapport des pouvoirs émissifs du cuivre nu au cuivre enfumé dans 
l'intérieur de la flamme. 

Au-dessus de 8oo degrés, M. Rossetti emploie comme sources de 
chaleur trois disques de cuivre de lo""* de diamètre et de i™"*, a™* 
et 3""* d'épaisseur. Les températures différentes attribuées par la 
formule à ces trois disques, successivement placés dans une même 
région de la flamme, « ont été d'accord avec les températures que 
l'on pouvait raisonnablement supposer qu'ils prendraient d'après 
la température de la flamme, dans cette région » (^ )• 

« Des expériences analogues, ajoute l'auteur, et toujours avec 
de bons résultats, ont été exécutées avec des disques de fer et de 
platine, et un petit cylindre d'oxychlorure de magnésium. » Avec 
ce petit cylindre et un chalumeau à gaz oxyhydrique, on a atteint 



(') Cette températare était éyaluée selon les mesures antérieurement faites sur U 
température des flammes avec un couple thermo-électrique fer-plaUne» expérimenté 
lui-même en même temps qu'un petit cylindre de cuivre que l'on plongeait ensuite 
dans un calorimètre. Rosserri, Suila temperatura délie Hamme {Atti del R, htitiUo 
*veneto, toI. 111, 1877, ou Gazetta chimiea italiana, t. Vil/ p. ^72; analysé dans le 
Journal ile Physique, t. VU, p. 61). 
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des températures plus élevées et moins connues encore , pour 
lesquelles la formule donna , comme conséquence de la déviation 
observée y 1900 à 2400", selon Téclat de la flamme. D'où 
M. Rossetti conclut que sa formule mérite toute confiance dans le 
cas même des températures les plus élevées. 

II a donc cherché à Tappliquer à la détermination de la tempé- 
rature du Soleil. A cet cflet, il a tourné sa pile thermo-électrique 
vers le Soleil, après avoir toutefois intercalé dans le circuit une 
résistance de 16 siemens, qui réduisait les intensités dans le rapport 

— ^r-: il a fait ainsi de nombreuses mesures de la radiation solaire 

du mois d'août au mois de décembre 1877. N'ayant pas réussi, 
même par les plus belles journées, à représenter convenablement 
les seules mesures de l'après-midi par une formule empirique, 
M. Rossetti partagea chaque courbe d'une même journée en di- 
verses portions, à chacune desquelles il appliqua l'équation 

il eut ainsi pour une même journée une série de valeurs différentes 
de a et de p et les diverses valeurs de a lui parurent satisfaire 
assez bien à la relation 

a = a— jîc, 

où a serait la vraie valeur de la constante solaire. Admettant cette 
formule et déterminant cette constante a pour sept journées choi- 
sies, l'auteur trouve comme mesure de la radiation solaire, en divi- 
sions de l'échelle de son galvanomètre, 

317,17, 328,66, 329,72, 306,96, 298,96, 346,70, 35494^) 

et prend comme moyenne générale de toutes ses mesures a = 323,4 • 

Ce nombre, avons-nous dit, doit être multiplié par -^^j- pour être 

rendu comparable aux mesures faites sur les sources terrestres : 
on obtient ainsi Y= i838,5; et si l'on porte cette valeur de Y 
dans la formule proposée par l'auteur, il vient pour la température 
effective du Soleil T — 273 = 9960**, 4- Telle serait aussi, à très- 
peu près, selon l'auteur, la température de la photosphère, en 
admettant, d'après le P. Secchi, que l'atmosphère solaire absorbe 
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les Yéi ^® '^ chaleur provenant de la photosphère. Mais tous 
ces nombres ne valent que ce que vaut la formule même dont ils 
sont déduits et, bien que M. Rossetti fasse bon marché de la formule 
de Dulong et Petit, la sienne est-elle mieux établie pour les tem- 
pératures élevées? 

J. ViOLLE. 



Fi. EXNER. — Weiterc Veraache ûber die gaWanische AusdehnuDg (Expériences nou- 
velles sur la dilatation électrique); jânn, der Phjrtik, nouvelle série, t. Il, p. 100, 

1877. 

La méthode employée est à peu près celle de M. Ekllund. Un fil 
est échauffé par un courant; quand sa température est station- 
naire, on mesure sa longueur et sa résistance; on le laisse se re- 
froidir, puis on l'échauffé ensuite au moyen d'une source de cha- 
leur jusqu'à ce que sa résistance soit redevenue la même et l'on 
mesure sa longueur. Si l'on convient d'appeler dilatation chi~ 
fnique (d) l'allongement observé dans le second cas; dilatation 
galvanique la différence (d^) entre les longueurs mesurées dans la 

première et la seconde expérience, on trouve pour -r- les valeurs 

suivantes : ♦ 

Platine. Cuivre. Fer. Acier. 

Première expérience. —1,0 —1,0 —1,8 -f-1,8 
Deuxième » .... — o,3 — 1>6 H-3,o d 

Troisième » .... — 2,3 — 0,8 d d 

tandis que M. Streintz aurait trouvé -+-25,5, -4-19,2, 4-27,3 
et peu de chose pour l'acier. 

Rien n'est donc moins démontré que l'existence de cette dila- 
tation (*). A. Potier. 



V. vo!i LANG. — Grosse und Lago dcr optichen Elasticititsaxen bcim Gypse (Déter- 
mination des constantes optiques du gypse); Académie des Sciences de Vienne, 
6 décembre 1877. 

M. Von Lang a déterminé les trois indices principaux du gypse, 
pour les raies B, C, D, E, F, G du spectre solaire, ainsi que 

(•) Voir Journal de Phjrsique, t. V, p. 37 et 3ai. 
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Tanglc intérieur et la position des axes optiques de cette sub- 
stance ; il est arrivé à ce résultat remarquable que Tangle des axes 
optiques présente un maximum pour la raie E, et que les bissec- 
trices des angles des axes répondant aux diverses couleurs sont 
toutes situées d'un même côté de la bissectrice correspondant à la 
raie D. 

Le prisme de gypse ayant servi à ces déterminations avait son 
arête réfringente perpendiculaire au plan de symétrie, plan du cli- 
vage principal, où sont situés les axes optiques. Il pouvait donc 
fournir directement, parla méthode de la déviation minima, Fin- 
dicc de réfraction moyen. Comme il n'avait à sa disposition qu'un 
seul prisme, M. Yon Lang dut employer pour la détermination 
des deux autres indices principaux une méthode particulière. 

En appelant i l'angle d'incidence, r l'angle du rayon réfracté 
avec la normale à la face d'entrée, D la déviation, l'indice n da 
rayon extraordinaire est donné par les formules 



sini TA 1 A A-hD T. A-i-Dl 
''^sûTr' tang[--rJ = tang-cot-^tang[i ^^-J; 

71 est une fonction des indices principaux a et 7, et de l'angle ip que 
fait la normale à la face d'entrée avec l'un des axes d'élasticité 
compris dans le plan de symétrie, Taxe c par exemple. La formule 
qui relie ensemble ces diverses quantités est 

I cos'f'"-^^') sinVrH-4») 
— 1 _ , 






L'angle A du prisme fut trouvé égal à 32° 53' 5'', pour des tempé- 
ratures de 16® à 17°, qui furent celles des expériences suivantes. 

L'angle ^ fut déterminé sur un fragment détaché du prisme, el 
trouvé égal à 2i**3o'; on pouvait sans inconvénient le supposer 
constant pour les différentes couleurs du spectre, les variations de 
cet angle étant minimes, comme l'a montré la suite du travail. 

Quant à l'angle i, il était mesuré à l'aide du rayon réfléchi sur 

la face d'incidence du prisme, et les observations se partagent en 

quatre groupes, pour lesquels les valeurs moyennes de cet angle 

sont 

— 4«45'44% i9»2o'58'', 35*»i3'o^ 66«27'35''. 
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De toutes les observations calculées par la méthode des moindres 
carrés résultèrent pour les indices principaux maximum et mini- 
mum les valeurs suivantes : 

Raies du spectre. « y 

B 1 ,5 I 74^7 I ,52725 I 

C i,5i8325 1,528142 

D I ,520818 I ,53o483 

£ I , 523695 I , 533552 

F I ,526269 I ,535994 

G I ,530875 I ,540736 

Les valeurs de Tindice moyen p, déterminées par la méthode de 
la déviation minima, sont : 

B i»5i94o7 

C I «52o365 

D 1 ,522870 

E i,5258o6 

F I , 528262 

G I , 53283 I 

M. Von Lang calcule, d'après ces valeurs, les coefficients de la for- 

B C 

mule de Cauchy 71 = A -|- ^ — ^ • 

A. B. 10'. C. io*«. 

OL 1,507988 0,4619162 0,6838733 

P 1,509618 0,4870098 1,0430712 

y i,5i8o8o 0,44^5716 0,4059808 

Si, à Taide des coefficients de dispersion A, 6, C, on calcule de 
nouveau les valeurs des trois indices principaux, on retombe sur des 
valeurs différant très-peu des précédentes, et qui sont celles dont 
M. Von Lang s'est servi pour déterminer par le calcul l'angle des 
axes optiques. 



flC' 



B 1,517457 

C 1, 518345 

D 1,520717 

£ 1,523726 

F 1 , 5263o3 

G 1, 530860 



1,519457 

i,52o365 


I ,527264 
i,528i38 


I ,522772 
1,525794 
1,528352 
1,532801 


I ,53o483 
1,533482 

1 ,536074 
1,5407x6 
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La température moyenne de ces déterminations d'indices est de 
l6^8 C. 

L'angle et la position des axes optiques du gypse ont été aussi 
étudiés directement par M. Von Lang, sur une plaque sensible- 
ment perpendiculaire à la ligne moyenne, au moyen de la méthode 
de Kirchhoff. On sait que, dans cette méthode, un faisceau de 
rayons parallèles polarisés est reçu sur un prisme et vient former 
dans le plan focal d'une lunette un spectre pur. Ce spectre est exa- 
miné au moyen d'une seconde lunette dont l'axe coïncide avec 
celui de la première; on peut donc, en tournant le prisme, ame- 
ner une raie donnée du spectre en coïncidence avec le fil du réti- 
cule de la seconde lunette. La lumière émergente est analysée pap 
un Nicol dont la section principale est perpendiculaire à celle du 
polariseur. Entre les deux lunettes se place la plaque cristalline 
disposée perpendiculairement au plan d'un limbe divisé, de ma- 
nière que le plan des axes optiques soit parallèle au plan du limbe 
et à 45^ de la section principale du polariseur. Dans ces conditions, 
on aperçoitun système de quatre branches hyperboliques noires qui 
se coupent deux à deux aux points où aboutissent les directions 
apparentes des axes optiques. Il est donc facile, en tournant la lame 
cristalline, d'amener successivement ces points d'intersection en 
coïncidence avec le fil vertical du réticule de la seconde lunette, 
et par suite de mesurer Tangle apparent des axes pour une lon- 
gueur d'onde déterminée. 

M. Von Lang mesure l'angle de chacun de ces axes avec la noi^ 
maie à la plaque ; de ces angles apparents P' et Q' on déduit les 
angles intérieurs P et Q, par la formule 

sln^'_sinQ[ 
^ sinP sinQ' 

L'angle intérieur des axes optiques est donc égal à P + Q et 

P — 

l'angle de la normale à la plaque avec la ligne moyenne à 

Il faut remarquer ici que ces formules ne sont exactes que si le 
plan des axes optiques est perpendiculaire à la plaque ; cette con- 
dition n'était pas rigoureusement remplie dans les plaques étudiées 
par M. Von Lang, mais il s'est assuré que l'erreur était négligeable 
à côté des erreurs inévitables d'observation. 
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Voici quels ont été les résultats moyens, à la température de 18** : 

Raies Angle intérieur Angle de la bissectrice 

du des avec la ligne bissectrice 

spectre. axes optiques. pour la raie D. 

B 57! 18 o! 3,8 

C 57.42 o. 4)9 

D 58. 8 o. 0,0 

E 58. 5 o. 7,4 

F 57.28 0.17,9 

G 56. i3 0.46,0 

On voit qu'ici Tangle des axes optiques présente un maximum 
pour la raie D. Si Ton calcule l'angle des axes optiques par la for- 
mule connue au moyen des valeurs précédemment données des trois 
indices principaux y on trouve des valeurs plus faibles ayant un 
maximum pour la raie E, mais telles que les différences avec les 
angles observés directement sont sensiblement constantes. Ces dif- 
férences ne tiennent donc pas aux erreurs d'expérience ; mais, 
d'après M. Von Lang, à la température, qui était, comme nous 
l'avons dit de 18'' pour les déterminations d'angles et de i6°,8 
pour les déterminations d'indice. Voici quelles sont les valeurs 
calculées et les différences avec les précédentes : 

Angles. Différences, 

o / o ' 

B 54. I 3. 17 

C 54 • 1 9 3 . 24 

D 54.50 3. 8 

E 55. 3 3, 3 

F 54.44 î»-44 

G 52.54 ^'^9 

H. DUFET. 



J. TYNDALL.— Fog'signals (Signaux de brouillard),' Nature, 4 arril 1878. 

M. Tyndall a complété, en 1876 et 1 877, à Woolwich et à Shœbu- 
ryness, les expériences faites en 1872-1873 à South-Forelandsurla 



(*) \olr Journai de Physique, t. IIl, p. 97. 
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valeur des signaux qu^on peut employer en temps de brouillard. II 
a constaté d^abord qu'un canon, muni d'un pavillon parabolique qui 
empêche la dispersion du son, est très-supérieur aux autres pièces 
chargées de la même quantité de poudre, et que Tinlensité du son 
est d'autant plus grande que la combustion de la chaîne est plus 
rapide ; ces résultats Tamenèrent à essayer le fulmi-coton et à le 
faire détoner à Pair libre ou au foyer d'un réflecteur parabolique. 
La détonation du fulmi-coton à l'air libre est au moins égale à 
celle du meilleur canon, et le réflecteur augmente encore la portée; 
dans une direction inclinée sur l'axe du réflecteur et surtout en 
arrière de la station, la détonation du fulmi-coton à Tair libre est 
supérieure à tous les autres procédés. On évite complètement les dé- 
gâts que pourrait produire l'explosion, par l'emploi de fusées 
munies d'une charge de fulmi-coton, dont l'idée est due à sir Richard 
CoUinson. 

On a comparé dans plusieurs séries d'expériences ces fusées 
avec des charges égales de fulmi-coton enflammées à une faible 
hauteur au-dessus du sol, avec des poids égaux de poudre-coton 
comprimée, avec des canons de différentes formes et avec une si- 
rène mue par l'air comprimé. Dans tous les cas, le fulmi-coton et 
généralement les fusils ont donné les meilleurs résultats; leur élé- 
vation dans l'air supprime l'influence des obstacles capables de 
produire des ondes sonores. Les petites charges donnent des déto- 
nations proportionnellement beaucoup plus fortes que les grandes. 
Ainsi une fusée chargée de 8 onces était notée 6,9, une fusée de 
2 onces, 5,9. 

La poudre-coton comprimée est pratiquement équivalente au 
fulmi-coton. La portée de ces détonations est considérable malgré 
l'influence du vent: ainsi, dans des expériences de M. Prentice à 
Stowmarket (février 1877), on les a entendues à une distance de 
19 milles. Ces fusées constituent donc un signal de brouillard soit 
•dans les phares, soit à bord des navires. 

Dans ces expériences, on a constaté souvent des échos aériens 
observés déjà à South-Foreland. Ces échos, qui semblent venir de 
la niasse d'air en face de l'instrument, sans qu'il y ait de surface ré- 
fléchissante visible, s'éteignent peu à peu et durent souvent six ou 
sept secondes lorsque la mer est complètement libre. Lorsqu'un na- 
vire se trouve sur le trajet, le bordage renvoie un bruit sec facile 



PRANGHE. - DIFFUSION. 283 

à distinguer des échos. On a remarqué aussi des cas d'opacité 
acoustique dans Tair parfaitement transparent. On peut reproduire 
ces effets par l'expérience suivante : une série de 23 tubes de lai- 
ton fendus suivant leur longueur forme un rectangle de 22 pouces 
sur 12. Ces tubes amènent du gaz d'éclairage. On place un tujau à 
anche à une extrémité du rectangle et à l'autre extrémité une 
flamme sensible que les vibrations du tuyau font chanter; on allume 
le gaz, la flamme revient au repos, mais elle vibre énergiquement 
si on la place en arrière du tuyau, tandis que dans cette position 
elle reste immobile lorsque le gaz n'est pas allumé. Les flammes 
produisent dans l'air des couches hétérogènes qui arrêtent le son 
et le renvoient en arrière, exactement comme dans les expériences 
à l'air libre. C. Daguemet. 



JonANX PRANGHE. — Ueber Diffusion Ton Gasen durch Flussigkeitslamcllen (Dir- 
fusion du gaz a. travers les lames de liquides); Inaug, Dissert, ^ ^^11 • 

L'auteur a repris les expériences d'Exner sur la diffusion des 
gaz à travers une lame d'eau de savon et retrouvé les mêmes va- 
leurs de a ; mais avec une lame d'huile de lin non cuite les résultats 
sont différents. 

c 

Gaz d'éclairage 2,76 0,12629 

Acide carbonique 16,78 o, 86455 

Hydrogène 2,85 0,01180 

Oxygène i ,78 

Proioxyde d'azote 16,80 i ,29481 



Le rapport de a à -^ varie d'un gaz à l'autre : si l'on applique à 

ce cas, la théorie de Bunsen relative à la diffusion à travers les 
diaphragmes poreux, on constate qu'elle donne des résultats d'ac- 
cord avec rexpérience> tandis qu'avec Teau de savon, la diffusion 
suit la loi d'Exner. E. Daguenet. 
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ÉTUDE m 8PBGTBE SOLAIRE ULTRA-VIOLET ; 
Par m. a. CORNU. 

Uétude des radiations solaires est Tune des branches les plus 
fécondes de TOptique et Tune des sources les plus précieuses de 
nos connaissances sur la constitution du Soleil. Bien que cette 
étude ait été déjà poussée fort loin par des physiciens éminents, 
elle offrira encore longtemps un champ fertile d'explorations et 
conduira à des points de vue nouveaux et à des rapprochements 
inattendus. C'est ce qui ressortira, je l'espère, du travail que j'ai 
poursuivi pendant plusieurs années et dont je vais donner un 
extrait. 

Ce travail est la continuation du beau Mémoire d'Angstrôm sur 
le Spectre normal du Soleil et son extension au delà du spectre 
visible, auquel le savant suédois s'était arrêté. Il comprend toute 
la partie ultra-violette de ce spectre ; il est résumé par deux plan- 
ches faisant suite à l'Atlas d'Angstrôm, dans le même format et à 
la même échelle. 

J'ai divisé ce travail en deux Parties : la première comprenant la 
portion du spectre ultra-violet observable avec les spectroscopes 
ordinaires des laboratoires munis d'objectifs et de prismes en 
verre; elle s'étend depuis le violet extrême, c'est-à-dire depuis la 
raie A' (X=:4'0>ïo) jusqu'à la raie 0(X = 343,97); le reste des 
radiations est absorbé par la matière même des objectifs et des 
prismes. La planche qui résume ce travail a paru dans les annales 
de l'Ecole Normale, t. III, li'j^. 

La deuxième Partie, résumée par une planche actuellement en 
cours de gravure, s'étend depuis la raie O jusqu'à l'extrémité 
ultra-violette observable photographiquement à l'aide d'un spec- 
troscope dont les objectifs sont en quartz et le prisme en spath 
d'Islande : cette limite correspond à la raie U (X = 294,80). 

Les raies sombres du spectre solaire sont, comme dans l'ensemble 
du Mémoire, rangées suivant l'échelle normale, c'est-à-dire par 
ordre de longueur d'onde. J'ai été assez heureux pour étendre 
d'une manière notable la partie déjà décrite de ce spectre. Les 
déterminations des longueurs d'onde des raies principales n'ont 

/. de Ph/s,, t. VII. (Septembre 1878.) ai 
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pas été sans présealer de grandes diflîcultés, à cause de la faiblesse 
des radiations de grande réfrangibilité. J'ai toutefois réussi i 
obtenir celles des raies O, P, Q, R, r cl S avec la lumière so- 
laire directe, en opérant par réflexion sur ud réseau tracé sur 
verre. 

Pour les radiations plus réfrangibics, trop faibles dans la lumière 
solaire pour âtre utilisées dans ces dé termina lions, après m'étre 
assuré de la coïncidence des raies sombres de celle région du 
spectre solaire avec les raies du spectre de l'étincelle du fer (celte 
coïncidence peut s'établir qualilalivemeot avec une perfection bien 
supérieure ù l'approximation des mesures), j'ai déterminé les lon- 
gueurs d'onde de ces raies avec la plus grande facilité. 

Voici les valeurs qui ont servi de repères pour la conslruclioi 
des planches de la deuxième partie du spectre ultra-viali 



Haie X = 343,9'3 Raie r X=3i4,4aj 

» P 335,93 » S, 309.95 

» Q... . 328,49 » T 3oi,97 

» It 317,90 i> U 



Les valeurs relatives aux quatre premières raies s'acrnrdent ti 
bien avec celles de M. Mascarl, dont j'ai d'ailleurs adopté )< 
talions jusqu'à la raie S ; au delà, la faiblesse de l'impression phi 
tograpliique, qui avait cmpèclié M. Mascarl de pousser plus loin 
que R la détermination des longueurs d'onde, se fait sentir dans 
le dessin que cet babilc physicien a donné comme résumé de 
son travail, du moins dans la partie voisine de la limite obser- 
vable. 

Ainsi déjà la raie S donnée comme simple est au moins double; 
aussi ai-je préféré adopter comme repère la grosse raie immédiate- 
ment contiguë; elle est cependant triple, mais elle est très-pré- 
cieuse, parce que ses trois composantes sont égales et équidi- 
stanles; de plus elle correspond exactement à une raie très-brillante 
du spectre de la vapeur de fer, qui, dans l'arc électrique, se ré- 
sout en trois raies excessivement nettes. En nommant S j ce groupe, 
il n'y aura aucune confusion possible. 

Quant à la raie T, qui forme la limite de ta région observée par 
M. Mascarl, je n'ai pu établir avec certitude ia correspondance de 
son dessin avec mes clichés ; j'ai donc donné ce nom à une très- 
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grosse raie double dont l'imporUnce.est plus considérable, Cl qui 
a de plus l'avantage, comme la raie Sj, de correspondre à une raie 
double très-brillante du spectre de la vapeur de fer. 

Enfin, d la limite de la région que j'ai pu observer, se rencontre 
une raie sombre correspondant aussi à une raie importante du 
fer, cl pour laquelle je propose provisoirement la dénomination 
deU. 

Pour rendre plus claire cette description de la partie nouvelle 
du spectre ultra-violet, voici un dessin comprenant les raies sim- 
ples principales, celles qui donnent à celte partie du spectre sa 
physionomie propre. 




Cette figure est extraite du dessin détaillé dont il a été question 
plus haut; elle commence à la raie que je propose de nommer s, à 
cause de la facilité avec laquelle elle se distingue des autres entre 
les raies S et T, et se termine à la limite de visibilité du spectre 
solaire. 

Celte limite ne dépend plus, comme dans le cas des spectro- 
scopcs ordinaires construits en crown-glass ou cii fltni-glass, du 
pouvoir absorbant des milieux transparents emplovés, puisque 
l'appareil est construit en quartz et en spath d'Islande. On s*en 
assure aisément par l'observation photographique des radiations 
brillantes des spectres métalliques dont la réfrangibilité s'étend 
extrêmement loin. Pour fixer les idées, on sait qu'avec un prisme 
de spath d'Islande (rajon ordinaire) d'un angle de tiu°, on 
peut observer des radiations déviées de plus de yo" ; avec 
les radiations solaires, les impressions photographiques cessent 
d'être visibles pour une déviation d'environ 60". 
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D*où vient cette limitation du spectre solaire dans la région ultra- 
violette? Une série d'études préliminaires m*a permis de reconnaître 
la cause de cette limitation spontanée du spectre solaire et de déter- 
miner les conditions les plus favorables à Textcnsion de cette limite. 
Cette cause n'est autre que l'absorption atmosphérique; il suffit, en 
eflet, d'observer méthodiquement l'impression photographique du 
spectre solaire ultra-violet pendant toute une journée pour recon- 
naître que l'étendue du spectre varie dans le même sens que la hau- 
teur du Soleil au-dessus de l'horizon . L'expérience montre que le 
maximum d'étendue se présente entre ii** du matin et i** 3o" 
de l'après-midi. 

Comme on devait s'y attendre, c'est à l'époque du solstice d'été 
qu'on obtient le maximum maa'imoruni d'étendue du spectre : 
c'est par des observations eflectuées à cette époque de l'année que 
j'ai pu étendre jusqu'à la raie U la description du spectre repré- 
senté ci-dessus; mais ce qu'on ne pouvait guère prévoir, c'est l'é- 
tendue du spectre qu'on obtient encore en hiver, même dans Tat- 
mosphère embrumée de Paris, à l'époque du solstice d'hiver; des 
clichés obtenus récemment ont donné, un peu après-midi, des 
impressions photographiques qui atteignent presque la raie T. 

Il résulte de ces faits la conséquence très-curieuse, qu'à égalité 
de hauteur du Soleil le spectre solaire observé est notablement 
plus étendu en hiver qu'en été. 

Ce résultat s'explique d'une manière très-simple, si Ton attribue 
à la vapeur d eau contenue dans l'atmosphère le pouvoir absorbant 
qui limite le spectre solaire ultra-violet. En effet, la quantité 
de vapeur d'eau contenue par mètre cube dans l'atmosphère est 
beaucoup plus grande en été qu'en hiver. Si l'on adopte l'état 
hygrométrique moyen 0,^5, la pression moyenne 760"°, la 
température zéro pour le solstice d'hiver et 3o° pour la tem- 
pérature moyenne à midi au solstice d'été, on trouve respective- 
ment 36'',6 et aS^f^o, c'est-à-dire qu'il existe près de sept fois plus 
de vapeur d'eau dans les basses régions de l'atmosphère terrestre 
en été qu'en hiver. 

Cette action de la vapeur d'eau sur les radiations solaires a 
d'ailleurs été invoquée par plusieurs physiciens (Angstriim, 
Janssen) dans l'étude du spectre visible, pour l'explication des 
raies et bandes désignées quelquefois sous le nom de raies atmo- 
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sphériques. Dans le spectre ullra-violet, cette absorption ne paraît 
pas localisée sous forme de raies ou de bandes ; Faction est con- 
tinue sans maxima appréciables. 

Il reste à dire quelques mots des autres perfectionnements ex- 
périmentaux qui m'ont permis d'aller plus loin que mes devan- 
ciers, comme étendue du spectre et comme finesse de détails ; en 
voici rénumération : 

1^ La substitution d'un prisme à réflexion totale en quartz au 
miroir métallique de Théliostat; 

7? Le calcul rationnel des courbures des lentilles de quartz du 
spectroscope, par la condition de donner le minimum d'aberration 
pour une grande ouverture angulaire (77) ; 

3® L'égalité d'épaisseur et le signe contraire du pouvoir rota- 
toire des deux lentilles de quartz : on compense ainsi certaines 
aberrations ; 

4^ La perfection de taille des faces du prisme de spath d'Islande ; 

5^ L'emploi d'une lentille de quartz concentrant les rayons so- 
laires sur la fente du spectroscope : cette addition, loin de troubler 
les images, comme cela a lieu lorsque l'aplanétisme des diverses 
parties du spectroscope, ou leur réglage optique, n'est pas très- 
complet, apporte un accroissement considérable dans l'intensité 
des impressions photographiques et une grande perfection de dé- 
tails, parce qu'on peut resserrer la fente sans cesser d'avoir l'éclat 
nécessaire à la formation des clichés. 

Cette description des raies sombres du spectre solaire a été 
complétée par l'étude comparative des raies brillantes des vapeurs 
métalliques : les résultats obtenus me paraissent d'un grand intérêt 
au point de vue de l' astronomie physique. 

On sait que dans le spectre visible du Soleil la presque totalité 
des raies sombres correspond exactement à des raies brillantes des 
spectres des vapeurs métalliques; ce renversement dans l'apparence 
des raies n'est qu'un effet de contraste et s'explique par l'existence 
sur le Soleil d'une couche de vapeurs à une température relative- 
ment basse, absorbant partiellement les radiations du spectre con- 
tinu d'un fond plus brillant. L'étude comparative de ces spectres 
a constitué une vraie méthode d'analyse qualitative et a conduit à 
mettre hors de doute l'existence sur le Soleil d'un certain nombre 
d'éléments chimiques terrestres. 
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L'extension de cette étude aux raies sombres du spectre ultra- 
violet, en agrandissant le champ de comparaison, m'a permis d'aller 
plus loin dans cette voie et d'aborder, jusqu'à un certain point, 
l'analyse quantitative des éléments de cette couche absorbante, à 
l'action de laquelle les raies sombres du spectre solaire sont attri- 
buées. Voici le résumé de celte étude : 

On remarque tout d'abord que les groupes de raies intenses sont 
inégalement répartis sur toute l'étendue du spectre solaire : la 
partie la moins réfrangible n'en contient à peu près aucun (en 
mettant à part les bandes cl raies atmosphériques ) ; ce n'est qu'à 
partir du bleu indigo que commencent les groupes sombres dont le 
groupe G est un type; on rencontre ensuite les deux raies H, K, 
larges et estompées, qui se détachent sur un fond relativement 
clair, puis les groupes très-sombres L, M, N, O, P; au delà vient un 
espace plus clair encore, sur lequel se détache la raie Q, puis les 
groupes voisins de R et de /*; un nouvel espace assez brillant con- 
duit aux groupes sombres S, T, U. 

L'examen comparatif des spectres des vapeurs métalliques montre 
de prime-abord que ces masses de raies sombres correspondent en 
général aux raies brillantes du spectre de la vapeur de fer, qui 
comprend à lui seul la presque totalité des groupes G, L, M, N, O, 
Q, S, T, U et plusieurs des groupes voisins de R. 

Les deux grosses raies H et K correspondent au calcium, ainsi que 

deux raies analogues constituant Relie groupe compris entre Retr. 

C'est au nickel que sa rapportent la plupart des raies importantes, 

comprises entre O et P, ainsi qu'un nombre très-notable de raies 

dans la région STU [voir la figure précédente). 

Les autres métaux magnétiques, cobalt, manganèse, chrome, 
fournissent des raies de moindre importance; le titane présente un 
très-grand nombre de coïncidences, mais avec des raies en général 
très-faibles, excepté entre Q et R, où leur importance est plus 
grande*, l'étain offre des coïncidences qui, malgré leurpctil nombre, 
paraissent non équivoques. 

Le magnésium fournit quatre raies triples d'apparence identique, 
que je nommerai b (Fraunhofer) dans le vert, b' entre K et L, b" 
entre P et Q, et i"' entre S et ï; elles sont, à l'exception de i", 
qui est relativement faible dans le spectre du magnésium, très- 
intenses dans le spectre solaire. 
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L^aluminium donne deux raies fort nettes entre H etK, et deux 
autres analogues entre S et T. Le sodium qui produit la raie D du 
spectre visible ne donne, dans Tultra-violet, qu^une raie double 
assez pâle entre P et Q. Enfin le glucinium paraît être représenté 
par quelques raies faibles. 

Tels sont, en y joignant Thydrogène qui donne quatre raies 
sombres C,F,G' (près de G) et /i, les éléments chimiques fournis- 
sant les coïncidences les plus remarquables avec les raies du spectre 
solaire. 

Le caractère général des groupes de raies sombres du spectre 
solaire correspondant à un même métal est de présenter une in- 
tensité relative tout à fait en rapport avec l'éclat des raies brillantes 
correspondantes du spectre métallique : il y a donc une véritable 
proportionnalité entre le pouvoir émissif des vapeurs métalliques 
incandescentes et leur pouvoir absorbant, ce qui est d'ailleurs la 
base de l'explication du renversement des raies solaires ( Kirchhoff, 
Foucault, Angstrom, Stockes). Si l'on joint à cette remarque la 
considération de l'éclat intrinsèque moyen du spectre de chaque 
élément chimique dans les régions à comparer, on arrive à conclure 
que l'intensité des raies sombres du spectre solaire est caractéris-' 
tique de la quantité relative des différentes vapeurs métalliques 
qui, à la surface du Soleil, sont la cause de ces raies sombres. 
L'établissement d'une méthode d'analyse quantitative fondée sur 
ces considérations exigerait encore bien des efforts ; mais, si l'on 
cherche seulement à se rendre un compte approché de la compo- 
sition de celte couche absorbante qui forme l'enveloppe extérieure 
du Soleil, les observations présentes suffisent pour une première 
approximation. 

Dans celte manière de voir, la vapeur de fer serait de beaucoup 
plus abondante, à cause du nombre et surtout de l'intensité des 
raies sombres qui lui correspondent dans le spectre solaire. 

Le nickel et le magnésium viendraient en second lieu ; le cal- 
cium, dont le spectre possède un éclat intrinsèque si grand pour 
les deux raies H et K qui le caractérisent, doit entrer dans une pro- 
portion moindre que l'intensité de ces raies ne pourrait le faire 
supposer; viennent ensuite l'aluminium, le sodium etl'hydrogène, 
enfin le manganèse, le cobalt, le titane, le chrome et l'étain. 

Telle serait approximativement la liste, par ordre de quantité, 
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des éléments volatilisés à la surface du Soleil. En examinant cette 
liste, où le fer, le nickel et le magnésium jouent un si grand rôle, 
on est immédiatement frappé de l'analogie de cette composition 
avec celle des aérolithes, dont la majeure partie est formée de fer 
allié à 77 de nickel : dans les fers météoriques, cet alliage est 
presque pur; dans les météorites pierreuses, le fer nickelé est 
mêlé à des silicates magnésiens de compositions diverses. 

Cette étude du spectre conduit donc à la conclusion suivante : 

La position et l'éclat relatif des raies sombres du spectre solaire 
s^ expliquent par V action d^une couche absorbante existant sur le 
Soleil, couche dont la composition serait analogue à celle d^aé- 
rolithes volatilisés. 

Les conséquences de ce fait, révélé par l'analyse spectrale des 
radiations solaires, touche d'une manière si directe aux grands 
problèmes de la Physique cosmique et de l'Astronomie, qu'il me 
paraît utile de les indiquer, avec toute la réserve que comporte 
d'ailleurs un sujet aussi délicat. 

i*^ Probabilité dUine action magnétique directe sur le Soleil. 
— Si la couche extérieure du Soleil contient, comme les aéroli- 
thes, une proportion considérable de vapeurs de fer, la masse 
absolue de ce métal répartie sur la surface du Soleil doit être très- 
grande, vu l'énorme diamètre de cet astre, et doit exercer une 
action appréciable sur les phénomènes magnétiques terresti^es. 

On pourrait objecter que le fer, porté à Tincandescence, perd 
son action attractive sur l'aiguille aimantée ; cette diminution ra- 
pide avec la température a, en effet, été constatée, mais il n'est 
aucunement prouvé que ce qui reste de pouvoir magnétique soit 
rigoureusement nul ; il suffirait que le magnétisme spécifique de la 
vapeur de fer fût de l'ordre de l'attraction newtonienne, pour que 
l'action magnétique de la masse ferrugineuse du Soleil fût encore 
très-appréciable sur la Terre. 

Dans cette manière de voir, les variations diurnes de l'aiguille 
aimantée seraient dues à l'action magnétique directe du Soleil. 
Cette opinion, d'ailleurs, n'est pas nouvelle; elle a été soutenue 
par des physiciens éminents, en particulier par le général Sabine, 
dans sa belle publication des observations magnétiques organisées 
parlui.à la surface du globe. La relation des variations moyennes 
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avec la position da Soleil aux diverses heures du jour et aux diffé- 
rentes latitudes ressort, avec une évidence manifeste, de la discus- 
sion des observations. Par des considérations d'un tout autre ordre, 
la speclroscopie apporte une confirmation de cette opinion. 

2° Probabilité en faiseur de l'hypothèse de l'aimant terrestre. 
— La présence d'une quantité considérable de fer dans la compo- 
sition du Soleil conduit à se demander si cette particularité est 
purement accidentelle ou si tous les corps du système solaire ( et 
peut-être tous les corps sidéraux ) n'auraient pas une origine com- 
mune qui se révélerait par la présence, dans une proportion notable, 
de fer que le spectroscope a décelé dans l'enveloppe extérieure du 
Soleil. 

Le globe terrestre présente en faveur de cette idée un argument 
bien sérieux : en effet, la densité moyenne du globe, égale à 5,5, 
est le double à peu près de la densité moyenne des éléments qui 
en forment la croûte superficielle : on est donc forcé d'admettre, 
vu la haute température probable des couches intérieures, que la 
partie centrale de la Terre est constituée par des matières beau- 
coup plus denses que les matériaux pierreux, conséquemment par 
des masses métalliques. Si, d'autre part, on considère la force di- 
rectrice de l'aiguille aimantée sur les différents points du globe et 
la symétrie approchée de l'ensemble de ses positions avec certains 
grands cercles de la sphère terrestre, on est amené à conclure 
avec une grande probabilité que les masses métalliques du centre 
de la Terre sont constituées, en proportion notable, par du fer mé- 
tallique. 

Notre satellite exerce aussi sur l'aiguille aimantée une action 
assez faible, il est vrai, mais qui paraît non équivoque : on pour- 
rait donc voir dans cette action une preuve de l'existence du fer 
dans la composition moyenne de cet astre. 

Enfin la profusion des aérolithes dans notre système planétaire 
tendrait à confirmer l'idée d'une commune origine de tous les 
corps célestes (hypothèse cosmogonique de Laplace) et à faire 
voir dans ces aérolithes le type de \9l matière cosmique élémentaire, 

3® Probabilité en faveur de l'origine électrique de la lumière 
émisé par les protubérances solaires. — Les conséquences précé- 
dentes se déduisent de la présence pour ainsi dire statique de 
masses magnétiques à la surface du Soleil. Examinons ce qui peut 
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arriver si ces niasses sont à Tétat de mouvement. Cet état de mou- 
vement existe, ainsi que le prouvent les observations directes de 
cet astre, et la cause de cet état dynamique réside évidemmeot 
dans la chaleur des couches inférieures et dans le refroidissement 
des couches externes ; car, quelque sojtle mécanisme de ces mou- 
vements, les conditions thermodynamiques nécessaires à la trans- 
formation de la chaleur en force vive sont remplies. Si Ton fait 
intervenir la condition que certaines parties de ces masses de 
vapeurs en mouvement sont magnétiques, on voit apparaître la né- 
cessité d'un phénomène secondaire qui semble devoir jouer un 
rôle important, à savoir la production de courants dUnduction 
dans les masses conductrices avoisinantes, soit en repos, soit ani- 
mées d'autres mouvements que celles-ci. Il en serait absolument 
de même si les masses en mouvement relatif, au lieu d*étre magné- 
tiques, étaient électrisées par une cause quelconque, en particu- 
lier par quelque action chimique. 

Quoiqu'il soit actuellement presque impossible de préciser le 
mécanisme de ces transformations et d'assigner a priori l'exten- 
sion et l'énergie de ces phénomènes secondaires, les conditions 
thermodynamiques sont si favorables, qu'on doit leur supposer une 
très-grande intensité, et prévoir que certains points au moins de 
la surface solaire sont le siège de mouvements rapides, et que les 
masses gazeuses voisines reçoivent, parla propagation des courants 
induits, un accroissement notable de leur degré d'incandescence. 

L'observation des protubérances, tangentiellement au disque 
solaire, nous révèle précisément l'existence de couches gazeuses 
dont l'éclat décèle une incandescence plus énergique que celle qui 
correspondrait à leur position : l'analyse de leur lumière montre 
que leur spectre est identique à celui de l'hydrogène très-raréfié 
rendu incandescent par une décharge électrique. La similitude 
spectrale est complète, tant pour l'éclat relatif des raies brillantes 
que pour leur netteté décroissant avec la réfrangibilité. Ces protu- 
bérances, qui apparaissent dans le voisinage des facules et des 
taches, ne représenteraient-elles pas ces masses gazeuses traver- 
sées par les courants d'induction dans le voisinage des régions ma- 
gnétiques ou électriques en mouvement rapide? 

Cette assimilation aurait l'avantage de faire rentrer dans les 
conditions thermodynamiques ordinaires l'explication des protubé- 
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rances, en les présentant comme l'équivalent de Tillumination par 
induction des masses gazeuses raréfiées, illumination qui se repro- 
duit si aisément dans nos laboratoires avec les plus faibles actions 
mécaniques. On comprendrait alors la rapidité de l'extension de 
ces protubérances, leur disparition subite aussi bien que leur per- 
manence accidentelle, sans avoir recours à Thypothèsede ces jets 
gazeux doués de vitesses invraisemblables, atteignant plusieurs cen- 
taines de kilomètres par seconde. Je dois ajouter que Thypothèsc 
de vitesses si extraordinaires a déjà été critiquée par M. Fizeau, 
qui a signalé l'analogie probable du phénomène lumineux des pro- 
tubérances avec celui que présentent sur notre globe les aurores 
boréales. 

Quelques-unes des conclusions précédentes sembleront peut- 
être prématurées; je les soumets néanmoins avec confiance à l'exa- 
men des physiciens et des astronomes, comme le résumé d'un en- 
semble de faits très-étendus que l'exiguïté de la présente Note ne 
m'a pas permis de développer (* ). 



SVR L'ErnCAGITÉ D'UH MOUT£»SHT YIBRATOIBE POUR PBOYOaUER LA 
BÉGOMPOSmOH DES UaUIDES EXPLOSIFS ET L'ÉBULLITIOH DES UOUIDES 
SUBCHAUFFÉS. 

Par m. D. GERNEZ. 

Dans un Mémoire consacré à V Etude des solutions gazeuses 
sursaturées (*), j'ai établi que, si l'on nettoie avec un soin suffi- 
sant des tubes de verre, on peut y conserver pendant très-long- 
temps, à l'état de sursaturation, des solutions de gaz que l'on a 
saturées sous des pressions supérieures à 2**" et même 3**", bien 
que les tubes soient librement ouverts dans un milieu qui ne con- 
tient que des quantités négligeables de gaz dissous. J'ai fait voir, 
en effet, que s'il n'y a pas, dans le liquide, d'atmosphère gazeuse 



(•) Voir Comptes rendus, t. LXXIII, p. 33a, 1878; t. LXXIV, p. 390, 1871, 
t. LXXXIII, p. 1173, 1876; jinnales de l'École Normale, ^^ik- 

(*) Annales scientifiques de l* École Normale supérieure, 1* série, t. IV, p. 3ll, et 
Journal de Phjrsique, t. IV, p. 4^* 
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retenue soit par les parois du vase, soit autour des corps solides 
qui s'y trouvent, rémission du gaz dissous n'a lieu qu'à la surface 
libre du liquide et qu'elle ne continue qu'à la suite d'un échange 
de couche en couche qui ne s'effectue qu'avec une extrême lenteur 
si la température est constante. C'est ainsi que l'on peut con- 
server pendant plusieurs mois de l'eau de Seltz sursaturée dans 

un tube ouvert de o", 4^^ ^^ ^^^S^ ^^ ^^^^ ^ ^^ ^^^^ d'éliminer les 
causes qui amèneraient une atmosphère gazeuse dans le liquide 
sursaturé. Vient-on, au contraire, à y introduire des bulles de 
gaz, chacune d'elles est le siège d'une émission gazeuse d'autant 
plus abondante que, toutes choses égales d'ailleurs, sa surface est 
plus grande. Or, parmi les moyens que l'on peut employer pour 
produire des surfaces d'émission de gaz ou des solutions de conti- 
nuité dans la colonne liquide, Tun des plus eflScaces et qui donne 
lieu aux effets les plus rapides consiste à communiquer un mouv^ 
ment vibratoire énergique au tube qui contient le liquide : si l'on 
fait usage d'un tube de verre fermé à un bout, de plus de i* 
de long et de 5 à 8"" de diamètre, rempli d'eau de Selu 
ordinaire, par exemple, et que, le tenant verticalement par son 
milieu, on en frotte longitudinalemcnt la moitié inférieure avec du 
drap légèrement mouillé, de manière à obtenir un son un peu in- 
tense, on voit naître subitement un nuage de bulles gazeuses, qui 
grossissent assez rapidement pour projeter hors du tube une grande 
partie du liquide. 

Les analogies que j'ai fait connaître depuis longtemps entre le 
dégagement des gaz de leurs solutions sursaturées et la décompo- 
sition des corps explosifs, ainsi que l'ébuUition des liquides sur- 
chauffés, m'ont conduit à essayer l'influence d'un mouvement 
vibratoire énergique sur ces deux phénomènes. Je vais indiquer 
sommairement le résultat de cette étude. 

En ce qui concerne la décomposition des corps explosifs, j'ai 
principalement expérimenté sur le liquide bleu connu sous le nom 
d'acide azoteux et qui se dépose au fond de l'eau refroidie lors- 
qu'on y fait tomber goutte à goutte de l'acide hypoazotique. A 
cet effet, j'ai nettoyé un tube de verre d'environ i" de long 
et 6°*" de diamètre, en y faisant séjourner successivement de la 
potasse caustique chaude, de l'eau bouillante, de l'acide sulfurique 
chaud, de l'alcool bouillant, puis le lavant plusieurs fois avec de 
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l'eau distillée fîltrée. J'ai porté le tube, plein aux trois quarts d'eau 
distillée bouillie, à une température voisine de 100^; je Tai enfin 
introduit dans de la glace. J'ai alors laissé tomber dans cette eau 
de l'acide hypoazotique bien limpide, et il s'est formé au fond du 
tube une couche bleue d'acide azoteux surmontée d'une solution 
incolore d'acide azotique. Dans ces conditions, le liquide peut être 
amené lentement jusqu'à une température supérieure à 20°, comme 
je l'ai indiqué depuis longtemps, sans manifester la moindre trace 
de décomposition, et on peut le conserver inaltéré pendant un 
certain nombre de jours, à la condition de n'y rien introduire qui 
amène une atmosphère gazeuse. Mais, si Ton tient par son milieu 
un tube ainsi préparé, et qu'on le fasse vibrer longitudinalement 
en frottant éncrgiquement la moitié inférieure de manière à lui 
faire rendre un soiï intense, le liquide est instantanément projeté 
à une distance de plusieurs mètres, en manifestant tous les carac- 
tères d'une véritable explosion. Dans celte expérience, l'acide azo- 
teux se décompose en bioxyde d'azote et acide azotique et la 
rapidité du phénomène tient d'abord, comme dans l'expérience 
précédente, à ce que le mouvement vibratoire que l'on commu- 
nique au liquide détermine, s'il est suffisamment énergique, la rup- 
ture de la continuité du liquide en un grand nombre de points : il 
en résulte de nombreuses surfaces libres sur lesquelles la décom- 
position peut s'cfiectucr; de plus, l'acide azoteux, ainsi qu'il résulte 
des recherches de M. Berthelot, se décompose avec dégagement de 
chaleur, et réchauffement instantané qui en résulte dans la masse 
augmente considérablement la rapidité du dégagement de gaz qui, 
ne trouvant pas assez vite une issue, projette devant lui le liquide 
superposé. 

Les liquides surchauffés entrent aussi en ébuUition sous Fin- 
fluence d'un mouvement vibratoire : l'expérience, qui présenterait 
quelques difficultés avec des liquides dont le point normal d'ébul- 
lition est supérieur à la température ordinaire, est au contraire 
facile si l'on fait usage de substances dont le point normal d'ébul- 
lition est notablement inférieur à cette température. On procède 
du reste de la même manière que dans les cas précédents. Dans des 
tubes nettoyés avec les soins indiqués plus haut, on réussit aisé- 
ment à surchauffer les liquides et à les amener à des températures 
qui dépassent de 10^, 20°, 3o^ et plus le point normal d'ébullition 
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soos la même pression. On peut se servir, par exemple, d'éther 
éthylchlorkydrique qui bout à 1 1® sous la pression ordinaire et qae 
Ton amène facilement à 20" sans qu*il y ait ébullition ; ou encore 
diacide sulfureux qui bout à — 10* et qui reste liquide au delà de 
•+- 10^; on peut aussi faire usage de protoxyded*azote liquide, mais 
le liquide qui se prête le mieux à rexpérience est Téther méthyl- 
chlorhydrique^ qui bout à — a3° et que Ton pe«i se procurer et ma- 
nipuler facilement, grâce aux intéressantes recherchesde M. C.Vin- 
cent. Voici comment on peut réaliser Texpérience : on dispose sur 
un tube soigneusement nettoyé un entonnoir muni d*un filtre et Ton 
y fait tomber le liquide en ouvrant le réservoir qui le contient; une 
quantité relativement petite du liquide s^évapore en refroidissant 
Tentonnoir et le tube, qui bientôt se remplit. L^évaporation de 
.ce liquide, n^ayant lieu qu^à la surface libre, est extrêmement 
lente, et souvent le niveau ne baisse pas de plus de o",oe par 
heure ; le froid produit par Tévaporation est insuilQsant pour entre- 
tenir la température au-dessous du point normal d*ébullition. Si le 
tube est entouré d'air sec, le réchauffement du liquide est lent; il 
est plus rapide s'il n'est pas protégé par une double enveloppe à 
air sec, car la vapeur d'eau atmosphérique se condense à sa surface 
et forme une couche de givre qui fond peu à peu. Lorsqu'elle est 
fondue, dès qu'on fait vibrer le tube, il se produit une ébullition 
extrêmement active, mais qui s'arrête aussitôt, au lieu d'augmenter 
comme dans les expériences précédentes. Ce fait s'explique aisé- 
ment : la transformation subite en vapeur d'une grande quantité 
de liquide consomme beaucoup de chaleur et détermine un tel re- 
froidissement du liquide non vaporisé, que sa température peut 
être ramenée dans le voisinage du point normal d'ébullition. 



SUR LES EFFETS DE LA MACEIHE BEËOSTATiaUE ; 

Par m. g. PLANTÉ. 

Les effets produits par l'appareil que j'ai décrit sous le nom de 
machine rhéostatique (*) se rapprochent beaucoup de ceux des 

(•) Journal de Physique, t. "Vil, p. ao. 
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machines électriques et des bobiaes d'induclioii; mais ils présen- 
tent en même temps quelques caractères particuliers qu'il j a lieu 
de signaler. 

Pour les étudier, j'ai fait usage de machines composées de 10, 
3o, 40 et DO condensateurs à lames de mica. En employant d'abord 
une machine de in condensateurs, chargée par la batterie secon- 
daire de 800 couples, décrite précédemment, on obiïent, avec «ne 
vitesse de i5 tours par seconde, une série d'élincelles brillantes de 
i3 à 14°"° de longueur, qui se succèdent assez rapidement (au 
nombre de 3o par seconde), pour former un trait de feu continu, 
accompagné du mâme bruit que celui des étincelles d'une bo- 
bine d'induction munie d'une bouteille de Leyde. 

La différence entre les caractères de l'électricité émanant du p61e 
positif et ceux de l'électricité du pâle négatif se trouve peut-élre 
plus marquée dans l'étincelle de la machine rhéostatiquc que dans 
celle des appareils ordinaires d'électricité statique ou d'indiiclion. 

Lorsque l'on tourne lentement, de manière que l'étincelle n'é- 
clate que par intervalles, elle présente des sinuosités nombreuses 
et îirégulières. Avec les machines de 3o et 4" condensateurs, 
qui donnent des étincelles de o'',o4 et de o^joS, ces sinuosités 
s'élèvent ou s'abaissent au-dessus ou au-dessous de la ligne droite 
qui joindrait les deux pointes de l'excitateur (/tg- i }■ Mais, si l'on 




tourne rapidement la machine, l'étincelle affecte alors une forme 
plus constante pour une même position des branches de l'excita- 
teur. Cette forme consiste, lorsque l'angle compris entre ses bran- 
ches est très-obtus, en un trait de feu partant en ligne droite dans 
le prolongement de la branche positive, s'élevant notablement au- 
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dessus de la poinle négative, cl veDant la rejoindre par un crochet, 

en décrivant, sur ce point, de nombreuses sinuosités [Jig- s). 

La même fonne se retrouve dans l'aigrette que donne la machine, 
quand on augmente de i ou 2""* la distance des pointes. Un jet 
lumineux, conique, s'élance du pâle positif, parcourt les -J- environ 
de la distance au pôle négatif, cl se recourbe vers la courte aigrette 
formée autour de la pointe négative [Jlg- 2^- 4vec les machinei 




rhéoslatiqucs donnant des étincelles de o'',o4 et de o",o5, l'ai- 
grette présente un pédicule terminé par une gerbe lumineuse 
ovoïde plus ou moins ramifiée, comme celle des machines élec- 
triques (yî^. ')■ 

I>a forme de ces étincelles et de ces aigrettes, plus cette que 
celles des bobines d'induction, vient surtout de ce que l'appareil ' 
donne un flux d'électricité toujours du même sens, ce qui permet 
aussi d'en mesurer facilement la tensio* avec l'étectromètre à 
longue échelle de Thomson, et de la comparer à celle des ma- 
chines électriques. 

La longueur des étincelles paraît croître en proportion simple 
du nombre des condensateurs; mais on ne peut l'établir d'une 
manière rigoureuse, à cause de l'inégalité d'épaisseur des lames 
isolantes cl des effets variables qui en résultent. 

La lumière produite dans le vide est plus vive que celle des ma- 
chines électriques, par suite de la plus grande quantité d'électricité 
en jeu, et, lorsque le mouvement de rotation est assez rapide, elle 
est aussi vive et aussi continue que celle des bobines d'induction. 
Les tubes de Gcissicr les plus résistants, les tubes à substances 
phosphorescentes de M. Edmond Becquerel sont illuminés d'une 
manière brillante; mais on remarque l'absence de stratifications 
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même dans les tubes qui les donnent très-nettes avec les bobines 
de RuhmkorfF. On n^observe pas non plus la gatne bleue qui 
entoure le pôle négatif; la lumière est pourpre dans toute Fétendue 
des tubes et le remplit complètement, ainsi qu^avec la bobine d'in- 
duction additionnée d'une bouteille de Leyde. Cet effet doit pro- 
venir d'un excès de tension, car, en diminuant beaucoup celle de 
la source d'électricité employée pour charger la machine rhéosta- 
tique, les stratifications et la gaine bleue apparaissent; elles se pro- 
duisent aussi directement avec la batterie secondaire de 800 cou- 
ples, dont la tension est bien moindre que celle de la machine. 

La machine rhéostatique donne, en général, tous les autres effets 
des machines électriques et des bobines d'induction, et ses effets 
ne paraissent pas troublés, d'une manière sensible, par les varia- 
tions de l'état hygrométrique de l'air. La production de l'étincelle 
continue ou de l'aigrette est accompagnée d'une forte odeur d'o- 
zone. Chacun des pôles peut donner des étincelles à l'approche des 
corps en relation avec le sol. Les effets des tourniquets électriques 
ou d'insufflation produite par les pointes de l'excitateur sont mis 
facilement m évidence. 

L'appareilaont il s'agit ne présenterait qu'un intérêt théorique, 
s'il était nécessaire de recourir toujours à une batterie secondaire de 
800 couples pour en manifester les effets; aussi me suis-je appliqué 
à les produire avec une source d'électricité beaucoup moindre, 
et j'y suis parvenu en augmentant le nombre des condensateurs, et 
en diminuant le plus possible l'épaisseur des lames isolantes. 

Avec une machine de 5o condensateurs à lames de mica très, 
minces, maintenues par des cadres de caoutchouc durci ou de 
gutta-percha, on obtient des étincelles continues de 6""* en n'em- 
ployant que 100 couples secondaires, et l'on peut même rendre 
lumineux un tube d'air raréfié, en chargeant la machine avec 
une batterie secondaire de 3o à 4^ couples (*). C'est avec cette 
source relativement faible qu'on voit apparaître les stratifications 
et la gaine bleue autour du pôle négatif. 

Il était intéressant de chercher à transformer complètement, à 
l'aide de la machine rhéostatique, une certaine quantité d'électri- 



( ' ) A défaut d'une batterie secondaire, une pile de Bunsen de 5o à 60 éléments 
ou une machine de Gramme d'une tension équivalente conriendrait également. 
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cité dynamique emmagasinée par les batteries secondaires, et de 
connaître approximativement le temps nécessaire pour en épuiser 
la charge complète, sous forme d*eflets statiques. Entre autres 
expériences faites, je citerai la suivante : Une batterie secondaire 
de 4o couples, sans aucun résidu de charge antérieure, mais toate 
prête à emmagasiner le moindre travail chimique d'une pile pri- 
maire, a été chargée, pendant quinze secondes, par deux élémenls 
de Bunsen, et mise ensuite en action sur la machine rbéostatiqne. 
On a dû tourner alors Tappareil pendant plus d'un quart d'heure, 
pour épuiser cette charge, en illuminant un tube de Geissler. H en 
résulte qu'avec la quantité d'électricité prise par la batterie secon- 
daire pendant une dizaine de minutes (ce qui est à peu près le 
temps convenable pour y accumuler, sans perte sensible, le travail 
de la pile primaire), on pourrait rendre lumineux un tube à tir 
raréfié pendant plus de dix heures. 



DÉGHABilES tUSGTBiaUES DAHS LES I80LAIT8 ( ' ) ; 

Par m. W.-C. RONTGEN. 

(Traduit par M. G. Dagcehbt.) 

Ce Mémoire contient les résultats d'expériences commencées 
depuis longtemps, mais plusieurs fois interrompues, sur la dé- 
charge disruptivc à travers les corps isolants. Je me proposais de 
chercher s'il existe une relation entre les propriétés physiques des 
corps et la différence de potentiel ou les quantités d'électricité 
nécessaires pour que la décharge puisse se produire. 

Les expériences sur les corps solides qui ont porté principale- 
ment sur les cristaux taillés en plaques minces n'ont pas donné 
de résultats satisfaisants; celles sur les liquides sont trop incom- 
plètes pour pouvoir être publiées. 

Pour les gaz, j'ai choisi la décharge entre une pointe très-fine et 
une grande plaque plane, avec une pression moyenne du gaz; j'at- 
tribue à ce choix du mode de décharge le succès de mes expé- 
riences. 



(') Nachrichten der Gttellschajt der fFissenschaften zu Gôttingen, p. Sgo; 1878. 
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La méthode est la suivante : un moteur hydraulique de Schmidt 
communique une vitesse constante aux plateaux d^une machine de 
Hohz dont Tune des électrodes est reliée aux conduites de gaz ; la 
seconde communique par un fil recouvert de gutta- percha avec 
Tarmature interne de deux bouteilles de Leyde construites d'après 
la méthode de Thomson, avec du verre bien isolant et de Tacide 
sulfurique ; Tarmature externe communique avec le sol. Ces bou- 
teilles, qui constituent un réservoir d'électricité d'une capacité 
considérable, diminuent les variations de potentiel résultant des 
irrégularités dans le jeu de la machine. 

Le conducteur partant des bouteilles se bifurque : l'une des 
branches plonge dans un tube de verre étroit rempli de glycérine 
qui sert de rhéostat dont on peut faire varier à volonté la résis- 
tance en y enfonçant plus ou moins une tige métallique communi- 
quant avec le sol. L'autre branche est réunie d'abord à la pointe 
de l'appareil de décharge, puis à un électromètre construit spécia- 
lement pour ces expériences (analogue à l'appareil Thomson). 

L'appareil de décharge se compose d'une tige verticale de laiton 
terminée par une fine aiguille à coudre dorée ; cette tige bien isolée 
traverse la tubulure d'une cloche posée sur la platine de la ma- 
chine pneumatique. Sous la cloche on place une plaque polie de 
laiton de iSa""" de diamètre; la distance entre la pointe et le 
centre de la plaque est de 19"", 3, et un fil réunit cette plaque à un 
galvanomètre très-sensible, dont l'autre bouton est en communi- 
nication avec les tuyaux de gaz. Une pompe à air convenable- 
ment disposée permet d'introduire dans la cloche divers gaz sous 
des pressions mesurées par un manomètre. 

Je remarquai bientôt que la première décharge correspond tou- 
jours à une différence de potentiel bien déterminée. 

Au commencement de l'expérience on rend presque nulle la 
résistance du rhéostat : la déviation de l'électromètre et du galva- 
nomètre sont alors très-faibles; on augmente peu à peu cette résis- 
tance. L'électromètre indique d'abord une augmentation continue 
du potentiel qui atteint une valeur déterminée ; à ce moment, la 
résistance du rhéostat restant constante, une déviation brusque et 
relativement forte du galvanomètre indique que la décharge s'est 
produite. On peut alors diminuer peu à peu la résistance du rhéo- 
stat et par suite la différence de potentiel; la décharge diminue 

22. 



3a4 W.-C. RÔNTGEN. 

aussi d'une manière continue sans cependant devenir nulle ; elle 
cesse complètement pour une diiTérence de potentiel notablement 
inférieure à celle correspondant à la première décharge. 

On remarque de plus que le commencement de la décharge 
dépend de plusieurs circonstances extérieures, entre autres, da 
temps plus ou moins long écoulé depuis la décharge précédente ; 
les poussières en suspension exercent une influence bien marquée. 
Au contraire, les difîérences de potentiel pour lesquelles la dé- 
charge cesse de passer sont très-concordantes, même pour des ex- 
périences séparées les unes des autres par un intervalle de temps 
considérable. J'ai porté toute mon attention sur cette différence, 
que j'appellerai le minimum de potentiel et que par abréviation je 
représenterai par MP. 

L'instant où cesse la décharge est facile à constater : la déviation 
très-faible du galvanomètre, 2°-4°, devient brusquement nulle si 
l'on diminue d'une quantité très-faible la résistance du rhéostat ; 
c'est alors qu'on mesure MP : l'électromètre donne la valeur 
moyenne du potentiel. J'ai aussi constaté par d'autres méthodes le 
moment où la décharge cesse. Pour cela, j'augmente beaucoup la 
sensibilité du galvanomètre, en le rendant presque complètement 
astatique; la déviation devient nulle exactement pour la même dif- 
férence de potentiel que dans les expériences précédentes. 

Si Ton remplace le galvanomètre par un électroscope, il ne se 
charge pas, et enfin le point lumineux, visible dans l'obscurité, qui 
caractérise la décharge, disparaît quand on obtient la valeur MP. 

Dans les expériences suivantes, la distance de la pointe à la 
plaque reste constante \ dans celles dont on comparera les résultats, 
la température est la même, enfin la pointe est toujours -f-, sauf in- 
dication contraire. 

Malheureusement j'ai dû interrompre les expériences, d'abord 
parce que le printemps et Télé ne sont pas des saisons commodes 
pour les expériences d'électricité statique, ensuite parce que la 
construction de certaines pièces de l'appareil, entre autres Télec- 
tromèlre , exigerait un certain temps. Parmi les nombreuses 
questions qu'on peut se poser relativement aux phénomènes 
qui nous occupent, je ne puis donc en résoudre qu'un petit 
nombre. 

1^ Quelle est la relation pour un gaz donné entre la pression et 
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MP? J^ai fait plusieurs expériences sur de Tair sec débarrassé 
d'acide carbonique et j*ai trouvé : 

6i3 544 499 445 385 266 198 1 38 68 290 
639 602 577 547 5o3 4^9 4^^ ^^ 3^1 ^^8 

On voit que, pour des pressions supérieures à 200""', Taugmen- 
tation de pression est à très-peu près proportionnelle à Taugmen- 
tation de MP ; au delà de cette limite, MP diminue relativement 
beaucoup plus vite. Les autres gaz donnent les mêmes résultats. 

2" Pour un gaz sous une pression donnée, quelle est la relation 
entre la quantité d'électricité qui passe dans la décharge et la dif- 
férence de potentiel entre la pointe et la plaque ? J'ai étudié l'air 
sec débarrassé d'acide carbonique pour des pressions 

391""*, 294"»", 2o3""»,4, io9«-,7, Si»», 8. 

La plus grande différence de potentiel que mon appareil puisse 
mesurer est 2684 unités (6 unités = 5 Daniell), la plus grande 
quantité d'électricité est un peu supérieure à 5oo unités arbi- 
traires. Dans les tableaux suivants, la première colonne con- 
tient les différences de potentiel, la deuxième les quantités d'élec- 
tricité qui passent dans la décharge, la troisième la quantité 
que j'appellerai différence disponible de potentiel, et qui est la 
différence entre les nombres de la première colonne et la quan- 
tité MP correspondant à la même pression (pour laquelle cette 
quantité est nulle). J'ai calculé celte différence et je l'ai ainsi 
nommée, parce qu'on peut admettre que MP est nécessaire pour 
vaincre la résistance et que cette différence disponible mesure la 
quantité de fluide qui constitue la décharge; je la représente 
par DP. 
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3^ Comment varie pour un gaz donné et une différence de po- 
tentiel déterminée la quantité d'électricité qui passe dans la dé- 
charge lorsqu'on fait varier la pression du gaz? J'ai étudié Tair sec 
débarrassé d'acide carbonique, avec une différence de potentiel 
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Pression 641 »2 4^*^94 ^9' ><) ^94 >o 2o3,4 109^7 

Quant. d*élect. o 4'»^ ^^ '^^ '9^ ^^^ 

Les autres gaz se comportent de la même manière. 

Dans ces expériences, la difTérence de potentiel reste constante; 
et puisque, d'après (1°), la décharge sous différentes pressions cesse 
ou commence par des valeurs différentes du potentiel, les valeurs 
de DP ne sont pas les mêmes. On peut alors se demander s'il n'y 
a pas quelque relation simple entre la pression et la quantité 
d'électricité lorsqu'on maintient constante la différence disponible. 
La réponse à cette question nous est fournie par les nombres de 
(2"), d'après l'examen des courbes représentant ces expériences. 
J'ai calculé, en supposant DP = 1000, les nombres : 



Pression 391 

Quantité d'électricité. 71 



294 2o3,4 109,7 5i,8 
79 186 194 25o. 
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On ne voit aucune relation simple entre ces nombres, mais on 
peut remarquer que , pour les quatre dernières expériences, le 
produit de la pression par la quantité d^électricité est très-sensi- 
blement constant ; la pression 891 donne seule une difTérence no- 
table. Pour résoudre complètement les questions 2 et 3, il serait 
nécessaire de faire des expériences sur différents gaz entre des 
limites plus étendues de potentiel de pression et de quantités 
d'électricités. 

4"^ Peut-on établir une relation entre la différence minima de 
potentiel et la nature du gaz dans lequel passe la décharge? Les 
divers gaz étudiés sont tous amenés sous des pressions à peu près 
égales à 2o5"" et iio""; il m'était impossible d'opérer sous des 
pressions plus fortes, parce que Télectromètre ne pouvait mesurer 
les différences de potentiel correspondantes dans ce cas à quelques- 
uns des gaz. Remarquons que ces expériences ne sont pas directe- 
ment comparables avec les précédentes : 

Le tableau suivant contient les valeurs moyennes déduites d'un 
certain nombre d'expériences concordantes. 

Gaz. MP pour ao5°*". MP pour iio"". 

Hydrogène 1 296 1 1 74 

Oxygène 2402 1 975 

Oxyde de carbone 2634 2100 

Gaz des marais 2777 2317 

Protoxyde d'azote 3i88 2543 

Acide carbonique 3287 2655 

Les gaz sont rangés, dans ce tableau, dans Tordre des valeurs 
croissantes de MP; si l'on compare cette liste à celle qu'on a ob- 
tenue en rangeant les gaz d'après les valeurs décroissantes des 
^chemins parcourus par leurs molécules dans un temps donné, 
l'ordre est le même dans les deux cas. 

Comme cette différence minima de potentiel mesure le pouvoir 
isolant du gaz, on peut dire que les gaz possèdent un pouvoir isolant 
d'autant plus grand que la vitesse de leurs molécules est plus petite. 
La vitesse est d'autant plus petite que les molécules sont plus 
grosses ; il en résulte que les gaz sont d'autant plus isolants que 
leurs molécules sont plus grosses. 

L'accord est encore plus évident si l'on calcule le produit de MP 
par le chemin parcouru par les molécules. 
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Produit de MP pour le chemin parcouru. 

Gai. PretiioD, 3o5"*. Preiaion, iio"*. 

Hydrogène ^i^o ai8 

Oxygène ^54 ^og 

Oxyde de carbone .... ^5g 207 

Gaz des marais 236 197 

Protoxyde d'azote 217 178 

Acide carbonique 224 181 

Les chemins parcourus sont tirés des expériences de Graham 
sur la transpiration y et de la théorie des gaz de O.-E. Meyer; on a 

supprimé partout le facteur — -• 

II résulte de ce calcul que dans les deux séries le produit du che- 
min parcouru et de la différence minima de potentiel sous la même 
pression est sensiblement le même pour tous les gaz. 

Stefan a établi une relation entre le chemin parcouru et Tindice 
de réfraction du gaz ; d'après les expériences de Boltzmann, la con- 
stante diélectrique du gaz est liée à l'indice de réfraction par une 
relation déduite de la loi de Maxwell ; mes expériences établissent 
une relation entre le pouvoir isolant des gaz et ces trois quantités. 
Le pouvoir isolant d'un gaz est d'autant plus faible que son pou- 
voir dispersif est plus grand ou inversement. 

Les mêmes relations simples existent aussi entre les vitesses des 
molécules et MF, pour un même gaz soumis à des pressions va- 
riables [n? i). La règle ne s'applique pas au gaz oléfiant pour lequel 
les produits correspondant aux pressions 2o5 et iio sont i49 et 
123 ; je n'attache pas une grande importance à cette exception, 
parce que la décharge dans ce gaz présentait des phénomènes par- 
ticuliers qu'on peut attribuer à une décomposition partielle. Pour 
l'air humide, MP et, par suite, le pouvoir isolant sont beaucoup 
plus grands que pour l'air sec. 

D'une série d'expériences faites sur l'air et l'hydrogène, on con- 
clut que MP, dans les mêmes circonstances, est plus petit lorsque la 
pointe est négative que lorsqu'elle est positive ; je n'ai pas encore 
pu déterminer si cette circonstance influe sur la différence de po- 
tentiel correspondant au commencement de la décharge. Je me 
propose de reprendre et de compléter ces recherches l'hiver pro- 
chain. 
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E. RIECKE. — Yertuch einer Théorie der electrischen Seheidung durch Reibung 
(Essai d'une théorie de U séparation électrique par le frottement); Jnn, der Phjrsik, 
nouTelle série, t. III, p. 4i4f i878. 

K. SCHERING. — Ucber die ReibungsstrOme (Sur les courants engendrés par le 
frottement) ;^/i/i. der Physiky nouvelle série, t. III, p. /|65, 1878. 

Si l'on admet que, lors du frottement d'un corps (frottoir) sur 
un autre (isolant), la quantité d'électricité produite dans un temps 
très-court est proportionnelle à l'étendue des surfaces frottantes 
et à la vitesse relative des deux corps, mais qu'en même temps les 
deux électricités séparées se recombinent avec une vitesse propor- 
tionnelle à la différence des charges des surfaces frottantes , on 
peut calculer la quantité d'électricité dégagée par le frottement 
pendant un temps quelconque, ou plutôt par le frottement de deux 
surfaces d'étendue déterminée, et, a priori, il est évident que cette 
quantité d'électricité sera donnée par une expression de la forme 
A — B""', si s est le chemin parcouru par le frottoir, supposé infi- 
niment étroit ; il est clair aussi que la quantité d'électricité ne 
doit pas croître proportionnellement à la largeur du frottoir, les 
parties postérieures du frottoir se trouvant en présence de parties 
déjà chargées de l'isolant. Ces résultats avaient été obtenus expé- 
rimentalement par M. Riess. 

De ces hypothèses résultent également les courants obtenus par 
M. Zôllner, en réunissant, par un circuit métallique, la partie an- 
térieure et la partie postérieure du frottoir; et si l'on suppose que 
l'espace parcouru par le frottoir est assez grand pour qu'il ait at- 
teint son état permanent, une formule de la forme 

j.= (C,-C.)eC«'-f-C. 

liera l'intensité j^ du courant à la distance x des deux pointes mé- 
talliques insérées dans le frottoir; ou encore, avec une approxima- 
tion suffisante, j^ = bxe^'*. 

L'intensité des courants observés satisfait à peu près à la for- 
mule ci-dessus, ou encore à la formule équivalente 

^=ziar (i — car), 

de sorte que cette concordance a une faible valeur théorique, 
c étant toujours petit. 
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L'intensité de ces courants, observée par M. Schering, aug- 
mente beaucoup quand on soutire^ au moyen d'un peigne, 
Télectricité du corps isolant. 

On ne sait pas encore avec certitude quel rapport existe entre 
ces courants et ceux observés par MM. ZôUner et Quincke. 

A. Potier. 



Em. LESS. — Ueber die Wlrmeleitungifàhigkeit tclileclitleitender K5rper, insbeton- 
dere der Getteine uDd Hôlzer (Sur U conductibililé calorifique dei corps mauraii 
conducteurs, en particulier des minéraux et dea bois); Thèse de Doctorat, 
Berlin, 1878. 

L'auteur rappelle les recherches de Despretz(*), Tyndall(*), 
Pfaff('), Herschel et Lebour (*), Hopkîns('), Neumann (•), Ang- 
strom(^). Il adopte, en principe, la méthode de Hopkins, en 
observant l'état stationnaire des températures dans un disque de la 
substance à examiner, chauffé sur l'une de ses faces au moyen 
d'une source constante de chaleur, l'autre face rayonnant dans une 
enceinte également à température constante, et il applique la for- 
mule déduite de la théorie de Fourier. Toute la difGculté consiste 
à mesurer avec précision les températures des deux faces et à écar- 
ter certaines causes d'erreurs accidentelles. 

L'appareil de Taulcur présente une grande ressemblance avec l'ap- 
pareil bien connu que MM. Wiedemann et Franz ont employé dans 
leurs recherches sur la conductibilité des corps bons conducteurs. 
L'enceinte est un vase cylindrique A (y?g^. i), en cuivre, deo",i6 de 
diamètre et de o", 16 de hauteur, auquel est mastiquée une cloche 
de verre B de même diamètre, de o", 5 de longueur, fermée à sa par- 
tie inférieure. Sur A est un couvercle /i/i' à vis, et le tout est porté 
par un anneau de fer muni de trois pieds. Autour de l'enceinte AB 



(*) Annales de Chimie et de Physique, a* série, t. XXXVI, p. 4^3. 

(*) Philosophical Magazine, 4* série, t. V, p. i38. 

(•) Ann. de Pogg., t. CXIÎl, p. 64;. 

(*) Rep, Brit. Assoe», 1873, p. aî3. 

(') Philosophical Transactions, 1857, p. 800. 

(*) Annales de Chimie et de Physique, 3* série, t. LXVI, p. i83. 

(') Ann. de Pogg., t. CXIV, p. 5i3. 
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est un cylindre C en zinc, dans lequel sont mastiquées deux étroites 
fenêtres en verre. Dans cette enveloppe C circulera un courant 
d*eau froide à température constante. L'enceinte ÂB peut être, au 
moyen d'un robinet ly mise en communication avec une pompe à 
air ou avec un manomètre. 

Sur le couvercle de laiton nnl était vissée une boîte à étoupes 
que traverse un tube de laiton de i"^ de longueur, divisé en 
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centimètres, qui peut glisser verticalement au moyen d'un levier 
le long d'un guide /. A l'extrémité inférieure du tube était atta- 
chée une pile thermo-électrique à axe vertical, dont la face supé- 
rieure était bien noircie. On pouvait manœuvrer par une rotation 
du tube sur lui-même et sans déranger la pile, également liée à 
la tige t par une douille mobile, un petit écran double en laiton, 
qui pouvait à volonté couvrir la face supérieure de la pile ou en 
être écarté. Au-dessus de l'écran, on avait attaché à la pile, par 
deux (ils de laiton recourbés , un petit anneau R de laiton, destiné 
à éviter un rayonnement latéral de la pile. 

Les fils conducteurs de la pile, bien isolés, traversent le tube qq^^ 
et aboutissent à un galvanomètre à miroir de Wiedemann, que 
l'on observe avec une lunette à échelle divisée. Sur leur passage est 
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un commutateur à mercure, permettant de faire passer le courant 
de la pile dans le galvanomètre en deux sens opposés. La source 
de chaleur est une boîte en cuivre K, de 64™™ de diamètre et de 
54™™ de hauteur. Un tube de cuivre a amène de la vapeur d'eau 
d'une petite chaudière en activité ; un second tube b^ plongeant 
presque jusqu'au fond de la boîte, sert à l'emmener. Un thermo- 
mètre, placé dans le tube a, peut mesurer la température de la 
vapeur, qui est aussi la température de toute la boîte, au bout 
d'un certain temps. La boîte K doit avoir son axe dans le prolonge- 
ment de Taxe de la pile, lequel est lui-même l'axe du cylindre AB. 

Sur la boîte K sont soudés ( * ) trois appendices /, dans lesquels 
passent trois vis servant à porter un petit manchon de bois H un peu 
évasé, de 33"*" de hauteur, muni de trois appendices A, traversés 
sans frottement par les vis, et au-dessus desquels peuvent s'ap- 
pliquer des écrous de serrage 11. 

Dans le manchon de bois se trouvent, immédiatement au-dessus 
de son bord inférieur, trois courts appendices de bois dy sur les- 
quels sont collés des pointes de liège e. 

La plaque à expérimenter P était un disque circulaire d'épais- 
seur variant entre i o"" et 20"", d'un diamètre toujours égal à 
celui de la boîte K, bien poli et à faces bien parallèles. Il 
était placé entre la face inférieure de la boîte K et une plaque de 
cuivre mince S de même diamètre. Le bord inférieur de celle-ci 
était recouvert d'un anneau très-mince de carton, et ce bord s'ap- 
puyait sur les trois pointes de liège e du manchon H. La face infé- 
rieure de la boîte K et la face supérieure de la plaque S étaient 
bien amalgamées, et, au moyen des écrous z/, on pouvait serrer 
avec force tout le système, de telle sorte que le contact des faces 
juxtaposées était aussi parfait que possible. On remplit de ouate 
l'intervalle compris entre le bord de la plaque P et le manchon K. 

Quand la vapeur a circulé quelque temps dans la boîte K, celle- 
ci a pris la température t^ indiquée par le thermomètre placé dans 
le tube a : on peut considérer cette température comme celle de la 
face supérieure de la plaque P. L'état station naire étant obtenu 
dans celle-ci, on laisse rayonner sa face inférieure, ou plutôt la 



(*) Ces détails d6 sont pas reproduits dans la figure ci-jointe. 
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plaque S qui la recouvre (noircie avec soin), et qui a la même 
température <a, sur la pile thermométrique. La durée du rayonne- 
ment est toujours d^une demi-minute, une ou deux minutes. On 
prend chaque fois la déviation du galvanomètre, ou plutôt la 
moyenne des déviations obtenues en faisant circuler le courant en 
deux sens opposés dans le galvanomètre. 

Il faut établir une relation entre la déviation u et la température 
fa de la plaque S. Si J est l'intensité du courant au temps z, pro- 
voqué par une différence de température V entre les faces de la 
pile (on suppose que la face inférieure garde toujours une tempé- 
rature constante t^ celle de l'enceinte AB), on a J = K|V, 
K| étant une constante. 

Or, si à chaque unité de temps une quantité de chaleur a tombe 
sur la face supérieure de la pile, une partie seulement de a sert à 
réchauffer; le reste est rayonné ou transmis aux couches sous- 
jacentes, et, si Ton admet que cette partie perdue est proportion- 
nelle à V, on a, pendant le temps très-court dz, 

d\ ".madz — m' Wdz^ 
m et nif étant des constantes. En intégrant et remplaçant V par 



^> on arrive a 
l»^i 



y mKi , ». 
m 



J est donc proportionnel à a pour la même valeur de z. L'auteur 
a vérifié directement cette conséquence par des expériences par- 
ticulières, dans lesquelles il a varié et les distances de la pile à la 
plaque S et les durées du rayonnement. Comme J est mesuré par 
la déviation u et que a est proportionnel k t^ — t, d'après la loi de 
Newton (que l'auteur applique de préférence aux formules de 
Dulong et Petit, lesquelles ne lui ont donné que des résultats 
contradictoires), on peut poser 

(i) /, — T=aM, 

a étant une constante que l'on détermine à l'avance pour chaque 
durée de rayonnement et pour chaque distance de la pile à la 
plaque S, en faisant les expériences sans interposer de plaques 
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mauvaises conductrices entre la boite K et la plaque S, laquelle 
possède alors la température f| de la source. 

En ajoutant à Inéquation (i) Téquation exprimant Tétat station- 
naire dans la plaque P, résultant de Temploi de la théorie de 
Fourier et de la loi de Newtoq, on a 

c étant une constante de rayonnement relative à la plaque S; et 

K 

Ton peut calculer facilement K ou plutôt —9 

K hau 



c (/i — t) — «M 



L'observation de la déviation u pour diverses distances de la 
pile à la plaque S (distances qui étaient toujours io3"^,93; 
83"", 73 ou 63""*) servait à obtenir plusieurs déterminations dis- 
tinctes de la température ^t ^^ ^ vérifier pour chaque plaque si, 
dès le commencement des mesures, Tétat stationnaire est établi et 
s'il se maintient constant jusqu'à la fin. Les valeurs de /t> pour la 
même plaque P, ont toujours été très-concordantes, ce qui montre 
aussi que la température de la plaque S était constante sur toute 
son étendue et que la déperdition latérale était insensible. 

Mais il a fallu'faire subir à toutes les déviations u des corrections 
provenant de ce que la pile reçoit une certaine quantité de cha- 
leur, rayonnée accidentellement par les parois du vase AB. Les 
valeurs de ces corrections soustractives ont été mesurées pour 
chaque distance de la pile à la plaque et pour chaque durée du 
rayonnement en interposant entre le vase K et la pile un écran 
très-mauvais conducteur (paquets de feuilles minces de carton 
recouverts d'étain) et observant les déviations observées dans ces 
conditions, déviations assez sensibles et dont il est aisé de faire un 
tableau servant de table de correction. 

Enfin Tauteur a reconnu que Tair du récipient devait être sec 
pour que les résultats fussent concordants; on y arrive en mettant 
du chlorure de calcium au fond du récipient B et en faisant le 
vide au moyen de la tubulure /, puis laissant rentrer de l'air des- 
séché. Les plaques expérimentées étaient à l'avance desséchées par 
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un séjour prolongé dans une étuve et conservées dans une enceinte 
sèche. Malgré ces précautions, la constante a était mesurée à nou- 
veau de temps en temps , et l'on tenait compte de ses variations 
sensibles pour rendre comparables tous les résultats. 

Les résultats numériques de Fauteur sont résumés dans le ta- 
bleau suivant, où les valeurs relatives des coeflQcients de conduc- 
tibilité ont été rapportées à celle d'un marbre des Pyrénées, la plus 
grande de toutes, et qu'on a représentée par looo. 

En général, la conductibilité des minéraux augmente avec leur 
densité, leur dureté et la (inesse de leur grain. La structure cris- 
talline favorise aussi la conductibilité. 

Quant aux plaques de bois, les différences entre les conductibi- 
lités relatives aux trois directions principales sont moins accen- 
tuées que celles trouvées par Tyndall, surtout pour les deux direc- 
tions perpendiculaires aux fibres; cependant il est certain qu*en 
général la conductibilité est toujours moins forte parallèlement 

aux couches ligneuses. 

PouToir 
Densité. condacteur. 

Marbre des Pyrénées 2,616 looo 

Granit albiteux de Saxe 29629 804 

Marbre de Carrare . . 2,668 769 

Marbre d'Italie 2,682 768 

Basalte d'Idar 2,712 726 

Grès à grains uns de Seeberg 2,i3o 721 

Granit de la forêt de Thuringe 2,545 718 

Grès du crétacé de Slrehlen 2,824 701 

Gneiss rouge de Tharandt 2,54o 696 

Basalte néphélin du Mitierteich 2,858 690 

Serpeniine de Saxe 2,418 676 

Ardoise de Carisbad 2,781 587 

Grès de Posleiwilz i ,997 48? 

Schiste argileux du Schwarlzaihal 2,685 4^ 

Grès à cément de kaolin i ,951 420 

Argile commune 2 ,oo3 275 

Bois d'érable parallèlement aux fibres 0,684 ^92 

Bois de chêne » 0,621 161 

Bois de buis » o»79o «35 

Bois de buis perpendiculairement aux fibres, 

parallèlement aux couches o ,754 96 
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Poaroir 
Densité. condactear. 



Bois de chêne» perpendiculairement auxQbres, 

parallèlement aux couches o,568 86 

Bois d'érable» perpendiculairement aux Obres, 

parallèlement aux couches 0,571 86 

Bois d'érable, perpendiculairement aux Obres, 

parallèlement aux couches 0,607 85 

Bois de chêne, perpendiculairement aux fibres, 

parallèlement aux couches 0,571 75 

A. Latiêtillb. 



CLIFTON. •— On the differenea of potontUI produced by the eoaUct of différent 
lubitancet ( Différence de potentiel produite par le contact) ; Proeeedings of the 
Bojral Society, 1877, t. XXVI, p. 999. 

L*auteur s^occupe de la détermination des diflférences de poten- 
tiel produites par le 'contact des métaux et des liquides. Il fait 
observer que, dans les expériences de Becquerel, Péclet et Pfaff, 
les phénomènes sont très-complexes. Dans la méthode de BuiT, mise 
en pratique par M. Kohlrausch, au contact métal-liquide vient 
s'adjoindre un contact métal-verre, ou métal-gomme laque. 

Pour éliminer ces influences perturbatrices, on a employé le 
procédé suivant : 

Un condensateur à plateaux porte, sur son plateau inférieur, un 
vase de verre renfermant le liquide à étudier. Un fil métallique, de 
même nature que le plateau supérieur, réunit le liquide au plateau 
inférieur. Une clef de forme particulière permet d'établir les 
communications suivantes : 

i" Chacune des bornes de Télectromètre est mise en rapport avec 
l'un des plateaux du condensateur et les deux plateaux sont réunis 
métalliquemcnt. 2^ On peut supprimer la communication '^^^tre 
les plateaux et éloigner le plateau supérieur tout en maintenant 
les communications avec l'électromètre. On ne risque pas ainsi 
d'introduire des différences de potentiel par le contact de la main 
avec les parties métalliques de Tappareil. D'ailleurs les fils de 
communication sont portés par des supports à isolement intérieur 
imaginés par M. W. Thomson. 
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L^appareil permettait d'apprécier -j^ de la différence de poten- 
tiel du contact zinc-cuivre. 

Les expériences conduisent aux résultats suivants : 

Le cuivre est positif avec l'eau et le sulfate de cuivre : avec une 
solution d'acide sulfurique au y?» C6 métal prend un potentiel né- 
gatif très-faible y de même qu'avec une solution étendue de potasse. 
Le zinc bien propre est également positif avec l'eau et la diffé- 
rence de potentiel paraît être la même que pour le cuivre. Le 
zinc oxydé est au contraire négatif. Le fer est négatif par 
rapport à l'eau distillée ; mais la différence de potentiel est très- 
faible. 

L'identité de la différence de potentiel des contacts cuivre-eau 
et zinc-eau, ayant été déduite par M. W. Thomson d'expériences 
faites par M. Jenkin, Fauteur a cherché à la mettre en évidence 
par une expérience directe. Il prend un condensateur à plateaux 
zinc et cuivre distant d'à peu près o"", 2 ; chaque plateau commu- 
nique d'une part avec une des bornes de l'électromètre et de 
l'autre avec un plateau de même nature plongé dans un vase con- 
tenant de l'eau distillée. L'aiguille de l'électromètre est déviée, par 
suite, d'une différence de potentiel existant aux extrémités de l'é- 
lément zinc-eau-cuivre. On tourne la clef de manière à rompre la 
communication entre le plateau immergé et le reste de l'appareil. 
L'aiguille ne bouge pas même quand on éloigne brusquement les 
deux plateaux du condensateur. Dans cette expérience les pla- 
teaux employés doivent être parfaitement propres. 

Il résulte de là que la force électromotrice de l'élément Volta 
n'est autre que la force électromotrice du contact zinc-cuivre. 
L'auteur n'admet cependant pas avec M. Jenkin que l'eau soit au 
même potentiel que les deux métaux. Cela ne serait vrai que pour 
une solution convenable d'acide sulfurique. 

Quand le plateau de zinc n'est pas très-propre, le cuivre paraît 
d'abord négatif par rapport au zinc, ce qui peut s'expliquer par ce 
fait que l'oxyde de zinc est très-négatif par rapport au zinc. Au 
bout de quelque temps d'immersion, le cuivre devient positif, ce 
qui, d'après l'auteur, est dû à la formation d'une gaine d'hydro- 
gène entourant le zinc. 

En vertu de ces expériences, la force électromotrice de l'élément 
zinc-eau-cuivre, dans lequel le zinc terminal est relié à un fil de 

i. de Phys.t t. VII. (Septembre 1878.) 23 
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cuivre, doit augmenter avec le temps. En eflet, on a trouvé pour 
cette force électromotrice : 

Immédiatement après Timmersion. 0,820 volts. 
Après 3 heures <)i9o5 volts. 

La force électromotrice du couple zinc-cuivre varie, d'après 
Tauteur, entre 0,760 volts et 0,821 volts. 

Des données précédentes l'auteur conclut que, dans la pile 
Daniell, il doit exister une différence de potentiel au contact eau- 
sulfate de cuivre. Il termine son Mémoire par des tableaux numé- 
riques donnant la valeur des forces électromotrices de différentes 
piles, et la valeur de la force électromotrice zinc*cuive en fonction 
de la force électromotrice de l'élément Lalimer-Clark. 

H. HURION. 



S. THOMPSON. — On permAnent PUteau's films (Membranes liquides permanentes 
de Plateau); Philosophical Magazine, 5* série, t. V, p. 369-379, 1878. 

Les essais tentés pour obtenir des lames liquides de quelque 
durée sont extrêmement nombreux : l'auteur les rappelle. Â son 
énumération nous pouvons ajouter les mélanges proposés par 
MM. Gernez et Terquem, qui donnent d'excellents résultats ('). 
Mentionnons aussi un mélange de 5 parties de résine (colophane) 
et de I partie de gutta-percha, proposé par Plateau, qui permet de 
conserver pendant deux ans des figures cubiques deo"^,o5 de côté. 

Après un grand nombre d'expériences, le liquide auquel s'est 
arrêté M. Thompson se compose de 46 parties de résine et de 
54 de baume de Canada. Ce mélange est sufBsamment liquide 
à 80", mais il est préférable de l'employer à pS®. Vers iio®, il 
présente de beaux phénomènes de coloration. Avec des charpentes 
en cuivre, les figures ont une durée presque illimitée et une ré- 
sistance telle, qu'une membrane plane circulaire, d'un diamètre 
de o",o4, peut supporter sans se rompre un poids de DO*'". Pour 
conserver les lames liquides, il est bon de les placer d'abord 
dans une atmosphère chauffée à 80^ et qu'on laisse refroidir len- 
tement. Damieic. 

(» ) Voir Journal de Physique, l. !•', p. 334, et t. II, p. 409. 
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Sir G. -B. AIRT. — On the correction of the compara in iron ships without use of a 
fixcd mark (Correction de la boussole marine n'exigeant pat de repère fixe); 
Philosophieal Magazine^ 1878, 5* série, t. V, p. 267. 



Pour déterminer et corriger la perturbation exercée par le fer 
d'un navire sur la^boussole, on peut employer la méthode sui- 
vante : 

On trace un cercle, que Ton suppose fixé horizontalement sur le 
pont du navire dont un diamètre HS représente la direction. On 
oriente successivement le navire dans trois azimuts formant entre 
eux des angles à peu près égaux, et Ton détermine par la méthode 




des oscillations les intensités de la force magnétique. Soient OA, 
OB, OC ces intensités en grandeur et en direction, et P le centre 
du cercle circonscrit au triangle ABC. Il est facile de voir que les 
droites égales PA, PB, PC représentent dans chaque cas Faction 
de la Terre, et OP Faction perturbatrice. 

On obtiendra la correction en plaçant parallèlement à OP un 
aimant ayant son centre sur le diamètre mn perpendiculaire à cette 
droite. On règle la distance de Taimant au centre de Taiguille, en 
sorte que Taiguille, dirigée primitivement devant OC, devienne 
parallèle à PC. La correction a lieu alors pour tous les azimuts. 

G. FOUSSEEEAU. 



3ao L. SOHNGKE. - POUVOIR ROTATOIRE. 



L. SOHNGKE. — Ueber den Einflui der Temperatar auf dai opUtche DrehTermdgen 
des Quartes und des Chlorsauren NatroDs (Influence de la température sur le 
pouToir rotatoire du quartz et du chlorate de soude) ; Jnn, der Physik, noa- 
Telle série, t. III, p. 5 16, 1878. 

M. Von Lang ( * ) a admis que le pouvoir rotatoire du quartz 
varie régulièrement avec la température, et a pour expression, pour 
une lumière quelconque, 

i^ et ig étant les déviations produites, sur la lumière considérée, 
par une même lame de quartz à zéro et à f^. Pour valeur de a il 
donne a== 0,000 1 49- 

D^autre part, M. Fizeau (^), dans ses recherches sur la dilatation 
et la double réfraction du cristal de roche chauffé, fournit des 
données d'où Ton déduirait, pour le coefBcient de f , la valeur 
a = o,ooo! 19. 

L'auteur s'est proposé de trouver la raison de ce désaccord. 
Une première série d'expériences, faite entre 20° et 100° C.,lui a 
donné a == 0,0001489 nombre identique à celui de M. Von Lang; 
mais en employant comme température maximum la tempé- 
rature de 72 degrés, qui n'a pas été dépassée par M. Fizeau, il a 
trouvé a = 0,0001 24» Le désaccord apparent entre les résultats de 
MM. Fizeau et Von Lang doit donc être attribué à la différence 
des températures extrêmes entre lesquelles ils ont opéré, et la 
forme de fonction proposée par M. Von Lang doit être abandonnée. 
L'auteur propose la forme parabolique 

et déduit de l'ensemble de ses expériences les valeurs 

a = 0,0000999, b = o,oooooo3 1 8. 

Ces constantes demeurent très-sensiblement les mêmes pour les 
diverses couleurs. 



(•) Comptes rendus de Vjicadémie de Vienne^ t. LXXI, p. 707; Toir Journal de 
Physique, t. V, p. 35. 

(') annales de Chimie et de Physique ^ 4* série, t. Il, p. \f\i. 
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L'auteur a encore étudié le pouvoir rotatoire du chlorate de 
soude, et reconnu qu'il varie encore plus rapidement, avec la tem- 
pérature, que celui du quartz (a = 0,00061 ). Le chlorate de soude 
cristallise dans le système régulier, et demeure semblable à lui- 
même en se dilatant. La variation du pouvoir rotatoire ne peut 
donc être attribuée àla déformation produite dans les cristaux actifs 
par l'élévation de température. E. Bouty. 



SOCIÉTÉ DE PHTSiaUE DE SAIHT-PÉTEBSBOUEa ; 
TOME IX. — Année 1877. 

ASTEN. — Recherches sur l'existence d'un milieu résistant dans l'espace céleste. 

Communication faite par M. Lewitzky, p. 2 et 6. 

Le célèbre Encke a été obligé d'accepter l'hypothèse d'un milieu 
résistant dans l'espace céleste pour expliquer l'accélération 
moyenne du mouvement de la comète qui porte son nom. L'exac- 
titude des calculs d'Encke ayant été depuis mise en doute, 
M. Asten, astronome à Pulkova, a entrepris une nouvelle déter- 
mination de l'orbite de cette Comète. Les observations de la comète 
d'Encke indiquent une diminution séculaire de l'excentricité angu- 
laire de son orbite égale à S'', 680 ± o'', i5o ; les calculs de M. Asten 
donnent pour cette quantité le nombre 3",70J, preuve éclatante 
de la probabilité de l'hypothèse. L'accélération moyenne de la 
comète a été évaluée paf M. Asten à-ho'^io44ï84=i: o,oooi353. 
Cette accélération est produite principalement dans la partie de 
l'orbite contiguë au périhélie, comme si la densité du milieu 
résistant était plus grande à proximité du Soleil. 

M. Mendeleef a remarqué, à propos de la Communication de 
M. Lewitzky, que les perturbations du mouvement de la comète 
d'Encke peuvent être plus probablement expliquées par l'action 
des couches extérieures extrêmement raréfiées de l'atmosphère 
solaire qui, néanmoins, est limitée, car les gaz semblent avoir une 
limite de raréfaction. Cela explique aussi le fait que la comète de 
Paye, qui ne passe pas aussi près du Soleil, n'éprouve pas d'accé- 
lération, son mouvement se faisant dans l'espace dépourvu de gaz. 
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N. EGOROFF. ~ Photomètre électrique, p. 33, 78 et i43. 

En continuant ses expériences sur réiectro-actinomëtre ('), 
Fauteur a trouvé que cet appareil peut servir de photomètre, si 
Ton a soin de placer sur le trajet des rayons de la source lumi- 
neuse un écran absorbant les rayons extrêmes du spectre, par 
exemple une dissolution aqueuse d^esculine. L*autear a aussi 
cherché à évaluer la force électromotrice de Tactinomètre en me- 
sure absolue, à Taide de Télectromètre Lippmann. Une détermi- 
nation faite en novembre, à midi, a montré que les rayons directs du 
Soleil, en agissant sur Tactinomètre à plaques iodées par une fente 
de 3o"", ont produit une force électromotrice de ~ Daniell. Une 
lampe à pétrole placée à o"*, 20 de distance ne donnait que o, oo4D ; 
Télectromètre accusait cette force par un déplacement de 80"" du 
niveau d'un manomètre à pétrole. 

F. CHIDLOWSKI. — Sur on cas de cristallisation des méUnx sons i'action du 

courant galyanique, p. 49- 

Si on laisse passer le courant d'un élément Grenet à travers une 
goutte d'eau distillée, placée entre deux électrodes collées sur le 
porte-objet d'un microscope, on remarque au microscope d'abord 
la formation de quelques cristaux métalliques sur le cathode. Ces 
cristaux s'agglomèrent peu à peu en forme d'une arborescence qui 
se dirige vers Tanode. Au moment de son contact avec l'anode, 
l'agglomération de cristaux reçoit une secousse, et ses rami- 
fications latérales s'approchent du tronc principal. L'expérience 
réussit également bien avec des électrodes de plomb, d'étain, de 
zinc, de cuivre et de fer, mais elle ne réussit pas si l'on prend des 
anodes de platine ou d'or. Le galvanomètre multiplicateur ne 
montre qu'un courant excessivement faible au début de l'expé- 
rience, mais la déviation de l'aiguille devient considérable au mo- 
ment du contact de l'arborescence avec l'anode. Les courants de 
la bobine Ruhmkorf ou de la machine Holtz produisent un effet 
semblable. 



( • ) Voir ce Journal^ t. V, p. a83. 
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R. LENZ. — Sur la résistance galvanique des solutions des sels haIo!des, p. 67. 

L'auteur compare la résistance galvanique des solutions des 
chlorures, bromures et iodures de K, Na, Am, Ga, Zn, Ba, con- 
tenant le même nombre de molécules de sel par litre. Les résultats 
indiquent des nombres à peu près égaux pour la conductibilité des 
sels haloïdes du même métal. De plus, toutes les solutions qui 
donnent le même produit au cathode offrent la même résistance 
au courant galvanique. Si Ton suppose qu'il se produit au cathode 
un atome d'hydrogène et un atome d'hydrate d'oxyde, les résis- 
tances de diverses solutions deviennent inversement proportion- 
nelles aux équivalents chimiques de ces produits. 



D. BOBILBFF. — Sur la distribution de réiectricité à la surface des conducteurs 
formés de parties hétérogènes, t. VIII, p. 401 et t. IX, p. 61 et io3. 

L'auteur s'est proposé de trouver l'expression mathématique de 
la distribution de l'électricité sur la surface extérieure d'une pile 
voltaïque non fermée ne présentant pas de points ou d'arêtes bien 
saillantes. Il suppose que la force électromotrice agit seulement 
dans l'étendue d'une couche infiniment mince qui environne la 
surface de contact des deux conducteurs hétérogènes. En partant 
de cette supposition, l'auteur trouve l'expression générale de la 
distribution de l'électricité sur la surface d'une sphère dont un 
hémisphère est formé de cuivre et l'autre de zinc, et en calcule la 
valeur numérique. La tension de l'électricité au milieu de chaque 
hémisphère est très-petite et à peu près uniforme, mais elle croît 
bien vite en approchant de leur ligne de contact. Par exemple, la 
tension sur le cercle distant de 3o' de cette ligne est 220 fois plus 
considérable que celle du milieu de l'hémisphère. La valeur 
absolue des tensions est beaucoup trop faible pour pouvoir être 
observée à l'aide d'aucun des électroscopes connus. L'auteur 
applique ensuite ses formules à une pile voltaïque formée de 
rondelles de cuivre, de zinc et de papier imprégné de sulfate de 



(«) Voir Journal de Physique, t. VI, p. 3afi. 
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zinc, et dont la surface extérieure est une sphère. Les résultats 
numériques montrent la possibilité d'une observation directe. 

En dernier lieu, l'auteur calcule les éléments d'un nouvel élec- 
tromètre absolu, formé d'une sphère moitié cuivre, moitié zinc, 
suspendue bifilairement au milieu d'une seconde sphère creuse 
pareille à la première, mais maintenue immobile. 

C. KR\EWITSCH. — Moyen de rendre très-sensible le baromètre à poids, p. 98. 

Un tube barométrique rempli de mefcure est librement sus- 
pendu à un ressort à boudin, de manière que son bout inférieur 
plonge dans une cuvette à mercure. La force du ressort est telle 
que le poids du volume de mercure correspondant à i"*" de varia- 
tion de la colonne barométrique produit une extension de i"". 
On voit que de cette manière le déplacement du tube, produit par 
une variation de pression donnée, peut être fait aussi grand que 
l'on voudra. 



N. SLOUGUINOFF. — Sur la polarisation des électrodes de mercure pendant l'élec- 

trolyse de l'azotate d'oxydule de mercure, p. laa. 

M. Lenz a montré qu'on peut construire un voltamètre très- 
précis en mesurant le volume du mercure mis en liberté pendant 
Télectrolyse de l'azotate.d'oxydule de mercure ( * ). H était intéressant 
de mesurer la faible polarisation des électrodes qui accompagnent 
cette électrolyse. L'auteur a trouvé, par la méthode de compen- 
sation de du Bois-Reymond, que le maximum de la force électro- 
motrice de polarisation de l'anode par rapport au mercure non 
polarisé est o,o3, celle du cathode — 0,028 de l'élément Daniell; 
la polarisation du cathode par rapport à l'anode est o, o58, exac- 
tement la somme des deux nombres déjà cités. La concentration 
de la solution a peu d'influence sur le phénomène, mais les cristaux 
d'azotate qui tendent à recouvrir Tanode d'une croûte résistante 

contribuent à augmenter la polarisation. 

W. Lermàntoff. 



(*) Voir Ann, der Phjrsik, t. 1, p. 289. 
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SUE LA YABIATIOI DS8 miCES DS BÉFRAGTIOI DAIS DES MÉLAHaES 

DE SELS ISOMOBPHES; 

Par m. h. DUFET, 

Professeur au lycée Saint-Louis. 

Les sels isomorphes présentent, comme on sait, des propriétés 
optiques analogues ; dans les cristaux appartenant aux systèmes à 
deux axes optiques, le sens de la double réfraction est en général 
le même, et les indices principaux, rangés par ordre de grandeur, 
correspondent aux mêmes axes cristallographiques. Des recherches 
sur ce sujet ont été faites d^abord par de Senarmont; ayant vu 
dans certains cristaux isomorphes la double réfraction changer de 
signe, il en conclut qu'il n'y avait pas d'analogie entre la forme 
cristalline et les propriétés optiques : des conclusions différentes 
ressortiraient d'un Mémoire de MM. Haldor Topsoë et Christian- 
sen, publié en janvier 1874 dans les Annales de Chimie et de 
Physique. Ces savants ont déterminé, dans de nombreux sels, les 
valeurs des indices principaux, et ont montré qu'il y avait, réelle- 
ment analogie, mais que, dans certains cas, la différence entre les 
indices est énorme par rapport à celle des paramètres cristallogra- 
phiques. 

Si, au lieu d'étudier les sels isomorphes à l'état pur, on étudie 
les propriétés optiques de mélanges dont on connaisse la compo- 
sition chimique, on voit dans ces propriétés une continuité re- 
marquable. J'ai étudié ainsi des mélanges de sulfates de la série 
magnésienne, et voici quels sont les résultats auxquels je suis 
arrivé jusqu'à présent, pour des mélanges de sulfates de nickel et 
de magnésie, à 7 équivalents d'eau. 

Ces sulfates cristallisent, comme tous ceux de cette série, en 
prismes orthorhombiques, voisins de 91°; l'angle est égal à 91^10' 
pour le nickel et à 90° 38' pour la magnésie. La bissectrice de 
l'angle aigu des axes optiques coïncide avec la bissectrice de l'angle 
aigu du prisme. Il est facile d'obtenir par clivage des faces nor- 
males à cette bissectrice et de tailler des prismes ayant leur arête 
réfringente parallèle aux ftrétes du cristal, donnant l'indice moyen 
par la déviation de l'image ordinaire. 

/. de Phrt.f t. VII. (Octobre 1878.) 24 
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Lorsqu^on fait cristalliser un mélange de ces sulfates, les cris- 
taux sont très-purs, et présentent tous la môme composition chi- 
mique et les mêmes propriétés optiques. J*ai étudié cinq de ces 
mélanges, dont la composition a ensuite été déterminée. On trou- 
vera plus loin les compositions centésimales et les indices moyens 
pour la raie D du sodium. L'indice croît régulièrement à mesure 
que la proportion de nickel augmente. 

J*ai refait, pour les sels purs,, sulfate de nickel et sulfate de ma- 
gnésie, les déterminations complètes des trois indices principaux. 
Les observations sur le sulfate de magnésie m'ont donné très-sen- 
siblement les mêmes nombres qu'à MM. Topsoë et Christiansen ; 
mais, pour le nicKC^, j'ai constamment trouvé des nombres un 
peu plus élevés ; les valeurs moyennes des observ ations sur ce sel 

sont 

y=»,49^3, (3=11,4893, a— 1,4693 

au lieu de 

y =r 1 ,49^*' 9 P == ' ,4888, a — I ,4^9- (TOPSOE et Christursi5.) 

De même , l'angle des axes optiques est un peu plus petit , 
41^54' 3u lieu de 4i^S6^ Ce sont là, dans tous les cas, des diffé- 
rences bien faibles et qui tiennent, je pense, à ce que le sel étudié 
par MM. Topsoë et Christiansen contenait quelques centièmes de 
sels isomorphes. Le sulfate de nickel est, en effet, de tous les sels 
de la série magnésienne, celui qui a les indices les plus élevés et le 
plus petit angle des axes. 

En cherchant pour chacun des sels précédents, non plus la com- 
position centésimale, mais la composition en équivalents, on arrive 
à la loi expérimentale suivante : 

Les différences entre les indices d'un mélange de deux sels 
isomorphes et ceux des sels composants sont en raison inverse des 
nombres d' équix^alents des deux sels qui entrent dans le mélange. 

En d'autres termes, la courbe qui a pour ordonnées les in- 
dices et pour abscisses les équivalents est une droite; j'appelle 
équivalent du mélange la quantité contenant un équivalent de 
SO*, 7HO, soit III. 

Je donne, dans le tableau suivant, les compositions centésimales 
et les équivalents des sels étudiés, leurs indices mesurés et calculés 
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par la loi précédente, ainsi que les différences entre Tobservation 
et le calcul : 

Indice moyen 
Proportion pour 100 de pour la raie D. 



Sels. Mg( 


), S0«, 7 HO 


Ni 0,50% 7 HO 


Equivalent*. Mesuré. 


Calculé. 


Différences. 


0,SO*,7HO. 


100 





123 


1,4554 


» 


)> 


ange i 


71,65 


28,35 


;27,5i 1 


,4643 


i,464i 


4- 0,0004 


). 2 


59,3 


40,7 


129,58 1 


,4675 


i,468i 


— 0,0006 


3 


46,1 


53,9 


i3i,87 ] 


,47a 


1 ,47îi5 


— o,ooo5 


4 


28,05 


7«,95 


i35,]2 ] 


',479 


1,4788 


-h 0,0002 


5 


ao,9 


79i" 


i36,47 1 


1,483 


i,48i5 


-t- o,ooi5 


),S0',7H0. 





100 


140,54 ] 


1,4893 


}) 


» 



L'analyse du n" 5 aurait eu besoin d'être reprise, mais je n'avais 
plus de sel à ma disposition. 

Cette loi de la variation de l'indice peut être regardée comme 
une conséquence de la loi de Gladstone sur la constance de Y éner- 
gie réfractive spécifîque dans les mélanges. L'énergie réfractive 

—j.— du mélange de deux corps, n'ayant pas l'un sur l'autre 

d'action chimique, est la somme des énergies réfractives des com- 
posants. 

Mais il faut remarquer que, pour les sels isomorphes d'une même 
série, la densité est proportionnelle à l'équivalent. Il suit de là 
que, si l'on mélange p équivalents d'un corps d'indice n et d'équi- 
valent e, et p équivalents d'un corps d'indice n* et d'équivalent e', 
c'est-à-dire des poids égaux à pe et pfef^ on pourra écrire 



t _t 



et, comme la densité D du mélange est éfi:ale à — ^-7-^» on a, 

^ ^ pe p e 

e e' 
en remarquant que - = -r,» 



.'«.' 



Les sels isomorphes, en cristallisant ensemble, forment donc 
des mélanges analogues, jusqu'à un certain point, à des mélanges 

24 
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liquides, doot les propriétés physiques sont les moyennes des pro- 
priétés des corps composants. 

Cela ne doit d^ailleurs être regardé que comme approximatif; la 
distance des molécules variant avec la direction dans les cristaux 
biréfringents, le mot densité n*a plus de sens précis quand on 
rapplique à une seule direction. Mais, dans tous les cas, l'approxi- 
mation est comparable à celle des formes cristallines elles-mêmes. 

J*ai mesuré également dans ces cristaux Tangle des axes opti- 
ques, qui peut aussi se calculer par la règle indiquée précédem- 
ment; mais ici les petites différences entre les indices vrais et les 
indices calculés influent sensiblement sur la valeur de Tangle : je 
pense, avec des observations plus précises que j'ai commencées 
sur des mélanges de sulfates de zinc et de magnésie, arriver à éta- 
blir la loi de ces perturbations, et rattacher d'une façon plus 
complète les propriétés optiques des sels isomorphes à leurs formes 
cristallines. 



lOUYEL HTaEOMÊTRE A GOIDEISATIOI 



y 



Par m. ALLUARD, 
Directeur de l'obsenratoire du Puy-de-Dôme. 

Cet hygromètre {fig. i ) se distingue de tous ceux qui ont été em- 
ployés jusqu'ici, parles deux points suivants : i**la partie surlaquelle 
le dépôt de rosée doit être observé est une face plane A, bien polie, 
en argent ou en laiton doré ; 2^ cette face plane est encadrée dans 
une lame d'argent ou de laiton B, dorée et polie elle-même, qiy ne 
la touche pas et qui, n'étant jamais refroidie, conserve toujours 
tout son éclat. Il résulte de cette disposition que le dépôt de rosée 
s'observe avec la plus grande facilité sur la face A, de telle sorte 
qu'on ne trouve presque aucune différence entre les températures 
des instants où la rosée commence et finit de paraître sur l'instru- 
ment, convenablement refroidi par l'évaporation de l'éther. 

La forme de l'appareil est celle d'un prisme droit à base carrée. 
Sa hauteur a o", 08, et sa base o",oi8 de côté. Trois petits tubes 
de cuivre CG, DF et E traversent le couvercle supérieur; le pre- 
mier CG pénètre jusqu'au fond, et les deux autres, DF et E, dont 
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l'un Ë est surmonté d'un entonnoir servant à introduire de t'éther, 
débouchent seulement en haut. 

Deux petites fenêtres permettent de juger de l'agitation de l'éther 
par l'aspiration ou le refoulement de l'aîr destiné à produire le 
refroidissement en évaporant le liquide volatil. Le mieux est d'o- 




pérer avec nn aspirateur dont on règle l'aspiration suivant les 
besoins, lorsque les expériences se font à poste fixe; mais, en 
voyage, il est bien préférable de se servir d'un petit soufflet i 
soufQe continu, qui est d'un transport très-facile et qu'on adapte 
à l'hygromètre par un tube de caoutchouc fixé en H. Quand on 
emploie un aspirateur, il faut le faire communiquer avec l'appareil 
au moyen d'un tube en caoutchouc, fixé en I. 

Une tubulure centrale permet l'introduction d'un thermomètre t 
qui, se trouvant placé au milieu du liquide en évaporation, donne 
la température à laquelle se fait le dépôt de rosée. 

Un petit thermomètre fronde if, fixé à côté sur un support en 
laiton, permet de déterminer avec précision la température de l'air 
dont on veut avoir l'état hygrométrique. 
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L'hygromètre à condensation de Danieil a été modifié autrefois 
par M. V. Regnault. Cet éminent physicien en a fait un instrument 
de précision, mais son appareil ne s'est pas répandu à cause de sa 
manœuvre délicate. Le dépôt de rosée, se produisant sur un cylindre 
d'argent poli, est diflicile à saisir. Dans l'hygromètre à face plane 
que je présente, ce dépôt se voit très-facilement par contraste, 
même à quelques mètres de distance, surtout si l'on a le soin de se 
placer de manière à éviter toute réflexion sur les faces dorées, ce 
qui les fait paraître d'un beau noir d'ébène. Son emploi étant très- 
simple, sans rien perdre de sa précision, rien ne s'oppose plus à ce 
que son usage devienne général. 

Depuis que les observations météorologiques se sont multipliées 
de tous côtés, l'hygromètre a pris une importance qu'il n'avait pas 
autrefois. Celui qui est presque exclusivement employé aujourd'hui 
est le psychromètre. Or tous les physiciens savent qu'à la tempéra- 
turc de zéro et au-dessous on ne peut pas compter sur les résul- 
tats qu'il donne ; il en est de même dans un air très-agité. Cepen- 
dant, presque partout, on continue à s'en servir dans ces condi- 
tions-là. 

Nous espérons que l'hygromètre à face plane, muni pendant les 
froids de Fhiver d'un aspirateur plein d'un mélange d'eau et d'al- 
cool ou de glycérine, ou simplement d'un soufflet à souffle continu, 
pourra donner des résultats précis à tous ceux qui ne craindront 
pas de consacrer deux ou trois minutes à sa manœuvre. Il pourra, 
de plus, servir à contrôler, en maintes circonstances, toute instal- 
lation hygrométrique dans les observatoires météorologiques. 

M. Golaz construit cet appareil avec toute l'habileté qu'on lui 
connaît. 



SUR U MESURE DE U VITESSE DU SOH; 
Par m. BICHAT. 

On peut, dans un cours, mesurer approximativement la vitesse 
du son, en employant le procédé suivant : on prend un tube en 
fer-blanc de lo™ de longueur, replié sur lui-même, de ma- 
nière que ses extrémités A et B soient voisines l'une de l'autre. 
L'extrémité A est fermée par une membrane en caoutchouc, l'ex- 
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trémité B porte un bouchon muni d*un tube en verre, qui commu- 
nique, au moyen d'un tube eu caoutchouc d'une certaine longueur, 
avec une capsule manométrique de M. Marey. Tout près de l'ex- 
trémité A, le tube en fer-blanc est percé d'une ouverture qui, au 
moyen d'un second tube de caoutchouc de longueur égale à celle 
du premier, communique avec une autre capsule de M. Marey. Ces 
capsules sont disposées devant un cylindre noirci, de manière 
que les extrémités de leurs leviers appuient sur une même gé- 
nératrice. A côté enfin, on installe un diapason donnant cent vibra* 
tions par seconde. Ce diapason inscrit ses vibrations à côté des 
capsules manomé triques. L'expérience étant ainsi disposée, on 
produit un léger choc à la main ou autrement sur la membrane A, 
tandis qu'un aide fait tourner le cylindre. Les capsules enregistrent 
le point de départ et le point d'arrivée, tandis que le diapason 
donne le temps. On peut ainsi constater que, entre le point de dé- 
part et le point d'arrivée, et sans avoir besoin de faire des mesures 
bien précises, il se trouve trois vibrations de diapason, c'est-à-dire 
qu'il s'est écoulé un temps égal à 777 de seconde. On en conclut 
pour la vitesse du son 333*", 3 par seconde. Au moyen de deux 
tubes en fer-blanc placés l'un au-dessus. de l'autre, on peut, dans 
une même expérience, montrer la différence des vitesses du son 
dans l'air et dans l'hydrogène. Cette différence se voit très-nette- 
ment, bien que, à cause de la diffusion à travers la membrane en 
caoutchouc, on ne puisse arriver facilement à remplir complète- 
ment le tube d'hydrogène parfaitement pur. 

En résumé, cette méthode, qui n'est autre chose qu'une appli- 
cation des procédés de M. Marey, m'a semblé bonne pour donner 
aux élèves une idée nette de la mesure de la vitesse du son et de 
sa valeur. 



HOMEBE DS8 tLÉMEHTS l£CE88AIBE8 
FOUB DÉTEBHmSR yETTET EXTÉRIEUR D'UH SYSTÈME OPTiaUE ; 

Par m. E. BOUTY. 

1. On a l'habitude de définir un système optique en donnant la 
position de ses plans principaux et de ses plans focaux, parce que 
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la construction géométrique des images, au moyen de ces données, 
est particulièrement commode. Toutefois, la recherche expéri- 
mentale directe des plans principaux n*est pas pratique, et les 
éléments que Ton mesure par le fait sont ou bien les distances 
entre des plans conjugués convenablement choisis et les faces an- 
térieure et postérieure du système, ou bien les valeurs numériques 
du grossissement linéaire, pour des positions déterminées de rob- 
jet et de l'image. Il peut d'ailleurs arriver que, dans des cas par- 
ticuliers, on connaisse a priori d'autres éléments, comme l'indice 
relatif des milieux extrêmes, etc. Nous nous préoccuperons de 
fixer le nombre des éléments, quels qu'ils soient, nécessaires 
pour déterminer l'effet extérieur d'un système optique. 

2. Nous supposerons les diverses quantités comptées positive- 
ment toutes dans une même direction, que l'on choisira arbitrai- 
rement sur l'axe du système. Nous désignerons par y*, /^ les dis- 
tances focales principales, par p et f/ les distances des foyers 
conjugués, ces distances étant comptées à partir des plans princi- 
paux A, A^ et dans la direction choisie. L'équation des foyers 
conjugués est alors 

(0 ^-^^ = " 

la distance focale y* se rapporte aux rayons parallèles dans le mi- 
lieu M'; la distance y^ aux rayons parallèles dans le milieu M. 
En désignant par n et nf les indices de M et de M^ on a en gé- 
néral 

et, comme n et zi'sont des quantités essentiellement positives,/et 
f sont nécessairement de signe contraire. Quand les milieux M et 
M' ont même indice, ce qui est le cas le plus usuel, on a simple- 
ment 

Le rapport - des dimensions linéaires de l'image, supposée dans 
le milieu M', à l'objet supposé dans le milieu M, est 

(,) L = -ÙL. 
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Nous rappellerons que les plans principaux A et A' sont conju- 

l^és, et que le rapport ~ correspondant est égal à i , puisque la 

propriété caractéristique de ces plans est qu'un rayon incident 
quelconque et le rayon émergent correspondant rencontrent A et 
A' à la même distance de Taxe, et du même côté. 

Il existe enfin deux points O, (y, appelés points nodaux, conju- 
gués Tun de Tautre, et tels qu'à tout rayon incident passant par O 
corresponde un rayon émergent parallèle passant par CV. Ces points 

sont caractérisés par la relation ;? = ;/, - =^4-/*', ou - = — ^. 

Quand les milieux extrêmes sont identiques, c'est-à-dire pour 

/*= — f\ on di p = p*=Of - = I , et les points nodaux se trouvent 

à l'intersection des plans principaux avec l'axe. 

3. Quand on se donne les plans principaux, les équations (i) 
et (a) ne renferment que deux inconnues y et y. On peut les 
déterminer par deux équations de condition : par exemple, en se 
donnant un système de valeurs de p et de pf (c'est-à-dire deux 

plans conjugués), et la valeur correspondante g de -9 on a 



(3) 



f=:p-ë-. 



/'=-?' 



g-' 



La détermination géométrique des foyers, la construction du 

Fig. I. 




•"- — 



rayon réfracté correspondant à un rayon incident donné, et, par 
suite, la détermination des images s'effectuent dans ce cas d'une ma- 
nière très-simple. Soient A et A' (^g'. i)les plans principaux, BetB' 
les plans conjugués donnés, O un point de l'axe qui divise la dis- 
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tance BB' en parties proportionnelles à g^ et à i, extérieurement 
si g est positif, intérieurement s'il est négatif. Soit enfin CN un 
rayon incident quelconque rencontrant en K le plan B ; le rayon 
réfracté passe par le point K' de rencontre du plan B' avec KO et 
par le point N' du plan A' déterminé par la parallèle NN' à Taxe. 
Le rayon réfracté est donc N'K', et le point G est conjugué du 
point C. 

Au lieu de donner le grossissement dans un couple de plans 
conjugués, il revient au même de donner, outre les plans princi- 
paux, deux couples de valeurs de p et de p', soit p^y p\j p^j p\' 
En appliquant la formule (i), on trouve 



(4) /=- 



T I 


1 1 


P\ P\ 


/'- f" P' 


I I 


I I 


P\P^ P^P\ 


P\P* P^P\ 



Géométriquement on mènera par Tun des points conjugués C 
un rayon quelconque CN, qui donnera comme rayon émergent 

K' B' 

N'C Le rapport ^-^ fixe alors le grossissement dans le couple de 

conjugués BB' et détermine le point O; on se trouve ramené au 
cas précédent. On construit d'ailleurs directement ( sans se servir 
du point O) rimage d'un point E hors de l'axe, au moyen des 
rayons EC et EB, comme le montre la figure. 

Un plan focal ayant son conjugué à l'infini peut remplacer un 



couple de plans conjugués. Enfin, quand le rapport — des indices 

extrêmes est connu, il suffit de connaître, outre les plans princi- 
paux, un couple de conjugués, ou un plan focal, puisqu'on a 
entre / et /^ la relation nf= — n'f. 

Ainsi, d'une manière générale, on peut définir l'efiet extérieur 
d'un système optique par trois conditions, quand l'une de celles-ci 
est la position des plans principaux. 

Nous réservons, pour l'examiner ultérieurement, le cas où, les 
dénominateurs des formules (3) ou (4) étant nuls, les foyers se 
trouvent rejetés à l'infini. 

•i. Pour nous afiranchir de l'usage des plans principaux, chan- 
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geons les origines à partir desquelles sont comptées les distances, 
et posons 

(5) V=p-a, V'=p'-a; 

Téquation (i) devient 

On peut choisir a et af, tels que cette nouvelle équation soit de 
la forme 

F F' 

il suffit pour cela que a eiaf satisfassent à la relation 



(^) a a- ■ 

c'est-à-dire que les nouvelles origines soient des loyers conjugués 
du système. On trouve 

(8) F=/-«, F = /'-«'. 
et Ton vérifie aisément la relation 

(9) FF'=jOr', 

qui nous sera utile par la suite. 

La formule (2) du grossissement devient, grâce à la même sub- 
stitution, 

La dernière forme est en général la plus commode ; mais il faut 
avoir recours à la première pour déterminer le grossissement dans 
les plans origines, pour lesquels on a 

P = FzrzO. 

On a alors 

, . . . I ¥'a F' / 

('^*") ô = -îv = -*-7 = F 

Pour déterminer F et P au moyen de Téquation (6), il suffit de 
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deux systèmes de valeurs de P et de P, c'est-à-dire qu'il suffit de 
connaître eu tout trois couples de plans conjugués, dont un sera 
pris pour fixer les origines. Mais Téquation (lo) du grossissement 

renferme encore un paramètre inconnu —9 qui doit être déter- 
miné par une condition supplémentaire, laquelle ne peut être 
qu'une valeur particulière du grossissement. Il faut donc, en tout, 
quatre conditions pour déterminer le système, et l'une d'elles doit 
être une condition angulaire. 

On remarquera que, quand on donnait les plans principaux, 
pour lesquels le grossissement est égal à i , on donnait implicite- 
ment la condition angulaire, dont la nécessité ^-ient d'être re- 
connue. Les plans principaux fournissent donc une condition 
double. 

Ltant données les distances P|, F,, Pj, P, de deux couples 
conjugués à un troisième et la valeur g du grossissement, dans 
le couple origine, on trouve 

_i I II 

Fr= ^ ^, T^-^ î^; 

II II 



«=3-F(i-gr), «'--F'(i-i); 

On construira géométriquement les images de la manière suivan te. 
Soient A, A', B, B', C, G' (/îg^. a) les trois systèmes de plans con- 
jugués, O le centre de similitude des images dans les plans A, A'. 
Etant donné un point E extérieur à Taxe, on mène les deux 
rayons EB, EG, qui rencontrent le plan A en L et N, et émergent 
suivant UB' et N'G'. 

Pour avoir les plans focaux, il suffit de mener deux rayons inci- 
dents parallèles, soit par G' et B' ou bien par B et G, et de con- 
struire les rayons réfractés correspondants. Leur intersection dé- 
termine alors les plans focaux. 

Il est à remarquer que les deux systèmes de rayons EB, B'E^ 
EG, E'G' déterminent, par leurs intersections avec les plans BB', 
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ce, les grossissemenU -TTr-i -7^ correspondant à ces plans. Ré- 
ciproquement, quand on connaît deux couples de conjugués et les 
grossissements qui s'y rapportent, on peut coustniirc le rayon 
réfracté correspondant à un rayon incident quelconque. Enfin deux 




rayons incidents, avec les rayons réfractés correspondants, sufli- 
sent pour déterminer le système optique, car leurs intersections 
avec l'axe déterminentdeuxsystèmes de conjugués &,B', C,C', dans 
les grossissements correspondants. 

5. Revenons au cas où, les dénominateurs des formules (3), (4) 
et (1 1} étant nuls, les foyers se trouvent rejetés à l'infini, et bor- 
nons-nous à considérer l'équation (1 1), qui est la plus générale. On 
a, dans ce cas, 

c'est-à-dire 



et réciproquement, quand cette relation se trouve vérifiée, les 
foyers sont à l'infini. 

La forme la plus générale de l'équation des foyers conjugués, 
quand on prend des origines quelconques, est 

APP + BP-hCP^i^o. 

Quand on prend pour origines deux foyers conjurés, le terme 
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constant disparaît. Nous supposerons que ces foyers sont situés à 
une distance finie Tun de Tautre, et que Ton donne deux autres 
systèmes de foyers conjugués dont les distances P|, P', , Pj, F, 
aux plans origines vérifient Téquation {lo). On a entre ces quan- 
tités les relations 

MP.F. 4-BP.H-F. .:o. 

MP,P,^BP,-i-F,r^0, 

P."" P/ 

On en tire 

M(F.-P',) = o, 

ely comme on suppose P| et P^, distincts, M^=o.Donc enfin Téqua- 
tion des foyers conjugués se réduit à la forme 



(.3) 



P 



Supposons donné le grossissement g dans les plans origines 
A, A', et soient B, I^, C, C des conjugués quelconques. Menons le 
rayon incident BD (Jig. 3 ) etie rayon émergent D'B' correspondant. 

Fiff. 3. 



V 





D 




n' 


13 


/t. 




A'^""-^.^ 


y 










('4) 



On a, d'après Téquatlon (i3), des foyers conjugués 

A' B' A' C B' C 



AB 



AC 



BC 



D'autre part, les triangles semblables D'A'B', C'B'E, DAB, CEE 

donnent 

CE' _ B^' CE _ BC 

J)'A'~A'B'' bA~"AB' 



B'f Bf" 
mais, d'après (i4)) -tt-sj; = -j-âS on a donc enfln 



CE' D'A' 



CE 



DA 



S' 
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CE' 
Or -^^=- est le grossissement dans le couple quelconque de con- 

jugués Cy G; le grossissement est donc invariable 

Le système optique est complètement défîni, comme dans le cas 
précédent, par trois couples de plans conjugués et un grossisse- 
ment. Quand on sait que les plans focaux principaux sont à Tin- 
fini , cela équivaut à une condition, et il suffît alors de connaître 
deux couples de conjugués et un grossissement. 

Les formules (11) établissent que, quand les foyers sont à Tin- 
fini, les plans principaux sont aussi à Tinfini, à moins que Ton 
n'ait g-= i', auquel cas a et a' sont indéterminés. Deux conjugués 
quelconques peuvent être considérés comme les plans principaux. 

6. Quand on donne le rapport des indices des milieux extrêmes, 
cette condition équivaut à une condition angulaire , et détermine 
complètement un système pour lequel on connaît trois couples de 
conjugués. On peut en effet, en prenant un de ces couples comme 
origine, déterminer F et F'. D'ailleurs on a 

//' = ¥¥' el nf==n'f\ 

pour déterminer y et y ; et, par suite, trouver les plans princi- 
paux, pour lesquels le grossissement est connu, il sufBt de porter 
les distances y et /"' en arrière des foyers. Une méthode de ce 
genre a été employée expérimentalement par M. Cornu. 

Les points nodaux étant conjugués, et jouissant d'une propriété 
angulaire caractéristique, équivalent à deux conditions et peuvent 
être associés à la connaissance de deux couples de plans conju- 
gués ; on détermine immédiatement le grossissement, en menant 
par les points nodaux deux droites parallèles quelconques, et Ton 
se trouve ramené au cas précédent. Toutefois on ne peut rempla- 
cer ces deux couples de conjugués par un seul avec le grossisse- 
ment correspondant; car, un tel couple étant donné, il suffit de 
connaître Tun des points nodaux pour déterminer l'autre à l'aide 
de deux droites parallèles. Ainsi les plans principaux et les plans 
nodaux, qui séparément représentent quatre conditions, n'en re- 
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présentent plus que trois quand ils sont réunis, el ne suffisent pas 
à déterminer un système optique. 



n' 



Si Ton y adjoint la valeur du rapport — f le système est, en 

général, déterminé; car, en désignant par /? la distance d^un point 
nodal au point principal correspondant, on a 

et, de plus, 

/ 

Toutefois, si /i = n\ on a nécessairement p = o, el alors de dem 
choses Tune : ou le système est indéterminé, si en effet on a 
donné p = o ; ou il est incompatible, si Ton a donné /y^ o. 

On voit, par ces exemples, combien il est important de s^assii- 
rer, dans chaque cas, que les quatre conditions données contien- 
nent au moins une condition angulaire, et que deux conditions 
ne se réduisent pas entre elles, sans quoi le système serait incom- 
patible ou indéterminé. 



SUE Li BiALISÂTIOI DBS STSTÈMU UMDIAIESS UB PUIUV; 
Pae m. à. TERQUEM. 

Tous les physiciens connaissent les remarquables travaux de 
M. Plateau de Gand, sur Téquilibre des liquides dénués de pesan- 
teur. Avec une sagacité extraordinaire, ce physicien a réalisé et 
étudié les surfaces qui limitent ces liquides, en mettant en suspen- 
sion Tun dans Tautre des liquides de même densité (de l'huile et 
de Talcool étendu d'eau). Plus tard, il parvint à réaliser ces mêmes 
surfaces avec de Teau de savon, l'action de la pesanteur sur la 
masse liquide comprise entre les deux surfaces qui la limitent 
étant négligeable par rapport aux actions moléculaires. 

En outre, avec le même liquide, il put étudier plus complète- 
ment les lois auxquelles sont soumises les intersections des lames 
multiples qui prennent naissance dans l'intérieur des polyèdres 
dont les arêtes sont formées par des tiges rigides* 
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Comme les lames obtenues avec de Peau de savon durent très- 
peu de lempsy à cause de Técoulement du liquide sous Tinfluence 
de la pesanteur, M. Plateau employa un liquide formé par un mé- 
lange, en certaines proportions, d'eau de savon, ou mieux d'oléate 
de soude et de glycérine, liquide auquel il donna le nom de 
liquide gljcérique. J'ai déjà indiqué, il y a quelques années, dans 
le Journal de Physique [i. II, p. 4^9 )> que Ton pouvait rempla- 
cer la glycérine par du sucre. Je donnerai plus loin le procédé que 
j'emploie pour la préparation de ce liquide. 

Quand on veut réaliser des systèmes laminaires d'une certaine 
étendue, il faut employer une grande quantité de liquide, de i à 
a litres, afin de pouvoir plonger et retirer facilement les polyèdres 
sans toucher les parois du vase. Je suis parvenu à réaliser des 
systèmes laminaires de dimensions beaucoup plus grandes qu'on 
n'avait pu le faire jusqu'à présent, tout en employant des quantités 
beaucoup moindres de liquide, et cela, en remplaçant, dans les 
solides de Plateau, un certain nombre des arêtes rigides par des fils 
flexibles, de telle sorte que les polyèdres les plus simples, qu'on 
emploie ordinairement dans ces expériences, puissent se réduire, 
quand on les plonge dans le liquide employé, à des polygones 
plans superposés, par suite du repliement des arêtes flexibles. 

J'ai réalisé, par ce procédé, les expériences suivantes : 

1° Lame liquide soumise à une tension variable, — Le système 
employé consiste en deux tiges rigides horizontales (longueur, i5*; 
épaisseur, 4"") réunies par deux fils de soie de 33*. En plongeant 
dans l'eau de savon et retirant lentement, les deux fils flexibles, 
accolés d'abord, s'écartent peu à peu, et l'on obtient une lame de 
savon limitée en haut et en bas par deux lignes droites, et laté- 
ralement par des arcs de cercle. 

Si l'on suspend des poids à un crochet que porte la tige horizon- 
tale inférieure, on voit la lame s'allonger, en môme temps que le 
ravon de courbure des arcs latéraux au^-mente. 

2® Fil jlexible placé dans une lame liquide. — L'appareil em- 
ployé est presque identique au précédent, si ce n'est que les deux 
fils latéraux sont reliés en outre par un fil flexible FGH, non 
tendu. On forme la lame liquide comme précédemment, et l'on 
suspend le système à une potence. 

On prend en main le fil HI {fig^ i) qu'on relève verticalement, 

/. de Phjs., t. VU. (Octobre 1878.) aS 
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et si l'on détruit la lame qui existe entre le fil FGH et la lige CD, 
en la traversant avec un petit morceau de papier buvard, on voit le 
(îl FGH se relever brusquement, et prendre la forme d'un arc de 
cercle. On peut, & l'aide du fil HI, déformer cet arc ainsi queU 
lame AFHGB; dès que l'on cesse d'exercer une traction sur le 
fil HI, l'équilibre primitif se rétablit. 

Cette expérience permet de mettre facilement en évidence la 
tensioD superficielle des liquides. 

Fis- .. 



!■/ 



I 



3' Intersection des lames planes [^). — Pour étudier les lois re- 
latives aux intersections des lames planes parallèles à une même 
droite, j'ai pris deux anneaux en fil de laiton (diamètre, i3') que 
j'ai réunis par des fils verticaux parallèles cl égaux (longueur, 33'), 
au nombre de 3, 4< ^> ■ ■ ■- 

Tout le système étant plongé dans le liquide, quand on soulève 
l'anneau supérieur, tous les fils verticaux sont d'abord accolés les 
uns aux autres vers le bas ; à la partie supérieure, ils sont réunis 
par une lame liquide ayant la forme d'un caténoïde; puis ils se 
séparent peu à peu, à mesure qu'ils sont tendus; les lames sup- 
plémentaires prennent naissance, quand il y a plus de trois fils, et 
se développent peu à peu; enfin îl se forme, dans l'anneau infé- 
rieur, quand on le retire, les mêmes lames que celles qui ont pris 
naissance anlérieurement dans l'anneau supérieur. 

"^ Voir PLjkTEÀC, Statique éet liquidei, I. I, p. J^di ^^^ '' ■"'*■ 
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4* Lames du tétraèdre. — Le tétraèdre est réalisé à Taide d'un 
triangle équilatéral en fil de laiton (côté, i4°)y aux sommets 
duquel sont fixés ou noués trois fils de soie de même longueur, 
attachés ensuite ensemble, et passant dans un anneau qui termine 
une petite tige servant à soutenir tout le système. 

On peut ainsi réaliser les expériences décrites par M. Plateau (*). 

5° Lames du cube. — Pour faire un cube, j'ai pris deux carrés 
faits avec le même fil de laiton (côté, 14^)7 et j'ai réuni les huit 
sommets deux à deux par des fils de soie, de même longueur que 
les côtés des carrés. Au carré supérieur, comme dans les systèmes 
rigides de Plateau, est soudé un étrier qui sert à soutenir le cube 
et à le suspendre. On peut, avec ce système, réaliser les expé- 
riences décrites dans Plateau (p. 3 18 et 36i); en outre en enle- 
vant un certain nombre de lames liquides, on réalise diverses de 
ces surfaces, caractérisées par cette condition, que la somme des 
inverses des rayons de courbure est nulle. Avec le cube, on en ob- 
tient trois : i® une sorte de double selle; 2® trois surfaces héli- 
coïdales se coupant suivant une diagonale ; 3° une surface courbe 
passant par deux sommets opposés. 

6° Lam,es de V octaèdre. — J'ai réalisé un octaèdre en prenant 
un carré de même dimension que pour le cube, attachant aux 
sommets quatre fils flexibles égaux aux côtés du carré, réunis de 
la même manière que pour le tétraèdre, c'est-à-dire fixés au cro- 
chet terminal d'une petite tige; quatre autres fils identiques sont 
noués également aux sommets et tendus vers le bas par une balle 
de plomb. En plongeant l'octaèdre dans le liquide, et le retirant 
lentement, on obtient les lames figurées dans Plateau (p. 32 1). 

On peut introduire un polyèdre formé par des surfaces courbes 
dans rinlérieur de l'octaèdre primitif muni de ses lames, en y pla- 
çant une bulle de savon préparée au bout d'une pipe. On réussit 
mieux de la manière suivante : après avoir plongé tout le système 
dans le liquide, on retire seulement les quatre fils supérieurs, puis 
on soufîle entre eux une demi-bulle, reposant sur la surface du 
liquide et tangente aux quatre fils. On soulève lentement; le po- 
lyèdre prend naissance dans Tintérieur de l'octaèdre; c'est une 
sorte d'octaèdre dont les sommets sont remplacés par quatre lignes 



^* ) Statique des liquides, X. I, p. 33 r. 

25 
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reliées aux sommets de roctaèdre extérieur par des triangles. Si, 
cela fait, on dépose, avec une pipe, six petites bulles aux sommets 
respectifs de Toctaèdre, on obtient intérieurement un cubo-oc- 
taèdre, semblable à Talun octaédriquc, à faces légèrement courbes, 
relié à Toctaèdrc extérieur par des lames et des pyramides qua- 
drangulaires. 

Cette expérience est Tune des plus belles qu*on puisse réaliser 
diaprés la méthode de Plateau. 

Préparation du liquide, — Le liquide que j'emploie est formé 
d'une dissolution de savon et de sucre. Les proportions de ces 
deux corps peuvent varier entre des limites très-étendues, et Ton 
obtient sensiblement les mêmes résultats. 

Je prends habituellement pour i*** d'eau distillée iS*"" de savon 
de Marseille parfaitement desséché et mis en poudre pour en 
faciliter la dissolution. Cette poudre est très-hygromélrique et 
doit être conservée dans un flacon bien bouché. On fait dissoudre 
le savon à chaud, puis on laisse refroidir et reposer la dissolution 
au moins vingt-quatre heures, autant que possible à une tempéra- 
ture assez basse, vers lo® par exemple. On la verse ensuite sur un 
grand filtre, et l'on recommence la filtration sur le même filtre, jus- 
qu'à ce que le liquide passe complètement clair et limpide, à peine 
légèrement opalescent. Souvent ce dernier se trouble de nou- 
veau au bout de quelques jours; on le fait alors repasser sur le 
même filtre. Primitivement, je faisais une dissolution concentrée, 
que je filtrais et que j'étendais ensuite d'eau : ce procédé n'est pas 
bon, parce que, si l'on étend une dissolution de savon, elle se 
trouble au bout d'un certain temps, à cause de l'action décompo- 
sante de l'eau sur le stéarate et le margarate de soude, et il faut 
refiltrer. Dans la dissolution claire de savon ainsi obtenue, j'ajoute 
environ So^*" de sucre pour loo*^*^ d'eau de savon. S'il y a trop peu 
de sucre, le liquide s'écoule trop rapidement, et les lame sont peu 
de durée ; si Ton en met trop, le liquide devient trop visqueux, et 
des lames liquides un peu grandes se forment difficilement et len- 
tement. 

Le liquide, quelle que soit sa constitution, ne se conserve pas 
longtemps, surtout en été; ses propriétés se détruisent d'autant 
plus vite, qu'on l'a employé plus fréquemment et, par suite, rais 
plus souvent au contact de Tair. Pour le consei^v^er on le porte à 
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rébuUition pendant qu'on fait dissoudre le sucre ; on le met ensuite, 
encore chaud, dans des flacons suffisamment solides, bien bouchés 
et ficelés, que Ton chaufl*e encore au bain-marie (*). De la sorte, 
tous les germes de fermentation sont détruits, et le liquide peut être 
conservé probablement indéfiniment, sans perdre ses propriétés. J'ai 
constaté, du moins, qu'un liquide, préparé au mois de mai et con- 
servé par ce procédé, essayé au mois de juillet, avait les mêmes 
qualités qu'au moment de sa préparation; d'autres liquides de 
même composition étaient devenus au contraire mauvais au bout 
de vingt-quatre heures, après avoir servi une seule fois, quand la 
température extérieure ^tait très-élevée. 

Comme le savon attaque assez énergiquement le cuivre, le zinc 
et le fer, et non l'étain ni l'argent, il est bon de verser le liquide 
dans des cuvettes de verre, de porcelaine ou de fer-blanc, et, de 
même, d'étamer ou d'argenter les fils de laiton qui forment les 
arêtes solides des polyèdres employés. 



Charles H. WILSON. — On neutralizing the effects of induction betwecn telcgraph 
lines (Neutralisation des effets d'induction sur les lignes télégraphiques); Journal 
of the Americtm electrical Society^ vol. II, n" 3, p. 27, 1878. 

Les phénomènes d'induction entre les fils télégraphiques voisins 
introduisent souvent des perturbations dans le service. Pour com- 
battre ces efl^ets, M. Wilson s'est proposé de lancer dans le fil de 
ligne un courant égal et de sens contraire au courant induit. Il a 
observé que, pour obtenir la compensation cherchée, le courant 
auxiliaire doit avoir aussi la même durée que le courant induit. Le 
diagramme suivant permettra de se rendre compte de la manière 
de réaliser ces conditions sur une ligne ordinaire • 

AA, BB {fig» i) représentent les deux fils de ligne; ces fils s'en- 
roulent sur un noyau de fer doux C, mais en sens contraire. On a 
établi en outre deux rhéostats R et R' en dérivation. Ces rhéostats 
servent à donner la même intensité au courant induit directement 



(*) Les flacons plats se brisent généralement pendant cette opération; on peut, 
pour éviter cet accident, fermer les flacons avec un bouchon de caoutchouc percé, et 
introduire une tige de verre dans ce bouchon, quand le liquide du bain-marte a été 
porté à TébullitioD pendant dix minutes environ. 
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dans le fil BB par le circuit AA, et au courant induit dans le fil 
BB par la bobine C. Les électro-aimants a^ al^ h^ V servent à régler 
la durée de ces deux courants. 

Fig. 1. 

I — ns6^ — 1 




Une disposition analogue a été adoptée pour la ligne de Chicago 
à Buffalo, mais les bobines sont remplacées par des condensateurs, 

HURION. 



w. PLESSER.— OsmotÎBch-Unterauchunfjen.— Stiidien xurZellenmechanik (Recherches 
osmotiques. — Études de mécanique moléculaire); Leipzig, 1877. 

Dans la première partie de son ouvrage, Tauteur étudie les 
propriétés physiques des membranes formées par des précipités 
chimiques ; dans la seconde, il applique aux cellules végétales les 
résultats obtenus dans la première. 

Il obtient les membranes en plongeant un vase poreux de pile, 
rempli d^une dissolution de .sulfate de cuivre, dans une dissolution 
de ferrocyanure de potassium ; un précipité de ferrocyanure de 
cuivre se dépose à l'extérieur du vase. Il a mesuré la vitesse du 
courant d'eau produit vers la substance osmotique ( TVasserein- 
strom ), la (iltration en sens inverse sous pression et la valeur de 
la pression correspondant à l'état d'équilibre entre les deux phé- 
nomènes inverses dans un vase fermé. La résistance opposée au 
liquide par la paroi du vase est négligeable par rapport à celle 
opposée par la membrane, dont la surface active est cependant 
plus petite que la surface totale, puisqu'une portion s'est déposée 
sur des parties imperméables du vase poreux. 
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Cette membrane est complètement imperméable à la gomme et 
la dextrine, elle ne laisse passer que des traces de sucre de canne, 
de chlorure de potassium, d^azotate et de sulfate de potasse, 
d^acétate de potasse , d'acide azotique étendu. Le courant d'eau 
[Wassereinstrom) est proportionnel à la surface de la membrane, 
et à la force osmotique ; la résistance à la (iltration ( Wasserau- 
strom ) est proportionnelle à la force du courant ; elle doit aussi 
être proportionnelle à l'épaisseur de la membrane, mais cette 
épaisseur varie très-peu, même après un contact prolongé des réac- 
tifs. Avec le sucre de canne et la gomme arabique, le rapport de 
la force du courant d'eau à la concentration n'est pas constant : il 
diminue d'abord, puis augmente lorsque la concentration aug- 
mente. L'addition d'un colloïde ne ralentit que faiblement la diffu- 
sion des cristalloïdes, résultat déjà indiqué par Graham. 

Dans la (iltration, le courant d'eau est proportionnel à la pres- 
sion ; la membrane se comporte donc comme un tube capillaire. 
La pression produite par endosmose est beaucoup plus forte avec 
les cristalloïdes qu'avec les colloïdes ; le parchemin et les mem- 
branes animales donnent des différences beaucoup moins fortes ; 
on ne peut donc déduire de ces pressions la grandeur des pores, 
puisqu'elles dépendent de la nature des membranes. 

Il n'existe aucune relation simple entre cette pression et la vi- 
tesse de diffusion ; cependant les cristalloïdes, qui se diffusent plus 
rapidement que les colloïdes, donnent des pressions plus fortes. 
Avec le sucre et la gomme, la pression et le courant osmotique 
augmentent un peu lorsque la température s*élève; cette augmen- 
tation de pression est beaucoup plus sensible avec les sels qui 
se dissocient facilement par l'action de la chaleur, tels que l'acé- 
tate de soude et de potasse, la combinaison du sucre et du sel 
marin, etc., etc. E. Daguenet. 



ElECKE (Édooaro). — £iniffe Boobachtongen an der Radiometer tod Crookei (Quel- 
qoes obsenraUons fur le radiomètre de Crookcs); Annales de IViedemann, t. III, 
p. 143, 1878. 

. On peut facilement établir l'équation du mouvement d'un radioi- 
mètre si l'on suppose que ce mouvement est produit isous l'action 
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d'une pression constante perpendiculaire à la surface des ailettes, 
et si Ton admet de plus que le système mobile éprouve une résis- 
tance proportionnelle à la vitesse angulaire. Si, dans ces condi- 
tions, on représente par p la pression sur Tunité de surface, par q 
la surface, par / la distance du milieu des ailettes à Taxe de rota- 
tion, par M le montent d*inertie, et enfin par p le coefficient de 
frottement, on aura 

d'où, en intégrant et en remarquant que, pour ^ = o, on a ç =o 
rfo 

, = £1^_/VM{._,-^')- 

P P P 

La vitesse constante acquise par le radiomètre au bout d'un 
certain temps aura pour valeur 

. pql 

P 
et, par suite, l'équation devient 



p = a/ — a— \i— e "/• 



o 

P 

Toutes les courbes représentées par celte équation se réduisent, 
lorsque la vitesse est constante, à une ligne droite dont l'équa- 
tion est 

cp = a/ — a — > 

P 

qui, pour cf r= o, donne 

P 

La valeur de T est indépendante de a, ce qui montre que 
toutes les lignes droites obtenues avec un même radiomètre 
coupent l'axe des temps au même point. Partant de là, si l'on 
observe le mouvement d'un radiomètre depuis l'instant où il part 
du repos, on obtiendra des valeurs de a et de T. Il en résulte que, 
si l'on connaît les dimensions de l'instrument, on obtiendra, au 
moyen des équations (i) et (2), les valeurs de ^ et de p. 



A. BERGNBR. - RADIOMÈTRE. 349 

Des expériences ayant pour but de vérifier les conséquences du 
calcul ont été faites par Fauteur sur deux radiomètres. La valeur 
de pj qui devrait être constante, semble varier dans des limites 
trop étendues pour qu'il soit possible d'admettre que les hypo- 
thèses faites pour rétablissement de la formule précédente soient 
suffisantes. J'ai essayé de même de vérifier directement l'indépen- 
dance de T et de a, et je suis arrivé à trouver des différences 
énormes entre les valeurs obtenues pour T, pour des vitesses 
constantes différentes. 

Quoi qu'il en soit, on peut, de cette façon, obtenir tout au 
moins une valeur approchée de p et, par suite, se faire une idée 
de la grandeur de la force qui produit le mouvement dans le radio- 
mètre. D'après les nombres donnés par l'auteur du Mémoire, on 
trouve que cette force est égale à celle qu'exercerait, en vertu de 
son poids, une masse d'eau dont le volume est compris entre 
o", 00002 et 0*^*^,00006. 

E. BiCHAT. 



BERGNER (A.). — Ueber Radiomctererscheinungen in Flûssigkciten (Sur les phéno- 
mènes radiométriques dans les liquides); Annales de Wiedemann, t. III, p. 817, 
1878. 

Les mouvements radiométriques sont possibles dans les liquides. 
Pour s'en convaincre, il suffit de suspendre dans du sulfure de 
carbone un disque en mica noirci d'un côté et doré de l'autre. 
Sous l'influence d'une faible source de chaleur, d'une bougie par 
exemple, le disque est tout d'abord attiré, puis vivement repoussé. 
La répulsion est immédiate et, en même temps, très-énergique 
lorsqu'on soumet l'appareil à l'action des rayons solaires. On a 
choisi le sulfure de carbone à cause de la facilité avec laquelle il 
laisse passer la chaleur, et aussi à cause de l'extrême mobilité de 
ses molécules; mais les phénomènes se produisent également avec 
de l'eau. Seulement la répulsion n*a lieu qu'au bout d'un temps 
plus long. 

On peut aussi, dans les liquides, installer une sorte de radio- 
mètre qui se met en mouvement sous l'action d'une source de cha- 
leur intérieure. Que l'on se figure une boîte ayant la forme d'un 
long parallélépipède rectangle horizontal, plongée dans l'intérieur 
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d'un liquide, par exemple de Teau froide. Cette boîte est munie 
d'un entonnoir fixé au milieu de sa face supérieure. Cet entonnoir, 
flottant à la surface du liquide, servira, d'une part, à soutenir la 
boîte, et, d'autre part, lui permettra de tourner autour d'uo axe 
vertical. 

Si Ton garnit maintenant les deux moitiés opposées diagonale- 
mentdes deux longues faces verticales du parallélépipède, au moyen 
d'un corps mauvais conducteur maintenu par une double paroi 
intérieure, et si enfin on vient à verser de l'eau chaude dans la 
boîte, elle se mettra à tourner de manière à montrer que les parois 
échauflees sont repoussées. 

E. BiCHAT. 
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TOME IX. - Année 1877 (fin). 



B. ROSENBERG. — NouTelles formoles empiriques pour l'expression de la dilatation 

du mercure et do l'eau, p. ia8. 

L'auteur propose, pour exprimer les résultats des expériences de 
M. Regnault sur la dilatation du mercure, la formule suivante : 



V = V„e«*^'» a=r 5584,63, 6=:=-o,a6oa. 

En déterminant a et b k Faide des valeurs de V pour aoo** et 
ioo°C., l'auteur calcule les volumes de 10° en 10° ; ces nombres 
ne difi(èrent de ceux de Regnault que d'une unité de la sixième dé- 
cimale. 

Pour exprimer la dilatation de l'eau, l'auteur propose la for- 
mule 



V = l J, «=468,097; P— 1,1542. 



Les différences des valeurs calculées par cette formule et de celles 
de M. Rossetti atteignent deux unités de la quatrième décimale. 
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R. LENZ. — Sur les bobinei de rétif tance de Siemeni, p. i58. 

On mesure maintenant les résistances galvaniques avec une 
précision telle que la connaissance exacte de la variation ther- 
mique de la résistance des étalons employés devient indispensable. 
L'auteur a trouvé que le nombre 0,0004290 exprime le coefficient 
d'accroissement de la résistance pour i degré C. des fils d'ar- 
gentan que M. Siemens emploie actuellement pour ses boîtes 
à résistance bien connues. En se servant du coedficient o, oooSjSS 
déterminé par Amdsten pour une autre sorte d'argentan, on com- 
met une erreur de plus de 10 pour 100 de la correction entière. 



C. KRAEWITSGH. — NouTeau baromètre portatif à vide parfait, p. sSa-Sig. 

M. MendeleefTa construit un baromètre normal à siphon, dont 
le sommet était réuni à un autre baromètre, formé d'un tube capil- 
laire. En versant du mercure dans la branche ouverte du premier 
baromètre, on fait monter la colonne ; l'air qui peut se trouver 
dans la chambre barométrique finit par être poussé par le mercure 
dans le tube capillaire du second baromètre, et de là en dehors, 
par sa cuvette. Cet expédient ayant très-bien réussi pour les baro- 
mètres stationnaires, M. Kraewitsch a cherché à l'appliquer aux 
baromètres portatifs ainsi qu'aux manomètres des machines pneu- 
matiques, en remplaçant le long et fragile tube capillaire qui 
conduit l'air en dehors par une sorte de petite trappe où cet air 
reste emprisonné. 

Pour cela, l'auteur fait souder au sommet du tube barométrique 
un petit manomètre fermé à siphon. En inclinant l'appareil con- 
venablement, on parvient à le remplir complètement de mercure 
pur et sec. S'il reste un peu d'air dans la chambre du baromètre, 
on n'a qu'à l'incliner de nouveau, le mercure monte dans la 
chambre et en fait passer l'air par le tube recourbé capillaire du 
manomètre dans sa branche fermée. Le mercure qui reste dans le 
tube capillaire agit à la manière d'un bouchon, et ne laisse pas 
rentrer l'air dans la chambre du baromètre. 
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TH. PETROUSGHEWSKY. — Expëriencet tor la lumière électrîqiM fournie par la 

machine de Siemena-Alteneck, p. a54' 

Plusieurs membres de la Sociélé de Physique ont fait, de concert, 
quelques séries d'expériences sur la lumière électrique de la 
machine de Siemens (Haeffner-Alleneck) au cabinet de Physique 
de rUniversité ; la machine, ainsi que la locomobile qui la mettait 
en marche, a été libéralement fournie par M. Lent, agent gé- 
néral de M. Siemens pour la Russie. Grâce au concours de plu- 
sieurs observateurs, on a pu faire simultanément des séries con- 
tinues de mesures de l'intensité de la lumière au photomètre de 
Foucault, de l'intensité de la radiation calorifique à Taide d'une 
pile thermo-électrique et de la force du courant au galvanomètre, 
ainsi que quelques obser>'ations voltamétriques pour la réduction 
des observations du galvanomètre en mesures absolues, et deux 
déterminations du travail mécanique de la locomotive au dynamo- 
mètre Morin. En résumé, on a trouvé que la machine, en consom- 
mant de 3,1 à 10,5 chevaux- vapeur , produit un courant assez 
variable, décomposant en moyenne environ 4oo milligrammes d'eau 
par minute, et une lumière variant de 4800 à 9600 bougies stéari- 
ques. L*intpnsité de la lumière variait continuellement beaucoup 
plus que la force du courant. Le minimum de lumière observée 
était de 1000, et le maximum de 14800 bougies de So*"". Il est 
probable que la principale cause de l'inconstance réside dans le 
manque d'homogénéité du charbon ; quant à la machine, la régu- 
larité de sa marche paraît être tout à fait satisfaisante. 

D. LATSCHINOFF. — Sur quelques propriétés de Tare voltaîque, p. a63. 

L'auteur a essayé de déterminer la nature de la résistance que 
l'arc voltaîque offre au passage du courant. Il a trouvé, par deux 
méthodes différentes , que , conformément aux conclusions de 
M. Edlund, c'est une force électromotrice de polarisation qui se 
produit dans l'arc voltaîque. Avec une batterie de 4o éléments 
Bunsen, un courant de gS unités électromagnétiques, cette pola- 
risation est égale à peu près à la Bunsen. L'introduction d'un peu 
de potassium ou de sodium métallique dans l'arc produit une 
diminution d'à peu près 5o pour 100 de la polarisation, tout en 
augmentant la longueur de l'arc. 
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W. LERMANTOFF. — Des méthodes employées par M. Brauer pour la construction 

des balances de précision, p. 336. 

Les arêtes des trois prismes d'une balance doivent former Tinter- 
section orthogonale de trois plans parallèles entre eux et perpen- 
diculaires au plan du fléau, avec un autre plan parallèle au plan du 
fléau. Pour faciliter la réalisation de ces deux conditions pendant la 
construction du fléau de la balance, M. Brauer a imaginé deux appa- 
reils spéciaux. Le premier, destiné à la vérification de la première 
condition, consiste en deux cylindres en acier parallèles entre eux, 
dont Tun porte deux microscopes micrométriques, et Tautre un seul. 
Les deux cylindres peuvent tourner autour de leurs axes de figure 
dans des supports fixés sur une planche horizontale. On vérifie le 
parallélisme des cylindres en même temps que la collimation des 
axes optiques des microscopes à Taide d'un niveau, comme on le fait 
pour le cathétomètre, en plaçant les cylindres verticalement. Cela 
fait, on couche le fléau sur deux supports fixés entre les cylindres, 
de manière que son plan soit parallèle au plan des axes, que les 
microscopes du premier cylindre soient braqués sur les arêtes des 
prismes extérieurs, et le troisième sur l'arête du prisme moyen, 
tourné du côté opposé. La coïncidence des réticules avec les arêtes 
ne doit pas cesser d'exister pendant la rotation des cylindres, si 
les arêtes sont parallèles entre elles. En retournant le fléau, on 
vérifie la perpendicularité des arêtes à son plan, ainsi que l'égalité 
des bras. En usant les facettes des prismes, ainsi que le fléau, on 
parvient peu à peu à réaliser ces conditions. 

Le second appareil est une sorte de marbre de mécanicien 
approprié à cet usage. La surface d'une longue plaque de fonte est 
bien planée et munie d'une découpure à jour. On pose le fléau sur 
la plaque de manière que les arêtes des deux prismes extérieurs 
s'appuient sur sa surface ; le fléau et le prisme moyen trouvent 
leur place dans les découpures. En recouvrant la plaque d'une 
légère couche de rouge à polir, on s'assure du contact parfait des 
deux arêtes. Une petite plaque de glace couverte de rouge et 
posée sur l'arête moyenne permet de s'assurer que celle-ci est 
aussi comprise dans le plan de la surface de la plaque. L'appareil 
peut indiquer une erreur de Zo" de l'inclinaison d'une arête et celle 
de 0,0000125 de la longueur du bras. 
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W. LERMANTOFF. — Application de l'appareil de M. Toeppler pour amortir let 

otcillationt de l'ai|piille d'un galvanomètre, p. 336. 

Le physicien allemand Tœppler a décrit, en 1873, un appareil 
ingénieux fonctionnant par la résistance de l'air pour amortir les 
oscillations d*un corps librement suspendu [*), mais cette inven- 
tion utile n'a pas été appréciée par les constructeurs. L'auteur Ta 
appliqué à un galvanomètre Gaugain et à un antre système de "Wie- 
demann. L'aiguille du premier revient au repos après sept oscilla- 
tions; celle du second prend un mouvement apériodique si l'on 
emploie l'aimant astatisant. 

J. BORGMAN. — Sur la résistance galvanique du charbon à températures différentes, 

p. i63. (Analyse de l'auteur.) 

L'auteur a trouvé, au moyen du pont de Wheatstone, que l'élé- 
vation de la température portée au rouge jaune produit une dimi- 
nution de la résistance du charbon de bois, de Tanthracite, de la 
plombagine, du coke et de charbons de M. Carré. Les coefficients 
thermiques pour i" C. sont : 

Pour le charbon de bois 0,00870 (entre 26 et 260" C.) 

Pour l'anthracite du bassin du Donez 0,00265 (entre 20 et 260^0 

Pour la plombagine d'Alibert 0,00082 (entre 25 et 25o*»C.) 

Pour le coke 0,00026 (entre 26 et 275" C.) 

La chaleur rayonnante, même faible, produit une diminution 
notable de la résistance d'une plaque de charbon de bois. La résis- 
tance du bois de pin, de bouleau et d'ébène diminue aussi nota- 
blement pendant l'échaufleracnt à ioo^-i25°C. ; cette diminution 
est très-marquée pour l'ébène. 

J. BORGMAN. — Sur la force électromotrice thermo-électrique développée au point 
de contact d'un conducteur traversé par un courant et d'un autre conducteur par 
lequel lo courant ne passe pas, p. 3i4. (Analyse de l'auteur.) 

On connaît quelques faits qui indiquent un changement de 
structure dans un conducteur pendant le passage d'un courant. 

( *) Voir Journal de Ph/siçue, t. U, p. 87. 
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L'auteur a trouvé que , dans des conducteurs en fer, ce change- 
gement de structure est capable de produire une force thermo- 
électrîque. Après avoir réduit à o° le courant d'un pont de Wheat- 
stone, formé de fil de fer et traversé par un courant puissant, 
l'auteur faisait chauffer un des points de contact; il s'ensuivait 
une déviation au galvanomètre du pont. Le changement de direc- 
tion du courant de la batterie changeait le sens et la grandeur de 
déviation, preuve de l'apparition d'une force électromotrice dans 
le pont lui-même. Un grand nombre d'expériences ont donné des 
résultats concordants. 



J. BORGMAN. ~ Influence du milieu ambiant sur les actions électrodynamiques, 

p. a85. 



P. ZILOFF. — Influence du milieu ambiant sur l'induction électrodynamique, 

p. 3i4. 

Les deux auteurs ont traité indépendamment le même sujet, en 
se basant sur les formules de M. Maxwell, et sont arrivés à des 
résultats à peu près identiques. Un milieu diélectrique ne peut pas 
influer sur l'induction électrodynamique, mais un milieu magné- 
tique fait augmenter la force électromotrice de Tinduction dans 
le rapport de i à i -f- 4^ A", si l'on nomme k la fonction magné- 
tisante de ce milieu. M. Borgman démontre, en outre, que le 
milieu diélectrique peut influer sur la durée du courant induit. 
M. Ziloff discute une méthode d'opposition de deux bobines 
d'induction semblables pour la mesure de /r, qu'il se propose de 
réaliser plus tard. M. Borgman applique dans le même but la 
méthode de compensation de Poggendorff ( * ) . 

W. Lermautoff. 



(*) Les expériences de M. Borgman sont maintenant terminées; elles donnent 
n = o,oooo35 pour une solution de perchloruro de fer du poids spécifique i,53. 
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ÉTUDE DE L'£H£E6I£ DES BADIATI0N8 
ÉMISES PAB LES SOURCES GALOBinaUES ET LUMIHEUSES ; 

Par m. A. CROVA. 

Considérons le spectre normal d'une source de radiations 
n'ayant subi aucune absorption, c'est-à-dire tombant directement, 
dans le vide, de la source calorifique sur Técran tliermométrique, 
sans avoir été transmis à travers un milieu absorbant. On pourrait 
réaliser approximativement un spectre de ce genre en dispersant 
au moyen d'un réseau gravé sur métal les radiations émanant 
d'une fente éclairée par un corps solide incandescent, dont Timage 
serait obtenue au moyen d'un miroir concave en métal poli. 

Prenons pour axe des abscisses l'échelle des longueurs d'onde, 
et menons à chaque point des ordonnées proportionnelles à l'é- 
nergie calorifique des vibrations correspondantes : nous aurons 
ainsi la courbe des intensités calorifiques du spectre normal en 
fonction des longueurs d'onde. 

Si la température de la source s'élève, nous savons, d'après les 
travaux de M. Draper (*) et ceux de M. Becquerel (-), que deux 
effets se produiront simultanément. De nouvelles radiations de pé- 
riode de vibration de plus en plus courte s'ajouteront au spectre 
primitif qui s'allongera vers le violet, et l'amplitude des vibrations 
de chaque radiation augmentera suivant une certaine fonction de 
sa longueur d'onde et de l'accroissement de température. J'ap- 
pelle courbe isothermique d'un spectre déterminé la courbe dé- 
finie par les considérations précédentes; elle donne, en effet, pour 
une température constante d'émission et pour une autre tempéra- 
ture également constante de l'écran thermométrique, l'énergie de 
chacune des vibrations définie par sa longueur d'onde X, et son 
aire est proportionnelle à l'énergie de la totalité des vibrations 
émises par la source et absorbées par l'écran thermométrique aux 
températures ci-dessus considérées. 

Pour obtenir, par de simples considérations géométriques, les 



(') Dbaper, Philosophical Magazine, t. XXX, p. 343; 1847. 
(*^ K. Becqukiel, La lumière, t. I, p. 61 à 97. 

/. dePhjs,, t. VU. (NoTembre 1878.} 26 
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courbes iso thermiques correspondant à des températures constantes 
déterminées, il faudrait connaître la loi exacte suivant laquelle varie 
rintensité calorifique d^une radiation X en fonction de la tempéra- 
ture de la source qui Témety et déterminer expérimentalement les 
constantes numériques de la fonction qui la représente. 

Admettons provisoirement que cette loi soit représentée par 
une exponentielle de la forme 

1 1= maf{a^ — i), 

comme Tont établi Dulong et Petit pour le cas particulier des ra- 
diations obscures émises par une source dont Fexcès thermomé- 
trique f sur la température 6 de Técran thermométrique est inférieur 
à 240°, la température restant comprise entre les limites zéro el 
60^. M. E. Becquerel a retrouvé la même loi ( * ) pour les radiations 
rouges, vertes et bleues. 

Supposons le pouvoir émissif de la source constant à toutes les 
températures et égal à l'unité; Texponentielle correspondant aune 
radiation de longueur d*onde X aura pour origine sur Taxe des t la 
température to à laquelle cette radiation commence à être émise, 
et ses ordonnées seront représentées, en prenant pour origine 
celte température toj par la formule 

l = a«(a'--i), 

dans laquelle I = o quand t = o, la base a de l'exponentielle étant 
un nombre généralement supérieur à l'unité. 

(Remarquons toutefois que cette formule n'est pas enharmonie 
avec les principes de la Théorie mécanique de la chaleur et ne doit 
pas représenter rigoureusement la loi cherchée; car on en dédui- 
rait pour la loi du rayonnement particulaire la formule 

en faisant f -h 9 = T ; I ne serait nul que pour T = — oo , tandis 
qu'il doit devenir nul pour I = — ajS*^, position du zéro absolu 
sur l'échelle centigrade.) 

Les bases a des exponentielles correspondant à des températures 



(*) E. Becquerel, La lumière, t. f, p. 61 à 97. 
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initiales ^o d'émission des radiations X augmentent à mesure que X 
diminue (* ), de sorte que les courbes qui les représentent se relè- 
vent d'autant plus vite qu'elles correspondent à des X de plus en 
plus faibleSy chacune de ces courbes ayant son origine au point 
de l'axe des t qui correspond à la température to à laquelle la ra- 
diation X commence à prendre naissance, et étant représentée par 
la formule 

tandis que la formule 

représente la partie de l'exponentielle aJ mesurée à partir du 
nouvel axe des t, mené parallèlement au premier par le point de la 
courbe qui correspond à la température 9 prise pour origine des t. 

D'après M. Draper, les valeurs de t^ seraient approximativement: 
523° pour le rouge, 600° pour le vert, 700° pour le bleu, et 1 160® 
pour la raie H. 

D'après M. E. Becquerel, les bases a des exponentielles seraient 
sensiblement : 



lUUl 



1 ,01 160 pour le rouge X = 0,000670, 

1,01371 pour le verl / = o, 000526, 

1 ,01660 pour le bleu X = 0,000460, 

tandis qu'elle est 1,0077 pour les radiations obscures étudiées par 

Dulong et Petit. 

Ces bases varient suivant une certaine fonction de la longueur 

d'onde correspondante, et, si la loi de M. E. Becquerel était exacte, 

on aurait 

}o^a X' 

log a' X ' 

Dans ce cas, on pourrait calculer approximativement la valeur de 
la longueur d'onde des radiations étudiées par Dulong et Petit 
entre zéro et 240°; on trouverait ainsi X=: o"*", 000983. 

Or M. Millier (2) a trouvé, en supposant que la formule de dis- 
persion de Redtenbacher dont il a fait usage s'applique aux 



(*) Dbsaim, Phjsique^ t. II. 

(») McLLEB, Pouillei's Lehrbuch der PhjrtiA, t. II, et Pogg. Ann., t. CV. 

26. 
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rayons calorifiques obscurs, que la longueur d^onde des rayons ca- 
lorifiques situés à la limite du spectre ullra-rouge est ).=o"*", 004800; 
elle serait donc bien supérieure à celle des radiations étudiées par 
Dulong et Petit, et devrait commencer à prendre naissance à une 
température très-basse d'émission. 

Cela posé, menons trois axes rectangulaires; Taxe des X sera 
Taxe des températures, celui des Y sera l'échelle des longueurs 
d'onde, et sur celui des Z nous compterons les valeurs de l'énergie 
calorifique de chaque radiation. 

L'exponentielle, qui correspond à la radiation qui prend nais- 
sance à partir du zéro absolu, se confondra avec Taxe des X, 
puisque la base des exponentielles diminue en tendant vers l'unité, 
quand la température d'émission tend vers zéro. L^exponentielle 
correspondant à une température initiale d'émission déterminée 
sera figurée en traçant cette courbe dans un plan parallèle aux XZ, 
situé à une distance de l'origine mesurée sur l'axe des Y, et égale à 
la valeur particulière X de la longueur d'onde qui commence à être 
émise à cette température, et dont l'origine est sur l'intersection 
de ce plan avec celui des XY, à une distance de l'axe des Y égale à 
la température à laquelle la radiation A prend naissance. 

L'ensemble de toutes ces exponentielles donne lieu à une sur- 
face que nous appellerons surface thermique d'émission. 

De la discussion de cette surface on déduira la solution des 
questions relatives à l'émission des radiations. 

i** On obtiendra la ligne isothermique absolue du spectre des 
radiations émises à une température absolue T en coupant cell« 
surface par un plan parallèle aux YZ, passant par un point de l'axe 
desX mené à une distance T de l'origine. Cette courbe coupera 
l'axe des X, puisque cet axe est l'exponentielle de température 
d'émission à zéro, puis se relèvera, passera par un maximum et 
se terminera en un point de l'intersection de son plan avec celui 
des XY situé précisément à l'origine de l'exponentielle d'émission 
correspondant à la température ï : c'est la forme habituelle des 
courbes d'intensités calorifiques des spectres. 

2? On obtiendra la ligne isothermique relative de ce même 
spectre, correspondant à une température d'émission ï, l'écran 
tliermométrique n'étant plus au zéro absolu, mais à la tempéra- 
ture 0, en coupant cette môme surface par un autre plan parallèle 
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aux YZ, mené à une distance 6 de l'origine, ce qui donnera la ligne 
isolhermique absolue correspondant à une température d'émis- 
sion 0, et en construisant la courbe dont les ordonnées seront en 
chaque point égales à la différence des ordonnées des deux courbes 
précédentes. Celte courbe aura donc, vers les basses températures, 
une pente beaucoup plus rapide que les deux autres et se rappro- 
chera davantage par son aspect des courbes des spectres calori- 
fîques; elle se confondrait avec la courbe calorifique du spectre 
prismatique, si celui-ci n'exerçait aucune absorption élective et 
si l'on tenait compte de sa dispersion spéciale. L'intensité totale 
des radiations émises par la source à la température T sera égale 
à l'aire de la courbe isothermique correspondant à cette tempéra- 
ture; l'intensité des radiations reçues de la source T, sur Técran 
ihermométrique de température 0, sera égale à la différence des 
aires des courbes isothermiques T et ou à Taire de la courbe iso- 
thermique relative à ces deux températures. 

3® On pourra déduire du tracé de ces courbes la mesure de la 
température d'une source inaccessible, par une méthode pure- 
ment s pectromé trique. En effet, cette température peut être 
définie : 

En premier lieu, par la limite de la courbe isothermique du 
spectre de la source considérée ; en effet, il suffirait de connaître 
la température à laquelle commencent à apparaître les radiations 
qui limitent le spectre vers le violet. Mais cette conception théo- 
rique n'a pas de valeur pratique; caria radiation extrême X ne 
commencera à être perceptible par nos organes que lorsqu'elle 
aura acquis une intensité suffisante pour produire sur eux un effet 
physiologique variable avec la délicatesse de chaque organe, ou 
ne pourra affecter les appareils thermoscopiques que lorsque son 
intensité sera devenue suffisante pour produire un effet appré- 
ciable: dans les deux cas, on aura dépassé la température à laquelle 
cette radiation X commence à prendre naissance. 

En second lieu, en mesurant la longueur d'onde qui correspond 
au maximum calorifique du spectre considéré. Ce maximum, en 
effet, sera d'autant plus rapproché du violet que la température de 
la source sera plus élevée. 

Enfin, en prenant le rapport des intensités I et I' d'une même 
radiation X, dans le spectre delà source à température inconnues: 
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et dans celui d*une source de température connue t^ et en le di- 
visant par le rapport des intensités Ii et l\ d^une autre radiation 
déterminée W dans les deux mêmes spectres. 

Supposons, en effet, que la loi de l'émission soit représentée par 
une formule exponentielle de la forme de celle de Dulong et Petit, 
ou de M. E. Becquerel, nous aurons 

l —c (a'-'.- i), l.r^c (a''-': — i), 
l'-.c'(a'-'-~i). r,--=c'(a"-''. — i), 

en désignant par fo et t\ les températures auxquelles commencent 
ù prendre naissance les radiations X et X' ; nous en déduirons 

I _ c a*-'. — I 1, c a'*"'* — I 

Divisant ces deux rapports l'un par Tautre, il vient 

I 1', /i»-'. - T ^"-''.. — I 



r 11 ' «'-'• — I a'- ''. 



— ? 



formule à Taide de laquelle nous calculerons x au moyen des rap- 
ports mesurés jr et -p-S et des valeurs supposées connues de a, a', 

^0 et t\. Or, comme MM. Jamin etMassonont démontré que, pour 
une môme radiation X, il y a proportionnalité rigoureuse entre les 
intensités calorifiques et lumineuses, la mesure d'une température 
pourra se faire à distance, par voie spectrométrique, en mesurant 

les rapports — et -p des intensités lumineuses de deux radiations 

déterminées, rouge et bleue par exemple, dans le spectre de la 
source à température inconnue, et dans celui d'une source dont 
la température est exactement connue ; ces mesures se feront fa- 
cilement au moyen d'un spectrophotomètre dont les milieux 
réfringents n'exercent aucune absorption appréciable sur les deux 
radiations prises comme terme de comparaison. 

Tout ce que nous venons de dire suppose que la loi de l'émission 
est représentée par une fonction exponentielle. S'il en était autre- 
ment, notre raisonnement ne serait en rien modifié : la forme seule 
des calculs serait changée. On peut même, sans connaître la loi de 
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rémission y déterminer empiriquement la relation entre les tem- 
pératures cherchées et les rapports ci-dessus indiqués, mesurés au 
moyen d'un spectrophotomètre(*). 

Enfîn nous avons admis implicitement que les radiations pro- 
venant des deux sources que nous avons comparées n'avaient subi 
aucune absorption élective ; dans le cas contraire, le problème 
serait plus compliqué, et il serait nécessaire de connaître les coef- 
ficients numériques qui caractérisent l'absorption des diverses ra- 
diations par les divers milieux absorbant^. 



•.jh:i:-ï:I 



EXPÉBIMEirTALES SUR LES MAGHIIIES MAHHÉTO-ÉLECTBiaUES 

(Fin) (•); 

Par mm. MASCART et ANGOT. 



III. 

16. Machines mixtes. — Il ne nous reste plus à étudier par 
expérience que les machines mixtes, composées d'aimants el 
d'électro-aimants. Dans ces machines, l'intensité du courant est 
proportionnelle à la vitesse, si l'on admet que le magnétisme des 
aimants permanents reste invariable, que celui des électro-aimants 
ne dépend que de l'intensité du courant, et que les réactions n'ont 
pas d'influence. 

La force électromotrice est représentée par la formule 

E = n(A-t-A,M), 

dans laquelle n désigne le nombre de tours par seconde, A et A| 
deux constantes, et M un poefBcient qui est constant pour des 
courants faibles et devient à la limite, pour des courants très-forts, 



(') Voir^ à ce sujet, la Note dans laquelle sont résumées les mesures que j'ai entre- 
prises à ce sujet {Comptes rendus des séeuices de l* Académie des Sciences^ t. LXXXYll, 
p. Saa. Paris, 19 août 1878). 

(*) Journal de Physique, t. VU, p. 79. 
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01^ iji>oii inverse de rintensilé. L^intensité i du courant dans b 
u»<w)uiu* employée comme éleclromoleur et le rendement méa- 
iiivHto r dti mt^mc appareil satisfont toujours aux relations 

/Rr-E, rE.=:E, 

x»C\ Il dônii^ne la résistance totale du circuit et E© la force élecl^> 
iMoliirt* t\o la pile: il en résulte que les expressions 



iR 
n 



rE. 



n 



=r A-f-A.M 



\|vii>tMil élrc é*;;alcs et constantes pour des courants faibles, mais 
UiiiiiiMirnt (|uand Tintensité dépasse une certaine limite, puisque le 
(«M («MIT M va alors en diminuant. 

|.(i plupart des machines usuelles rentrent dans cette classe. 
I i llr'» aiint l<*s machines de Pivii, de Glarke, de NoUet (O* l'Ai- 
ImHun^ n'Iles de Gramme à aimants fixes, etc. Nous avons em- 
phi\ô pour les étudier des procédés de mesure différents. 

17. L'une des méthodes consiste à opposer directement à la ma- 
1 liinr une pile d'un certain nombre d'éléments et à déterminer 
rliiMpiii itiiti la vitesse nécessairt^ pour annuler le courant. Dans ce 
(lia, lit force électromotrice de la machine doit être exactement 
pMiporlionnelle à la vitesse. Voici, en effet, quelques expériences 
oui vitrifient cette propriété d'une manière très-exacte : 

Machine Gramme^ /!• ^COtC. 



SumUrtf de Utun 


Nombre 




litf l'iiiMieau 


d'clémenU Danieil 


Happori 


l»iir Mconde. 


(*n opposition. 




/i. 


P- 


n 


IO,2 


3 


0,294 


l4,0 


4 


o,28G 


i7»8 


5 


0,281 


^.2,2 


6 


o,?.^o 


25,5 




0,275 


29» 5 


8 


0,272 




Mov. . . . 


0,270** 



i:z:0^'S258, 
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Petite machine Alliance' à courants redressés. 

Nombre de tours Nombre 

de l'anneau d'éléments Daniell Rapport 



par seconde. 


«n 


opposition. 


P. 


//. 




P- 


n 


6.79 




9 


1,33 


6,08 




8 


1 ,32 


5,29 




7 


I ,32 


4.58 




6 


1 ,3i 


3,93 




5 


1,27 


3,i5 




4 


1,27 






Moy 


i,3i«>— r»»S2Ô. 




Machi 


me Gramme 


, n«» W332. 


3o,o 




9 


o,3oo 


22,8 




7 


0,307 


16,5 




5 


o,3o3 


i3,i 




4 


o,3o6 


9.8 




3 


o,3o6 


6,4 




2 


0,3l2 



Moy .... o ,3o6'* — o^***', 292. 

Une partie des différences que renferment ces tableaux est due à 
rinégalité des éléments de la pile et aux erreurs commises dans la 
mesure de la vitesse. On peut donc employer des machines de ce 
genre pour déterniiner d'une manière très-exacte la force électro- 
motrice d'une pile par opposition. 

18. Une seconde méthode est basée sur l'emploi d'une sorte de 
potentiomètre. On introduit en dérivation, sur le circuit de la 
machine, une pile d'un certain nombre d'éléments Daniell, et l'on 
modifie la résistance du pont de façon que, pour chaque expérience, 
l'intensité du courant soit nulle dans le circuit de la pile. 

Soient, en effet, Rla résistance du circuit AMB {fig* i) qui com- 
prend la machine, X la résistance du pontAB, e la force électro- 
motrice d'une pile auxiliaire placée sur un nouveau fil aboutissant 
en A et B, et contenant un galvanomètre G, E la force électromo- 
Irice de la machine. Lorsque le courant est nul en G et a une 
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intensité égale à I dans le circuit principal, on a les relations 

E=:(R^-X)I, er^U, 
d'où Ton déduit 

E : (, -^ «) .. 

Si la pile est formée de p éléments Daniell, on pourra remplacer 




y)Sr 



e par^D. Enfin, si la force électroniotrice de la machine est pro- 
portionnelle à la vitesse, on peut écrire 

Er-/lE„ 

n étant le nombre de tours de la bobine par seconde. 
L'équation précédente devient alors 



nE, 



I -+- 



'^)pD, E.= ( 



A/ n 



Le second membre doit donc rester constant quand on fait varier 
toutes les quantités qui le composent. 

19. Voici, par exemple, quelques résultats obtenus avec une 
première machine Gramme (n^ 47907) dont la bobine avait une 
résistance de o*'**"*, Sg5 : 



en ohmt. 


«('). 


P- 


\ ' ^Jn 


en TolU. 


1,42 à 78,5 


19,05 


6 


o,o832 


0,477 


2,37 à 80,5 


i5,32 à 21,86 


6 


O90810 


0.464 


7,46 à 87,7 


20,20 à 22,22 


2 


0,2450 


0,468 


37,3 à 87,7 


22,22 


I 


o,485o 


0,463 
0,468 



(') Dans I et expériences on déterminait, au Ueu do 1, la durée e de 30 tours de ma- 
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On voit par les valeurs de 1 que la résistance a varié de i°^'",42 
à 87°»»"% 7, c'est-à-dire de i à 62. 

La valeur de E| , qui correspond à la force électromotrice relative 
il 1 tour de la bobine par seconde, est constante et égale à 0,490 
Daniell ou 0,468 volt. 

Avec une autre bobine de résistance plus grande i,53 et les 
mêmes aimants, on a obtenu : 



X. 


n. 




P- 


Moyenne de 


en Tolts. 


1,60 à 81,8 


7,85 à 


7^9 


3 


0,273 


0,782 


16,80 à 87,6 


8..4à 


7*67 


I 


o,835 


0,797 


5,26 à 79,0 


10,80 à 


10, 3o 


6 


0,129 


0,739 


9,19 à 87,3 


10,80 à 


10, 3() 


2 


o,43i 
Moy. . . 


0,823 
. 0,785 


0*943 à 79,7 


25,60 à 


18,00 


6 


0,1 36 


0,779 


20,66 à 77,6 


25,60 




2 


0,4^^ 


0,793 


1,47 à 72,1 


3o,3o 




9 


0,0931 


0,800 



Moy 0,791 

Dans les différentes expériences de ce dernier tableau, la vitesse 
a varié de i à 4, 6t la résistance de i à 84* 

Il est donc vérifié que, dans ces limites, la force électromotrice 
est proportionnelle à la vitesse de rotation et indépendante de la 
résistance du circuit. 

Avec le dernier anneau, la force éleclromotrice serait de 0^^*^,788 
pour I tour par seconde. On peut remarquer que le rapport des 
résistances des deux anneaux est 

I ,53o 

et que le rapport des forces électromotrices pour une même vitesse 



nivelle, c'est-à-dire de i33'<>°",33 de la bobine; cette dernière faisait, en effet, 6*^^,66 
par tour de manivelle ; on a donc 

• i33,33 I / 

n = ou - = 



n i3i,6S 
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est sensiblement le même, 

o>7^8 ^ 

j-r- = I ,09; 

mais cette relation est purement accidentelle. 

20. D*aiitres machines ont donné des résultats exactement de 
même nature : 

Machine Gramme n^ 47332 





( Résistance de Tanncau = 


1,68). 




;. 


//. 




y- 


H)'.- 


H)' 


0,89 à 87,7 


11,7 à 


10,6 


a 


0, i56 


0,298 


1,32 à 24,9 


5,67 à 


5,22 


1 


0,295 


0,282 


6,45 


II ,0 




1 


o,3i6 


o,3o2 


8»77 à 87,7 


ï<>»9 




3 


0,100 


0,287 


1,22 à 26,7 


i5,8 à 


.5,4 


3 


0, lOI 


0,289 


0,66 à i3,9 


21,8 




3 


0,0953 


0,273 


0,27 à 8,69 


28,5 




3 


0,111 


o,3i8 


28,90 à 78,58 


10,9 




3 


0,0977 


0,280 


2,02 à 59 , 2 


22,2 




3 


0,093 
Moy . . . 


0,266 
. 0,288 



La machine vaut en moyenne 0^°**, 288 pour i tour d'anneau 
par seconde. 

Machine Gramme n^ 46016 

(Résistance do l'anneau =- i,55). 



Ji. 




w. 


P- 


^Hï 


'^H) 


4,39 à 36,6 


5,4» 


à 5,12 


I 


0,265 


0,253 


3,64 à 54,1 


10,8 


à 10,5 


2 


0,143 


0,272 


39.5 


10,5 




3 


0,0991 


0,284 


4,08 à 66, I 


16,5 




3 


, 0882 


0,253 


2,35 à 3 1,8 


21,8 


à 21 ,0 


3 


0,0847 


0,243 


2,46 à 67,3 


33,0 


à 32, 1 


3 


0,0870 

Moy . . . 


, 266 




0,269 
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La machine vaut donc o^^'SaSp pour 1 tour d*anneau par 
seconde. 

21. La méthode du potentiomètre présente, dans le cas actuel, 
quelques inconvénients, parce quUl faut changer d'une manière 
continue la résistance X du pont, pour ramener au zéro Taiguille 
du galvanomètre, et que les variations inévitables dans la vitesse 
de la machine permettent difficilement d'annuler le courant. 

Dans d'autres expériences plus complètes, on a mesuré directe- 
ment l'intensité du courant par un galvanomètre installé sur une 
dérivation du circuit principal. Le shunt sur lequel était installé le 
galvanomètre avait une résistance variable, et l'on pouvait intro- 
duire des résistances sur le fil du galvanomètre lui-même, de sorte 
qu'avec le même instrument on mesurait des intensités de tout 
ordre de grandeur. 

22. Voici les résultats obtenus avec une machine Gramme à 
aimants verticaux, dont la bobine avait une résistance de o°**",636. 

On a calculé chaque fois la force électromotrice E|, et ces 
nombres ont été groupés en trois colonnes qui donnent la compa- 
raison des moyennes avec les valeurs correspondantes de la vitesse, 
de la résistance et de l'intensité. 

Force électromotrice calculée Ei pour 1 tour de Vanneau 

par seconde. 



VITESSE. 



RÉSISTANCE. 




Valeur 
du circuit 
en ohms. 

44 

100 

200 

1000 

5ooo 

lOOOO 

20000 



en volls. 

0,78 
0,82 

o>79 

o>77 
0,78 

o>74 
«>74 
o>74 



INTENSITÉ. 


Courant 


E. 


en webers. 


en volts 


y 00025 


o»74 


y 00 181 


0.74 


0,023o 


o»77 


o,o56 


0,81 


0,262 


0,78 


0,742 


0,78 



On voit que la vitesse avarié de i à 16, la résistance de i à 1 3o, 
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et rintcnsité de i à 3ooo. La quantité Ej, qui devrait être con- 
stanle, augmente d^environ-^^ quand la vitesse ou la résistance di- 
minue. Elle augmente un peu avec l'intensité , et la variation 
semble même de sens contraire à celle qu'on pouvait prévoir. Mais, 
par suite des causes d'erreur nombreuses que comporte ce genre 
de mesures, surtout en raison des variations inévitables de vitesse 
dans le cours d'une même expérience, on. peut considérer la for- 
mule simple comme sensiblement applicable. 

23. Les mêmes expériences ont été répétées en montant succes- 
sivement sur le même axe deux autres bobines très-différentes. 
1-i'une, formée de fil très-gros, n'avait pour résistance que o®^",o5; 
Tautre, au contraire, d'un fil très-fin, avait une résistance de 

Les résultats généraux ont été les mêmes. La valeur de E| n'est 
pas restée absolument constante : elle a varié de 0,22 à 0,24 pour 
la bobine à gros fil, et de i,58 à i ,68 pour la bobine à fil fin. Les 
variations sont du même ordre de grandeur que dans le cas pré- 
cédent et doivent tenir en grande partie aux erreurs inévitables 
dans la mesure de la vitesse. 

En résumé, les expériences relatives à ces trois bobines nous 
montrent que la force électromotrice est sensiblement proportion- 
nelle à la vitesse, tant que celle-ci ne dépasse pas 5o tours de l'an- 
neau par seconde et que l'intensité du courant n'atteint pas 
0,8 weber. 

La force électromotrice développée quand l'anneau fait une ré- 
volution par seconde est : 

Tolt ohm 

0,23 pour la bobine de résistance égale à o,o5 

0,77 » o,636 

1 , 63 » 5,32 

24. Quand la machine fonctionne comme moteur sous l'action 
d'une pile dont la force électromotrice est Eo, et qui donnerait 
dans le circuit un courant d'intensité Iq, si la machine était en 
repos, l'intensité réelle I est plus faible, et la force électromotrice 
inverse d'induction peut s'écrire, comme plus haut, 

E = NE,. 
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D'autre part, le rendement ayant pour expression 

_ î E _ NE, 

lo £<o Eo 

on en déduit 



^■=i{-;.) 



Si la pile introduite dans le circuit est composée de p éléments 
ayant chacun une force électromotrice égale à D, on a finalement 



-■='^{'-\) 



Pour déterminer l'intensité initiale lo, il ne faudrait pas se 
contenter d'arrêter la bobine ; il y aurait alors une incertitude du 
même genre que celle qui a été signalée déjà à propos des ma- 
chines Froment ( * ). Il vaut mieux faire tourner très-lentement la 
bobine dans un sens, puis dans l'autre, et prendre la moyenne des 
nombres obtenus à chaque opération. 

Les expériences suivantes ont été faites en introduisant dans le 
circuit de la machine une pile composée de 4 éléments Daniell, et 
en faisant tourner à la main la manivelle à raison de 1 tour en 
t secondes. L'arbre faisant 10 tours pour 1 seul de la manivelle, on 
avait donc Ni =^ 10; la formule à vérifier devient 



10 



-t) 



25. Les résultats généraux sont représentés dans les tableaux 
suivants : 

I" Bobine à gros fil [résistance = o"^",o5) 

( Intensité initiale I„ =: 69). 



t. 


I. 


{-f> 


(' 


\J 10 


E, 
en Tolts. 


8»... 


64 


0,07 




0,224 


0,2l4 


4 • • • 


59 


o,i5 




0,240 


0,229 


!1 . . . 


49 


0,29 




0,282 


0,222 


I . .. 


3o 


0,57 




0,228 


0,218 


OyS.a 


— 10 


i,i4 
Moyenne.. . 


• . 


0,228 


0,218 


• 


0,280 


0,220 



(*) Journal de Pl^sique, t. YII, p. 84 et 87. 
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?" Bobine à Jil moyen [résistance = ù°^'*, 636) 

(Intensité initiale I«^53,5). 



(-O- ('-rJTS 



8- 


4o, 


5 


0,24 


0,768 


4 • • . • 


27 




o,5o 


0,800 


j% • ■ ■ • 







1 


Oy8oo 


1 . . . . 


-55 




2,o3 
Moyenne . . . 


0,812 




0,795 



t- I. V KJ V I.y 10 en ToIts. 

0,733 
0,764 
0,764 

o,7^î) 



3*» Bobine à fil fin [résistance = S*»*»»" ,32.) 

(Intensité initiale I, = 59). 

S» 28 0,53 I ,70 I ,62 

4 — 2 I ,o3 1 ,65 1 ,58 

2 —62 2,o5 1,64 1,57 

Moyenne... 1,66 1,59 

L'accord entre les valeurs de E| trouvées par ce procédé avec 
celles qu'on a obtenues plus haut, en employant la machine comme 
électromoleur, est aussi parfait qu'on peut le désirer. 

26. Dans une autre série, avec la bobine à gros lîl (résistance 
o,oj), on a fait varier le nombre des éléments de la pile. 

i'' i5 éléments DanielL 

(Intcnâité initiale 1,= 1 18). 



t. 1. 

4 ii3,8 

2 1 09 , 5 

' 98 

0,5 78 



(-9- 


(■4):ï- 


en Tolts 


o,o36 


0,216 


0,206 


0,072 


0,216 


, 206 


0,169 


0,253 


0,24^ 


0,339 


, 253 


0,242 



Moyenne... 0,234 0,223 
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2** lo éléments Daniell 

(Intensité initiale I.= 98). 



(-i)- (-os 



_ E, 

f' î. V l.y V 1.7 lo en volts. 



4* 9^ o,o6i 0,244 0,233 

2 85 >5 0,128 o,256 0,244 

1 74»2 0,242 0,242 o,23i 

0,5 5o 0,4^9 0,244 0,233 

Moyenne... 0,246 o,235 

3° 5 éléments Daniell 

(Intensité initiale I,= 89). 

4* 80,8 0,092 0,184 0,176 

2 6g, 5 0,220 0,220 0,210 

I 49^6 0,443 0,221 0,211 

0,5 14 0,842 0,210 0,200 

Moyenne... 0,209 0,200 

La moyenne de ces trois séries donne encore 0,22, nombre 
identique à celui qui a été trouvé précédemment. Les écarts d'une 
série à l'autre tiennent, soit aux erreurs inévitables dans les expé- 
riences, soit plutôt à un défaut d'identité dans les éléments de la 
pile employée, éléments que, pour plus de simplicité, on avait tous 
supposés égaux. 

La vérification de la formule élémentaire est donc assez com- 
plète pour qu'on puisse l'appliquer, sans erreur sensible, à tous 
les cas que Ton rencontre dans la pratique. 

27. Quelques expériences ont été faites aussi pour vérifier la 
proportionnalité qui doit exister entre la force électromotrice 
d^induction et l'intensité du champ magnétique dans lequel se 
meut l'électro-aimant. On s'est servi pour cela de deux machines 
Gramme de modèles différents. L'une d'elles avait deux groupes 
distincts d'aimants en fer à cheval, et l'on a opéré successivement 
avec l'un des groupes ou les deux à la fois. Dans la seconde ma- 

J, de Phrs., t. vu. (NoTembre 1878.) 27 
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chine, Taimant était formé de vingt-trois lames d*acier (système 
de M. Jamin ), dont on enlevait un certain nombre. 

L'intensité du champ était déterminée par la méthode de 
Weber (*). L^anneau étant enlevé, on plaçait dans le champ une 
petite bobine reliée à un galvanomètre et dont Taxe était sensi- 
blement parallèle à la direction des lignes de force. Quand on fait 
tourner brusquement cette bobine de 180 degrés autour d'une 
droite perpendiculaire à son axe, il s y développe une force électro- 
motrice, et Tangle d'impulsion qu'éprouve l'aiguille du galvano- 
mètre est proportionnelle à l'intensité du champ, si l'on a soin que 
la déviation ne soit pas trop grande. Ce champ magnétique n'est 
pas uniforme, mais on obtenait des résultats comparables en pla- 
çant chaque fois la bobine d'épreuve au milieu. La force électro- 
motrice de la machine, correspondant à un tour d'anneau par se- 
conde, était déterminée chaque fois en la faisant fonctionner 
comme éleclromoteur. 



28. Voici les résultats obtenus avec la machine à aimant la- 



mellaire : 



Moy. 



Intensité du champ. 



'j3 lames. 


i3 lames. 


8 lames 


C. 


C. 


C\ 


38,5 


p3,6 


11,5 


38, G 


22,8 


1 1 ,3 


38,4 


27,8 


1 1 ,2 


38,2 


22,8 


11,2 



38,2 



23,0 



11,3 



a3 lames. 

Nombre 
détours par 1*. E,. 

6,1 O , 269 

6,5 o , 256 
3,3 0,254 



Mov. . . 0,260 



Force électromotrice, 

i5 lames. 

Nombre 
de tours. F[. 

6,1 0,167 
3,3 o , I 63 



o, i65 



8 lames. 



Nombre 
de tours. 

6,2 

5,9 
2,9 



E* 



0,075 
0,0757 

O , 0795 

0,0767 



(') Voir Œuvres do Verdet, 1. 1, p. ia8. 
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En comparant ces nombres deux à deux, on obtient 

C C G" 

g:=,47, j^-i39, ;^-.47. 

Avec la machine à deux groupes d'aimants, Tintensité du champ 

a été de 76 pour Taimant complet et de 70 pour un seul groupe, 

l'armature en fer doux restant la même. Or, la machine, tournant 

à la vitesse de i tour par seconde, a donné dans un galvanomètre 

des déviations qui étaient dans le rapport de i3o à 120. 

«6 ^ . 

Le rapport des intensités du champ est — = i ,o85, et celui des 

1 3o 

forces électromotrices = i ,o83, nombres identiques. 

120 ^ 

La force électromotrice de la machine Gramme est donc pro- 
portionnelle, toutes choses égales d'ailleurs, à Tintensité magné- 
tique du champ dans lequel a lieu le mouvement de Tanneau. 

29. Quand on tient compte des réactions qui s'exercent entre 
les aimants fixes et les électro-aimants, on trouve que Tintensité 
du courant fourni par les machines mixtes n'obéit phis à des lois 
aussi simples, et peut être représentée par l'expression ( * ) 

. __ n(_A -4- A. M) _ A-i-A .M 
*■" R H- 71 A, M' ""R , .7' 

n 

dans laquelle A2 est une nouvelle constante. 

L'intensité du courant croît moins que la vitesse de rotation, 
et cette circonstance peut se manifester plus ou moins rapidement, 
suivant le mode de construction. 

Ainsi, pour une machine Clarke de laboratoire, dont la bobine 
avait une résistance de o^**",i94, et le circuit extérieur une ré- 
sistance de 43"*'"", 5, le rapport de l'intensité du courant à la vi- 
tesse a varié de 1 à i , 20 lorsque le nombre de tours de la bobine 
passait de 5 à 25 par seconde. 

Avec une machine de M. Niaudet, composée d'une série d'élec- 
tro-aimants disposés sur une circonférence, comme les différents 



(') Journal de Physique, t. VII, p. 83. 

27 
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élémcnls de Fanneau Gramme, on laissa, au contraire, la vitesse 
constante, et Ton fit varier la résistance totale de 17 à 210. Le 
produit de Tintensité par la résistance, au lieu d*étrc constant, a 
augmenté de près de moitié (de i à i,44)> c'est-à-dire dans le sens 
indiqué par Tinfluence des réactions. 

30. Si Ton veut se borner, dans la formule précédente, à une 
première approximation, en considérant le facteur M comme une 
constante, on voit que Ton peut représenter les phénomènes à la 
manière ordinaire, en ajoutant au circuit total une résistance fic- 
tive proportionnelle à la vitesse. M. Jamin (*) a trouvé, en effet, 
par expérience, sur une machine de V Alliance à lumière élec- 
trique et à courants alternatifs, que Tintensité du courant peut être 
calculée par la formule d'Ohm, en considérant la force électromo- 
trice comme proportionnelle à la vitesse, mais à la condition de 
remplacer la résistance réelle des plateaux de bobines par une 
résistance fictive, environ 8 fois plus grande. Si la machine avait 
marché à vitesse variable, M. Jamin eût reconnu, sans doute, que 
le terme à ajouter aux résistances est lui-même proportionnel à la 
vitesse. 

31. Enfin nous n'avons pas tenu compte non plus du retard à 
raimantation,qui doit compliquer beaucoup les résultats, surtout si 
Ton ne modifie pas les points de contact du commutateur à me- 
sure que la vitesse de rotation varie. L'expérience suivante en est 
un exemple. 

La machine Clarke, déjà indiquée plus haut, a été munie de sa 
bobine à fil fin, dont la résistance est de 87 ohms. Le circuit était 
fermé par un fil très-conducteur, et Ton obser\'ait l'intensité du cou- 
rant à l'aide d'un galvanomètre placé en dérivation sur une partie 
du circuit. La machine marchant lentement à la main, Faiguillc 
dévia d'un certain côté : le courant avait le sens prévu, que nous 
considérerons comme positif. En augmentant la vitesse d'une ma- 
nière progressive, on vit le courant aller d'abord en croissant, 
passer pai* un maximum, puis diminuer rapidement, changer de 
signe, passer de nouveau par un maximum du côté négatif, revenir 

( ') AnnaUi de Chimie et de Phjsique^ /|* série, l. XVII, p. 7çfi, 
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au zéro, puis dévier encore du côté positif. A ce moment, Ja vitesse 
étant excessive, il fut impossible de pousser Texpérience plus loin ; 
mais, en abandonnant la machine à elle-même, Taiguille du galva- 
nomètre indiqua les mêmes variations lorsque la bobine, en se ra- 
lentissant, repassait par les mêmes vitesses. 

Il paraît difficile d^expliquer le détail d'un phénomène aussi 
complexe; il y a longtemps déjà que Verdet (*) avait obtenu des 
effets de même nature avec la machine de Page. 



GOHTBIBUnOH A LA THÉORIE DES Y0TELLE8 ; 
Par m. BOURSEUL, 

Inspecteur des lignes télé(;raphiques. 

Les voyelles sont des sons produits par le larynx et analysés 
par la cavité buccale, c'est-à-dire par un résonnateur que nous 
avons la faculté d'accorder à des hauteurs différentes. La hauteur 
du résonnateur correspondant à chaque voyelle peut être facile- 
ment mise en évidence. Emettez une voyelle quelconque, puis, 
laissant les organes dans la même position, suspendez le souffle, 
et frappez légèrement les dents avec l'ongle. Un son est alors pro- 
duit : c'est ce que l'on appelle le son propre de la bouche. Ce son, 
qui caractérise la voyelle correspondante, peut être représenté par 
un nombre. Chaque voyelle a donc son équivalent numérique. Ces 
principes, mis en lumière par les travaux de Helmhollz, de Tyndall, 
de Rosapelly, peuvent être considérés aujourd'hui comme acquis à 
la science (*). Le but que se propose l'auteur de la présente Note 
est d'en faire une application aux faits qui se produisent dans 
la langue parlée. 

Les sons voyelles usités dans les divers idiomes se distinguent 
entre eux par des nuances délicates et rapprochées. Il y a en réa- 
lité autant de voyelles distinctes qu'il y a de hauteurs du son 



(*) Voir Œuvres de Vehdet, t. 1, p. 53. 

(*) Fbir à ce sujet Helmholtz, Traité de la musique fondée sur l'étude des sensa- 
tiont asuUttPes, p. 1 35 de la traduction française par M. Guéroult. 



JOCRSEUL. 

. _ . 'oiiii Je vue de Tacouslique, les vovelles 

..^.^ iiiiii : mais si, au lieu de coDsidérer l'en- 

».uii.>. -iii »'occupe d'un dialecte donné, d'un 

m ielcruiiné, ces sons se Irouvenl réduits à 

-u-^-àut. 

iu«.iic avec tout le soin possible mon propre 

ai!t' t'ninçaisy et si je détermine exactement les 

M« labituellenicnt usage, je trouve d'abord les 



■ V 



A 

pûle! 

léie ^ 



O 
( poste ) 

EU 

[pour) 



O 

(Pau) 

EU 

(peu) 



OU 

(tout) 

U 

(rue) 



... ^ liiisi distribuées, si je cherche les sons propres de 

. eut- correspondent, et faisant abstraction de la hau- 

. qui ne joue ici aucun rôle, je trouve, pour la pre- 



-* »^ 






do y sol, 



f". 



SI 



ré, 



mi. 



/". 



(h ; 



SI, 



;«utiiitiiiitioii du la hauteur relative donnée par l'auteur est tK's-facile à 

«.,v .-victituile ; mais ]a dcterniinatiou de la hauteur absolue est tK*s-<IifriciIo. 

.. \.-.v«« >'( V- Hi'lmhoUz l'ont essayée chacun de leur côte. Les résultats soni 

^« .^.i.« !a iiadurtion française de l'Ouvratro cite ci-dessus. Mais M. Kœnig nous 

«..ua.«|iicr uni» erreur do traduction. Mous profitons de roccasion pour la rec- 

^. ., •«•«•! donner deux déterminations récentes de M. Kœni(;. Voici les nombres 

^ ,.. >i^ MMii donnés par l'auteur dans l'OuTrago original; ils se rapportent aui 

•,%.•»** ilU'iuando» : 



lIAl'TBrR 



\, .^.K-, d'après Dondsrs. 

i /' /«; 

\} d' ré^ 

\ *' «^ 

\V g^ toi, 

^ il la^ 

t cis'"uef 

[ f" fc. 



d'êpr^i IlelnihultA. 

J /". 

*' si''. 



d'après kiviit.: 



bsi 



b 



y 



SI 



cis'^ue^ 



fras'"soLîa\ 



si' 



re. 



*" si ' 



{La Rédaction,) 
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c'est-à-dire, pour la première ligne, les notes de Taccord parfait 
en do majeur, pour la seconde un accord parfait dans un autre 
ton, celui de re. 

En disant successivement A (par), É (thé), et I, je trouve (/ni), 
(51), (re), de sorte que I appartient, par l'accord dont il fait 
partie, à la seconde classe des voyelles. Les voyelles ainsi distri- 
buées acoustiquement en deux classes, il reste à examiner ce qui 
se passe dans les langues. 

M. Rœhrig a écrit à Hitchin, petite ville d'Angleterre, dans le 
Hertfordshire, un ouvrage qui a remporté le prix de linguistique 
fondé par Volney, et qui a été couronné dans la séance publique 
de rinstitul du 23 octobre 1848. L'auteur y expose d'une manière 
complète et suivie les grandes lois grammaticales des langues tar- 
lares et finnoises, et, chaque fois que le sujet le comporte, il re- 
cherche, dans les idiomes des peuplades sauvages, des preuves à 
Tappui des faits qu'il avance et des théories qui s'en déduisent. 
Après avoir établi la différence tranchée, ou pour mieux dire l'an- 
tagonisme de certaines consonnes et de certaines voyelles, ce phi- 
lologue les partage en deux classes distinctes, l'une comprenant 
les voyelles a, o, om, l'autre les voyelles é, eu, u. Nous retrouvons 
donc ici nos deux classes de voyelles telles qu'elles ont été établies 
plus haut. 

Les voyelles qui entrent dans la composition d'un mot apparte- 
nant à un idiome tartaro-finnois font invariablement partie de la 
même classe, et jamais on ne peut rencontrer dans un même mot 
des voyelles de la première ni de la seconde catégorie. Sur ce 
principe repose tout le système grammatical de la langue turque 
par exemple ; là se trouve l'explication de ce que l'on appelle la 
conjugaison forte et la conjugaison faible y la déclinaison forte et 
la déclinaison faible. 

Les langues dérivées subissent des altérations successives qui 
font peu à peu disparaître les traces de ce principe primitif, mais 11 
ne s'y fait pas moins sentir d'une façon générale sous diverses 
formes. 

Remarquons dans l'écriture de l'allemand, par exemple, l'affi- 
nité des voyelles réparties dans les deux classes indiquées. De 

û, o, w (prononcez OU) 



38o C. DECHARME. 

vous passez à 

•« •" •• 

a, o, u, 

[é) [eu) [u) 

en meltant le double accenl, ce qui s^appelle adoucir la voyelle; 
ce double accent est simplement le signe de la seconde classe de 
voyelles, de môme qu'en turc le medda est Tindice d'un élif de 
première classe. 

Dans le verbe latin capio, Yi entre deux voyelles est, comme on 
le sait, une consonne ; les voyelles sont a et o et appartiennent à 
la première classe. Le principe d'harmonisation ne peut certaine- 
ment se retrouver d'une façon générale dans la langue latine ; ce 
n'est pas sans raison néanmoins que, le verbe passant du présent 
au parfait, l'i s'impose, le mot change de classe, et capio devient 
cepi. On retrouve facilement l'influence du même principe dans la 
plupart des conjugaisons dites irrégulières. 

II m'a paru intéressant de signaler cette distribution des 
voyelles en deux accords parfaits, distincts; cette classiGcation 
vient confirmer d'une façon assez inattendue le principe très-im- 
portant découvert par M. Rœhrig, et que, par instinct, l'auteur 
avait appelé lui-même le Principe d'harmonisation du langage. 
J'ai voulu surtout établir pratiquement que la Physique est appelée 
à intervenir utilement dans le domaine de la grammaire, et à 
prêter secours même aux linguistes. 



SUR LES FORMES VIBRATOIRES DES CORPS SOLIDES ET DES UaUIDES; 

Par m. C. DECHARME. 

Pour étudier les formes vibratoires des plaques métalliques, j'^i 
imaginé de répandre sur elles une mince couche d'eau, pour rem- 
placer avantageusement le sable qu'on emploie d'ordinaire en 
cette circonstance. Le plateau de verre circulaire soumis à l'ex- 
périence est choisi d'épaisseur uniforme. Il est percé à son centre 
et fixé en ce point à un pied très-lourd. Après l'avoir muni d'un« 
mince bordure de cire à modeler et l'avoir disposé horizon- 
talement, on verse sur lui une couche d'eau de i à 3"" d'é- 
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paisseur, suivant refTet à produire. Alors, en attaquant le pla- 
teau avec rarchety on fait apparaître à volonté (selon la distance 
du point touché au point d'attaque), 4» 69 ^y 1^9 ••• réseaux 
symétriques quadrillés, plus ou moins étendus à la surface du 
liquide, tantôt disposés sur le pourtour (réseaux périphériques), 
tantôt complètement détachés des bords (réseaux excentriques). 
Ces réseaux correspondent évidemment aux centres de vibrations 
du plateau , et les stries qui les composent en sont les lignes 
nodales élémentaires. 

Je ne puis relater ici tous les résultats particuliers obtenus avec 
les nombreux plateaux (i5) sur lesquels les expériences ont porté; 
d'ailleurs, ces résultats concordant très-sensiblement entre eux, 
il suflira de citer un exemple pour fixer les idées sur les relations 
générales qui existent entre les deux éléments de la question qui 
nous occupe, à savoir le nombre des réseaux et la hauteur ou le 
pombre des vibrations des sons correspondants. 

Si l'on prend un plateau de o",4i6 de diamètre et de o",oo3 
d'épaisseur, recouvert d'une couche d'eau de o™, 002, on trouve 
entre les nombres de réseaux et les hauteurs des sons correspon- 
dants les relations suivantes : 

Réseaux périphériques. 

Nombres des réseaux si- 
multanés 4 ^ 8 10 12 i4 16 

Hauteurs des sons cor- 
respondants faf soif faf ulf soif ulf faf 

Rapports des nombres de 

vibrations i 7 4 ^ 9 12 16 

Réseaux excentriques. 

Nombres des réseaux. ... 4 ^ ^ ^^ ^^ '4 ^^ 
Hauteurs des sons rét ia^ ré^ fa^ ///» uU ré, 

La hauteur du son auquel correspond le premier système de 
réseaux excentriques (le système à 4 réseaux) coïncide, à un 
demi-ton près, au-dessus, avec le son qui naît de la division du 
plateau en dix sections périphériques. 

Le plus important de ces résultats est celui qui montre que, 
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quand les nombres de réseaux sont entre eux dans le rapport de i 
à 2 (comme 4 ^^ 8 réseaux, 8 et i6, 6 et la), les intervalles des 
sons correspondants sont de deux octayes, c'est-à-dire que les 
nombres de vibrations sont dans le rapport de i à 4? pour les ré- 
seaux périphériques. 

Passons maintenant à la relation qui existe entre la largeur des 
stries produites sur un plateau circulaire vibrant et le nombre des 
vibrations des sons correspondants. 

Lorsqu'on fait vibrer un plateau recouvert d'une mince couche 
de liquide, et qu'on lui fait rendre différents sons, on reconnaît 
aisément que le nombre des réseaux symétriques va en augmentant 
ù mesure que le son s*élève et qu'en outre la largeur des stries (ou 
plutôt la distance de deux stries consécutiyes) va, au contraire, 
en diminuant. Quel rapport y a-t-il entre ces deux éléments? 

Comme il est impossible de mesurer la largeur des stries 
liquides, fugitives et mobiles, le premier résultat à obtenir étaii 
de les fixer. On peut y parvenir par différents moyens, entre autres 
par le suivant : après avoir délayé dans Teau une poudre insoluble 
(minium, vermillon, sulfate de baryte, etc. ) et répandu le liquide 
uniformément sur le plateau, on met celui-ci en vibration. Lors- 
qu'on a obtenu, bien développés, les réseaux que Ton cherche et 
que la poudre en suspension s'est déposée suivant des stries en 
quadrillage régulier, on fait écouler doucement le liquide. Après 
dessiccation complète, on peut mesurer les largeurs des stries, 
soit directement sur le plateau de verre, soit en les décalquant, soit 
en les enlevant au moyen de papier gommé et mouillé, soit en les 
photographiant pour les conserver indéfiniment, ce que j'ai fait 
pour les systèmes de 4> 6> 8, 12 réseaux périphériques, obtenus 
avec le plateau précité. 

Les moyennes des mesures prises sur ces réseaux fixés ont 
donné les résultats suivants : 

Nombres des réseaux périphériques. 4 ^ ^ '^ 

mm mm mm mm 

Largeurs moyennes des stries .... 2,78 i ,80 1 ,34 0,89 

Dont les rapports sont 3, 12 2,02 i ,5o 1,00 

Ou, irès-sensiblemenl 3, 00 2,00 i,5o 1,00 

D'autre part, il a été constaté précédemment que les intervalles 



A. KUNDT. - SPECTRES D'ABSORPTION. 383 

musicaux correspondant à ces mêmes réseaux sont 

Dans le rapport des nombres suivants i 7 4 9 

Dont les racines carrées sont i 1 ^5 a 3 

Du rapprochement de ces deux résultats on conclut la loi sui- 
vante, pour les réseaux périphériques : Sur les plateaux circu- 
laires, les largeurs des stries sont inversement proportionnelles 
aux racines carrées des nombres de vibrations des sons corres- 
pondants. 



A. KUTfDT. — Ueber den Einfluss des LOsungsmittels auf die Absorptionsipectra 
gelôster absorbirenden Médian (Influence du dissolvant sur les spectres d'absorption 
des milieux absorbants dissous) ; jàrui. der Phjrsik, nouvelle série, t. IV, p. 34. 

Dans un Mémoire précédent (*), l'auteur avait annoncé que, 
quand on dissout une même substance absorbante dans divers 
liquides, une môme bande d'absorption, caractéristique de la sub- 
stance, se montre d'autant plus reculée vers l'extrémité rouge du 
spectre que le dissolvant jouit d'une plus grande dispersion. Il 
reconnaît aujourd'hui que cette loi n'est pas d'une généralité ab- 
solue, mais il montre qu'elle s'accorde assez bien avec l'ensemble 
des faits observés. 

Il a étudié la chlorophylle, le vert d'aniline, la cyanine, la fuch- 
sine, la quinizarine et la matière colorante du jaune d'œuf; les 
dissolvants, tous incolores, étaient l'alcool, l'éther, l'acétone, les al- 
cools méthylique et amylique, la benzine, le toluène, la ligroïne (?), 
le chloroforme, l'huile de cassia et le sulfure de carbone. En 
classant ces dissolvants dans un ordre tel que chacun d'eux dévie, 
vers le rouge, la bande d'absorption d'une même substance plus 
fortement que le précédent, on n'obtient pas absolument le même 
ordre, suivant la matière absorbante employée; toutefois on peut 
diviser ces dissolvants en quatre groupes : i^ alcool méthylique, 
acétone, alcool, éther ; 2® chloroforme, alcool amylique et ligroïne ; 
3** toluène et benzine; 4** huile de cassia et sulfure de carbone. 



(■) jinnaUt de Poggendorff^ Jubelband, p. 61 5. 
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L'ordre des groupes est invariable, mais dans un même groupe il 
peut y avoir des inversions. 

Cet ordre n'est ni celui des densités D, ni celui des puissances 
réfractives 71^ — i ; mais, si Ton représente l'indice n d'après la for- 
mule de Cauchy 

on obtient pour les valeurs de a et de & les nombres suivants : 



a. 



Alcool méthylique. . . 

Eau 

Éiher 

Acétone 

Alcool 

Ligroïne 

Alcool amyliqijc 

Chloroforme 

Benzine 

Toluène 

Huile de cassia.. . . . . 

Sulfure de carbone. . . 



,324 
,325 

• 349 
,35a 

,354 

i379 
,393 

,436 

,475 

»477 
,523 

,573 



è. 

Alcool méthylique.. 0,0283 

Eau o,oBo5 

Alcool 0,0819 

Acétone 0,0241 

Éllier o,o355 

Alcool amylique 0,0872 

LigroTne 0,0877 

Chloroforme 0,0469 

Toluène... 0,0860 

Benzine 0,0908 

Huile de cassia 0,1424 

Sulfure de carbone. . 0,1 854 



L'ordre dans lequel les valeurs de a et de A sont rangées s'ac- 
corde d'une manière assez satisfaisante avec la loi énoncée par 
l'auteur. E. Bout y. 



ELISHA GRAY. — Od some phenomena attend! ng the tranimUsion of Tibratory cur- 
rents of electricity ( Sur quelques phénomènes produits par la transmission des 
courants périodiques) ; /oicrmi/ 0/ Me amer/coA eUciriad Socieejr, toI. Il, o* 3, p. 69. 

Les courants périodiques ne peuvent produire d'effet sensible 
sur un électro-aimant que s'ils viennent se superposer à un cou- 
rant constant : c'est ce que montrent les expériences suivantes (*). 



(') On peut se rendre compte de ce fait curieux d'après les recherches de M. Jamiii 
et de M. Bouty, sur les aimantations et désaimantations successires. Un courant trop 
faible pour communiquer à lui seul une aimantation sensible à nn barrean de fer 
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Pour faire parler un appareil composé d'une sirène électrique et 
d'un électro-aimant, on emploie les vingt-cinq premiers éléments 
d'une pile de cent éléments dont l'autre extrémité communique 
avec le sol. L'extrémité du fil de l 'électro-aimant est , également à 
la terre et Tappareil fonctionne. Si l'on vient à supprimer les 
soixante-quinze éléments qui paraissent ne jouer aucun rôle, on 
n'entend plus rien. C'est qu'alors l'électro-aimant n'est plus tra- 
versé par le courant constant de ces soixante-quinze éléments, et les 
courants périodiques n'ont plus d'action. De même, si l'on rem- 
place les aimants permanents des téléphones par des électro-ai- 
mants, on peut rendre actif l'électro-aimant de la station de départ 
sans aimanter le fer doux au poste d'arrivée. Dans ces conditions, 
on n'entend rien, bien que les courants induits circulent autour 
du noyau du second téléphone. La perception des sons devient au 
contraire très-nette si l'on aimante le barreau au poste d'arrivée. 

Les électro-aimants semblent donc arrêter les courants pério- 
diques ou, tout au moins, diminuer leur intensité ; dès lors, l'ad- 
jonction d'une sonnerie sur le fil d'un téléphone nuit à la marche 
de l'instrument. On peut cependant corriger cet effet en plaçant 
un condensateur sur le fil qui se rend à la sonnerie. 

H. HuRiorr. 



H.-F. MORLEY. — On Grove's gas-battery (Sur la pile à gaz de Grore); 
Philosophical Magazine, 5* série, t. V, p. 272; 1878. 

Grove place le siège de l'action chimique sur la ligne de contact 
du platine, du liquide et du gaz. Cette assertion semble en con- 
tradiction avec ce fait que l'on obtient un courant continu avec de 
l'eau tenant en dissolution de l'hydrogène dans un tube et de 
l'oxygène dans l'autre. 

L'auteur se propose de montrer qu'une partie au moins du cou- 
rant de la pile à gaz est due au gaz dissous. Il opère en établissant 



OD d'acier oon aimanté peut agir d'une manière beaucoup plus efficace pour modifier 
l'aimantation permanente de ce barreau (cas du téléphone) ou l'aimantation tempo- 
raire que lui communique un courant auxiliaire plus puissant (cas de l'expérience 
de M. Gray). {Note de la Rédaction,) 
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le circuit d'un couple à gaz dont les lames de platine demeurent 
entièrement plongées dans le liquide. Il observe à différents inter- 
valles la disparition régulière d^une certaine quantité d'hydrogène. 
Des expériences comparatives sont faites en même temps avec un 
couple dont les lames sont isolées et avec un couple sans lames. 
On peut ainsi éliminer Tinflucnce de la diffusion de rhydrogène et 
celle des courants locaux produits par la diffusion de Tair exté- 
rieur dans le tube à hydrogène. Il reste une disparition de gaz 
qu'on doit attribuer au courant principal. 

Quand on chauffe avec la main le tube à hydrogène, et, en gé- 
néral, quand on élève la température ou qu'on diminue la pression 
du gaz, le courant s'accroît. Cet effet provient de ce que les cou- 
ches liquides en contact avec la lame se rapprochent de leur point 
de saturation pour Thydrogène dissous. 

Un couple récemment chargé donne d'abord un courant très- 
intense, qui va ensuite en diminuant jusqu'à ce qu'il ait atteint un 
certain régime. C'est que l'eau, d'abord saturée du gaz, s'épuise 
peu à peu, tendant vers un état d*équilibre définitif, dans lequel 
les couches liquides contiennent d'autant moins de gaz qu'elles 
sont plus profondes. Ce fait conduit à penser que la profondeur 
du sommet de la lame influe sur l'intensité du courant. Une nou- 
velle série d'expériences le démontre et semble indiquer que le 
courant est dû exclusivement au gaz dissous. 

Quand on fait varier la résistance entre des limites étendues, la 
force électromotrice ne demeure pas constante. Si la résistance 
s'accroît subitement, l'intensité diminue d'abord, conformément 
aux lois de Ohm. Le gaz dissous s'épuise alors moins vite, et les 
couches liquides s'enrichissent peu à peu, en accroissant le cou- 
rant, jusqu'à ce qu'on ait atteint un^nouvel état d'équilibre. 

Quand on incline le couple, en sorte que les lames en partie 
immergées fassent un angle de 4^" î^vec l'horizon, on observe un 
accroissement d'intensité dû à la plus grande étendue de la surface 
liquide en contact avec le gaz et à la distance moindre des diffé- 
rentes parties de la lame au niveau extérieur. 

Le courant d'un élément est d'autant plus fort que les tubes 
contiennent moins de gaz libre : quand ils en contiennent peu, le 
liquide voisin de la surface est plus éloigné de l'air extérieur et 
constitue une dissolution de gaz plus pure. 
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M. Gaugain avait trouvé que la force électromotrice n'était pas 
altérée par Timmersion complète des lames dans le liquide. L'au- 
teur reconnaît l'exactitude du fait, mais il l'attribue à la présence 
de bulles gazeuses sur les lames. En plongeant d'abord dans le 
liquide les lames chauffées au rouge , et en les retirant ensuite 
jusqu'à les faire affleurer à la surface , on constate un accroisse- 
ment notable de force électromotrice. 

Le platine paraît exercer une action spéciale sur l'hydrogène, 
car un fil d'or fournit une force électromotrice quinze fois 
moindre. 

M. Gaugain attribue la diminution de l'intensité du courant, 
après son premier établissement, à un dépôt d'hydrogène sur le fil 
positif. Ce fil devient négatif par rapport à un troisième fil plongé 
dans le liquide. Cela prouve seulement que le liquide s'est ap- 
pauvri en oxygène aux environs du fil positif. Un fil rougi dans la 
flamme d'un bec Bunsen absorbe de l'oxygène et acquiert un po- 
tentiel positif appréciable. 

En réunissant les fils d'un couple à gaz récemment chargé avec 
un condensateur qu'on décharge à travers un galvanomètre, on re- 
marque que la force électromotrice initiale reste indépendante de 
la pression, et détermine le maximum de polarisation. L'intensité 
du courant d'un même couple, observée au galvanomètre au bout 
de quelques heures, sous différentes pressions, est sensiblement 
proportionnelle à la pression. Ce résultat concorde avec l'hypo- 
thèse de la production du courant par le gaz dissous, puisque la 
solubilité de l'hydrogène est proportionnelle à la pression. 

G. FOUSSEREAU. 



MULLER (Fréd.-C.-G.). — Ueber ein ncues signalisirendes und selbstregistrircndes 
Gefassbarometer (Sur un nouveau baromètre à cuvette cnre(ristreur); Annalen der 
Phxsik, t. IV, p. 286; i8;8. 

Le caractère essentiel de ce nouveau baromètre consiste en ce 
que l'on s'arrange toujours de manière que le niveau du mer- 
cure dans le tube barométrique soit constant. On y arrive en dé- 
plaçant la cuvette de telle sorte que le mercure, dans la chambre 
barométrique, vienne toucher une pointe de platine supportée par 
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un tube en verre. On est prévenu du contact par un signal gal\'a- 
noscopique. La cuvette est annulaire; elle glisse le long d'un tube 
en acier qui entoure le tube barométrique. Deux ouvertures pra- 
tiquées dans ce dernier permettent toujours une communication 
parfaite entre le mercure du tube et le mercure de la cuvette. La 
mesure des variations de la hauteur barométrique ou des déplace- 
ments de la cuvette se fait au moyen d'une règle divisée et d'un 
vernier. Grâce à cette disposition, on n'est plus obligé, comme on 
le comprend facilement, de prendre une ligne de visée déterminée. 
La lecture peut donc <ître faite rapidement, même par un observa- 
teur peu exercé. 

Lorsque l'instrument doit être enregistreur, le tube barométrique 
porte à la partie supérieure deux tubes de verre contenant deux 
fils de platine, les extrémités inférieures de ces fils étant à une 
distance Tune de Tautre inférieure à yj de millimètre. Ces fik 
communiquent aux deux relais qui fonctionnent successivement, 
suivant que Tun ou l'autre des fils de platine communique avec le 
mercure. Si c'est le fil inférieur, le relai correspondant met en 
mouvement un petit moteur électrique qui fait remonter la cu- 
vette. La cuvette redescend, au contraire, si la communication est 
établie avec le fî\ supérieur. On voit que, par suite de cette dis- 
position, le niveau du mercure est maintenu constant dans la 
chambre barométrique à moins de -jj de millimètre près. Si les 
moteurs sont pourvus d'un appareil analogue à une sonnerie élec- 
trique, on sera prévenu par un signal acoustique des plus faibles 
variations de la pression atmosphérique. 

L'enregistrement des déplacements de la cuvette se fait à la 
manière ordinaire. 

Il est évident que Ton peut remplacer les moteurs électriques 
par des moteurs à mouvement d'horlogerie. 

Enfin on conçoit facilement que, ce baromètre étant installé 
dans une station isolée, on pourra, au moyen d'un fil télégraphique 
ordinaire, transmettre à une autre station toutes les variations de 
la pression atmosphérique, et les enregistrer. 

E. BlCHAT. 



F. KOULRAUSCH. - MESURE DES INDICES DE RÉFRACTION. SSg 



F. KOHLRàUSCH. — Ueber die Ermîttelung von Lichtbrcchungsverh&ltnissen durch 
' TotalreflexioD (Mesure des indices de réfraction, par la réflexion totale); Ann, der 
\ Phjrsik^ nouTelle série, t. IV, p. i; 1878. 

La méthode employée par M. Kohlrausch est analogue à celle 
de WoUaston (*) et à une disposition plus récente adoptée par 
M. Eilhard Wiedemann (^). Elle consiste à observer, àTaide d'une 
lunette pointée àTinfini, la lumière diffuse réfléchie par une face 
solide plane appartenant à l'objet dont on veut déterminer l'indice. 
Cet objet est immergé dans un liquide plus réfringent, de telle 
sorte que la réflexion totale se produit à la face d'entrée, et qu'il 
n'est pas nécessaire de tailler le corps solide en lames à faces 
parallèles, prismes, etc. Dans les expériences de M. Kohlrausch, ce 
liquide est du sulfure de carbone dont l'indice, pour la raie D, est 
égala 1,63; maison pourrait encore employer, pour les solides 
très-réfringents, une solution de phosphore dans le sulfure de car- 
bone ou du sulfhydrate de phényle. Ce liquide est contenu dans 
une petite bouteille présentant en avant une paroi plane, et en- 
tourée de papier huilé sur le reste de sa surface. 

La face réfléchissante est mobile autour d'un axe vertical, et l'on 
évalue l'angle dont elle tourne au moyen d'une alidade qui se 
déplace sur un cercle divisé horizontal. La lunette est fixe et hori- 
zontale. Elle réunit en une image unique tous les rayons réfléchis 
parallèles entre eux, provenant de tous les points de la lame réflé- 
chissante situés dans le champ. Quand on fera tourner la lame de 
telle sorte que l'axe de la lunette fasse avec la normale un angle 
égal à l'angle limite, le champ se trouvera divisé par le fil vertical 
du réticule en deux moitiés inégalement éclairées, et dont la sépa- 
ration est extrêmement nette. On fixe cette position de la lame, et 
on la place ensuite dans une position symétrique par rapport à la 
normale, de manière à amener de nouveau la ligne de séparation 
sous le fil du réticule. L'angle 2(f dont la lame a tourné est lié 
aux indices /t et N du solide et du liquide par la relation 

/i = Nsin9. 



(*) Transactions philosophiques^ 1802. 
(') Ann, de Pogg., t. CLVIII, p. 376. 

/. de Phjt,, U VU. (Novembre 1878.) a8 
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La face réfléchissante peut appartenir à un cristal biréfringent. 
Alors la réflexion totale se produit, pour le rayon ordinaire et le 
rayon extraordinaire , à partir de deux positions difierentes de la 
lame; et, comme celles-ci ne sont jamais très-écartées, on rempla- 
cera avantageusement, pour ce cas-là, Tusage du cercle divisé par 
celui d'un micromètre inséré dans la lunette, et dont on aura dé- 
terminé la valeur angulaire. On amènera successivement sous le 
fil du réticule les deux lignes de séparation distinctes; elles seront 
nettement visibles Tune et Tautre sans qu'il soit nécessaire de faire 
usage d'un Nicol. 

Les cristaux biréfringents à deux axes ne peuvent guère être 
utilement observés que sur une face, naturelle ou artificielle, 
parallèle au plan des axes optiques. En plaçant la ligne moyenne 
horizontalement d'abord, puis verticalement, on aura tous les élé- 
ments nécessaires pour déterminer les trois indices principaux. 

Les cristaux à un axe présentent beaucoup plus de commodité. La 
mesure de l'indice ordinaire se fait sans difficulté sur une face quel- 
conque du cristal. Quant à l'indice extraordinaire, on le mesure 
très-exactement à l'aide d'une face perpendiculaire à l'axe ; mais 
on peut aussi employer toute autre face du cristal, à la condition 
de placer horizontalement la direction comprise dans cette face et 
perpendiculaire à Taxe. L'indice du rayon extraordinaire, mesuré 
dans cette direction, est égal à l'indice extraordinaire principal. 

L'observation précédente peut se faire d'une manière purement 
optique, car la direction choisie est celle pour laquelle l'indice 
extraordinaire diffère le plus de Tindice ordinaire. Enfin on peut 
aisément fixer par l'observation l'angle a que fait l'axe optique 
du cristal avec la face cristalline étudiée. Soient, en effet, &) l'indice 
ordinaire, e l'indice extraordinaire principal, e' l'indice extraor- 
dinaire mesuré, par voie de réflexion totale, sur la face considérée, 
mais dans une direction perpendiculaire à la précédente^ on dé- 
montre aisément que l'on a 



sin'a=: 



e — Oi' 



E. Bout Y. 



FR. EXNER. - DIFFUSION DES VAPEURS. 891 



liVijLLNER. — Ueber die specifische Wfirme des Wassera nach Versuchen des Hrn. W. 
Ton MûDchhausen aus Moskau (Sur la chaleur spécifique de l'eau d'après les re- 
cherches de M. W. Ton Mûnchhausen, de Moscou). 

M. von Miinchhausen, ancien élève du laboratoire de M. Wûllner, 
et actuellement professeur à l'École professionnelle de Nowgorod, 
a, sur le conseil de son maître, repris la déHcate question de la 
chaleur spécifique de l'eau. Il a opéré par la méthode des mélanges : 
un calorimètre Regnault contenant un poids donné d'eau froide 
recevait une certaine quantité d'eau chaude à une température bien 
connue; le poids de l'eau ajoutée était mesuré après l'expérience, 
sans tenir compte de l'évaporation, qui n'avait sans doute que peu 
d'influence, à cause de la courte durée de l'expérience, mais qui, 
cependant, n'était assurément pas entièrement négligeable. Les 
mesures, très-soignées d'ailleurs, ont été poussées jusqu'à 70** et 
donnent, pour la chaleur spécifique vraie de l'eau à t°, 

K= I -f- o,ooo3o2/. 

Si l'on admet cette formule comme exacte jusqu'à loo**, on en 
tire les nombres suivants, que nous rapprochons de ceux de Re- 
gnault et de M. Jamin : 

Regnault. Jamin. V. Mûnchhausen. 

A 20° 1 ,0012 1 ,0235 1 90060 

4o I ,oo3o 1,0459 1,0121 

60 i,oo56 1,0703 1,0181 

80 1 ,0089 1 ,0957 1 ,0241 

100 i,oi3o 1,1220 1 yo3o2 

J. ViOLLE. 



Fa. EXNER. — Ucbcr aie Diffusion der Dàmpfc durch FlussigkeitslamcUen (Diffu- 
sion des vapeurs à travers les lames liquides); Wiener Berichee, t. LXXV. 

M. Exner a établi {Journal de Physique, t. IV, p. 190) que la 

vitesse de diflusion d'un gaz à travers une lame d'eau de savon 

c 
est proportionnelle à — j 5 étant la densité du gaz, c le coefficient 
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de solubilité du gaz dans le liquide; la même loi s'applique au?( 
vapeurs. 

On mesure le coefïicient de diffusion à Taide d'un tube gradué 
fermé par une membrane de savon très-étendue, et l'on met ce 
tube en communication avec un vase contenant le liquide actif; on 
mesure le coefïicient de solubilité des vapeurs par la méthode de 
Bunsen en agitant le liquide avec de l'air saturé de vapeur. 

Les vitesses de diffusion sont : 

Calculée. Obsenrée. 

Air 1 ,0 I) 

Sulfure de carbone 3,9 3,8 

Chloroforme 3,3 3,5 

Alcool 0,98 1,0 

Benzine o,i3 0,11 

Essence de térébenthine o,oo3 -< i 

Élher a,53 5,o 

La loi est donc vérifiée, sauf pour l'étlicr. Les différences, dans 
ce cas, peuvent être attribuées à des erreurs dans la mesure de la 
solubilité. E. Dàguekiet. 



* — — 

J. FROHLICH. — Ein ncuer Satz in der Théorie der Diffraction und dessen Anwendung 
(Démonstration et usage d'une nouvelle loi de la théorie de la diffraction); Jnn. 
der Phjrsik, nouvelle série, t. V, p. i34; 1878. 

M. Frohlich considère : i** une ouverture S limitée par une 
courbe quelconque plane ou à double courbure, dont les dimen- 
sions sont très-grandes par rapport aux longueurs d^ondes lumi- 
neuses, de telle sorte que Tamplitude de la lumière diffractée par 
cette ouverture ne possède une valeur finie que pour de faibles 
angles de diffraction ; 2^ une source lumineuse F ayant la forme 
d'une portion de sphère dont le centre est le milieu O de Fou- 
verture ^ ^ 3° un écran f, aussi de forme sphérique, ayant pour 
centre le m(}me point O. Deux éléments d¥ et ^de la source et de 
récran sont dits conjugués quand ils sont interceptés par un 
même cône élémentaire, ayant son sommet en un point quelconque 
de l'ouverture. 
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Cela posé, M. Frôhlich déduit de ses formules relatives à la dif- 
fraction ( * ) la proposition suivante : 

La force vive lumineuse émise par la source lumineuse F, très- 
large et d'éclat unijorme^ diffractée par l'ouverture ^ et reçue 
sur l'élément dfy est égale à la force vive émise par l'élément 
conjugué rfF, diffractée par^ et reçue par l'écran f tout entier; 
d'où il résulte que Véclairement de la partie moyenne de l'image 
de diffraction d'une source sphérique très-grande et d'éclat uni- 
forme est proportionnel à la projection ^p de l'ouverture dif- 
fractante sur l'onde incidente, et indépendant de la forme et de 
la position de cette ouverture. 

Pour reconnaître si ce dernier résultat est confirmé par Texpé- 
rience, M, Frôhlich emploie une surface sphérique concave , en 
papier huilé, qu'il éclaire par derrière (du côté de la convexité), 
au moyen d'une grosse lampe à pétrole. La lumière émise tombe 
d'abord sur une lentille coUimatrice, suivie de la lentille dédou- 
blée d'un héliomètre. Devant la demi-lentille supérieure H| est 
un écran percé d'une ouverture rectangulaire A; devant l'autre 
demi-lentille Ho, un écran percé d'une ouverture quelconque B. 
Au delà de l'héliomètre se trouve un premier Nicol N« , un dia- 
phragme 0| à orifice circulaire, une lame de verre P inclinée à 
45**, et un deuxième Nicol N2. La glace P envoie, dans le sens 
de l'axe, l'image d'une ouverture latérale O2 qui se trouve ainsi, 
dans le champ, juxtaposée à 0| . 

Cette disposition permet de comparer l'intensité de la lumière 
diffractée centrale, produite par les ouvertures A et B. Voilons, en 
effet, la moitié H, de l'héliomètre; l'ouverture 0^ reçoit de la 
lumière diffractée par A, et l'on peut affaiblir celle-ci, par la rota- 
tion du Nicol Nj, jusqu'à lui donner un éclat égal à celui de O2. 
On voilera ensuite Ht en laissant H2 libre, de manière que 0| ne 
reçoive que de la lumière diffractée par B, et au moyen de Nj on 
ramènera encore l'égalité d'éclairement de 0| et de O2. Les deux 
lectures, faites sur le cercle gradué du Nicol, permettent donc de 
comparer les deux intensités lumineuses successivement reçues 
par 0|, c'est-à-dire de mesurer l'intensité lumineuse diffractée cen- 



(») jéfin, der Phjrsik, nourellc série, t. III, p. 876 et 567, 1878; roir Journal de 
Physique f t. VII, p. 343. 



394 BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

iralemcnl par Torifice quelconque B. On constate la proportion- 
nalité de cette intensité à la projection de Torifice sur un plan per- 
pendiculaire à Taxe de Tappareil, conformément à la proposition 
énoncée ci-dessus. E. Boutt. 



GILTAY (J.-W.). — Ein neuer Quecksilber commutator (Un nourcau commatateur à 
mercure); Annalen der Phjsik, Dourelle série, 1. 111, p. 3i4; 1878. 

Cet appareil se compose de deux tubes en verre fermés à leur^ 
extrémités et dont les axes sont parallèles. A chaque extrémité de 
l'un de ces tubes et à la partie supérieure sont soudés deux fils de 
platine a et &. A la partie inférieure, le tube est traversé parallè- 
lement à son axe par un fil c. Le second tube est muni de fils dis- 
posés de la même façon a, V ^ c^ Les fils c et c sont mis en com- 
munication avec le circuit que Je courant doit traverser. Le pôle 
positif de la pile communique avec les fils a et V ^ tandis que le 
pôle négatif est relié aux fils d et h. Enfin les deux tubes contien- 
nent du mercure en quantité telle que ce métal ne recouvre com- 
plètement que les fils c et (/, lorsque les axes des tubes sont hori- 
zontaux. Dans ces conditions, le courant ne passe pas; mais, si 
Ton vient à incliner Tappareil à 45° à droite ou à gauche, il est 
facile de voir que le courant traversera le circuit dans un sens ou 
dans Tautre. 

Ce commutateur à mercure a l'avantage d'assurer toujours une 
communication parfaite avec la pile. L'auteur lui a donné une 
forme qui n'est pas heureuse. Il serait facile, en disposant les tubes 
sur une planchette verticale, d'obtenir un instrument de faibles 
dimensions, dont la construction serait facile, et qui, par le moyen 
de flèches convenablement disposées, indiquerait toujours le sens 
dans lequel le courant marche dans le circuit extérieur. 

E. BlCHAT. 
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PR0BLËHE8 BELATIFS A LA TEMPÉRATURE SOÏÏTEBRAIHE ; 

Par Sir W. THOMSON (•). 

(Traduit par M. Bouty.) 

Problème I. — On entretient un Joyer sur une petite portion 
de la surface plane indéfinie d'une masse de roc homogène, et au 
bout d'un certain temps on éteint le foyer, de telle sorte que la 
totalité de l'aire plane du roc demeure exposée à l'air libre. 
Trouver la distribution des températures à l'intérieur du roc. 

Problème II. — Trouver l'effet d'une journée de chaleur ejr- 
ceptionnelle sur la température interne d'une telle masse de roc. 

Problème III. — ^jff'^^ séculaire d'une altération soudaine de 
la température moyenne. 

Problème IV. — Variation de température à V intérieur d' une 
sphère de roc transportée d'un Jluide à température constante 
dans un fluide à une autre température constante. 

Problèmes I, II et III. — Pour résoudre chacun de ces pro- 
blèmes, nous supposerons que Tair en contact avec le roc ne 
change pas sensiblement de température par le passage de chaleur 
qui s'effectue par conductibilité à Iravers la surface de l'intérieur 
vers l'extérieur ou de Textérieur vers Tlntérieur du roc. En réalité, 
la couche d'air en contact immédiat avec le roc aura à chaque 
instant une température identique à celle de la surface, et le mé- 



(•) Philosophical magazine^ t. V, p. 3^0, mai 1878. 

Fragment écrit il y a dix-huit ans et relrouvé aujourd'hui. Je l'avais conservé 
pour y ajouter les solutions des problèmes II, III et IV. Le temps m'a manqué pour 
ocla ; mais, comme la synthèse de la solution du problème I suflit pour les problèmes 
II et ni (rinlé[;ration de la solution du problème I élendue à toute la surface résout 
le problème II, et rintépration de la solution du problème II étendue de r rr: — œ à 
r = o résout le problème III) et que le problème IV n'est qu'un exemple de la solu- 
tion bien connue de Fuurier pour le ylobe [^foir le Mémoire de MM. Ayrlon et Pcrry, 
Sur la conJuctibililé Je la pierre {Philosophical Magazine^ avril iSy8)], avec ap- 
plication numérique au trapp de Calton-Hili, il n'y a pas lieu de regretter beaucoup 
que le plan original n'ait pu être complété. W. T. (3j mars 1878.) 

y. de Phjs,, t. VII. (Décembre 187S.) ?9 
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lange continuel qui s^efTeclue entre les couches d^air, soit par refiel 
du vent ou de courants locaux dus aux difl'érences de température, 
tend à unifier la température de toute la masse atmosphérique. 
Notre hypothèse équivaut donc à admettre que la vitesse de la va- 
riation de température à Tintérieur des roches, tenant à cette 
cause spéciale, est bien au-dessous des variations ordinaires qui se 
produisent du jour à la nuit. Ainsi les solutions des problèmes 
I, II et III ne seront applicables qu'au bout d'un temps écoulé suf- 
fisant pour que la variation résiduelle soit petite en comparaison 
des variations diurnes maxima aux points voisins de la surface. 

Dans le cas du problème II, ces conditions seront pratiquement 
remplies et continueront à Tétre, fort peu de temps après le jour 
de température exceptionnelle dont il s^agit de calculer l'effet, el 
nous aurons une solution parfaitement pratique, applicable aux 
observations faites plusieurs jours ou plusieurs semaines plus tard 
sur des thermomètres plongés dans la roche à 3 ou 6 pieds de pro- 
fondeur. La solution du problème 1, que je vais indiquer, établira 
quelles sont les unités de longueur, de temps et de température 
qu'il convient d'adopter pour vérifier pratiquement les conclusions 
de TanaUse. 

hv problème 1, avec les restrictions mentionnées ci-dessus, équi- 
vaut au suivant : 

lue aire, iujinittient petite, d'un plan illimité terminant d'un 
côté une masse homogène de roche qui s'étend indéfiniment dans 
tous les sens du côté opposé, est échaujfée à une température infi- 
niment haute pendant un teinps infiniment court, et la totalité de 
la surface est rameiuîe instantanément et indéfiniment maintenue 
à une température constante. Déterminer les variations inté- 
rieures de la température. 

Supposons le solide doublé, c'est-à-dire s'étendant à l'infini des 
deux cotés du plan considéré, que nous appellerons plan médian. 
Soient P, P' deux points svmétriques par rapport à ce plan el si- 
tués sur une perpendiculaire à l'aire échauffée. Supposons qu'une 
certaine quantité de chaleur Q soit subitement produite dans un 
espace trrs-|)ctit autour de P el qu'une quantité égale soit enlevée 
au point P'. Les variations correspondantes de température sur les 
deux faces du plan médian seront égales et de signe contraire : elles 
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consistent en un échaufTement et un refroidissement qui partent 
du plan médian dans les deux directions opposées. L^échaufTement 
sera précisément celui que nous cherchons pour la solution du 
problème I, et Teffet thermique de la masse que nous avons ima- 
ginée du côté opposé du plan n'a d'autre effet que de maintenir 
constante la température de ce plan médian. Or, si une quan- 
tité Q de chaleur est établie en un point («, p, y) d'un solide ho- 
mogène indéfini, l'effet, à une époque t ultérieure, en un point 
quelconque x, y, z du solide, sera exprimé par la formule 



r\ 



8VA»7r' 



hkt , 



trouvée parFourier; et l'effet d'autres quantités de chaleur, posi- 
tives ou négatives, placées en d'autres points, s'obtiendra, comme 
ce savant l'a montré, en déterminant par cette formule l'effet de 
chaque source considérée isolément et ajoutant les résultats, con- 
formément au principe qu'il a établi, de la superposition des 
conductibilités thermiques. Donc l'effet produit en plaçant simul- 
tanément des quantités égales de chaleur -h Q et — Q en deux 
points (a, (3, y), (a', jS', y') sera exprimé, au bout d'un temps quel- 
conque t, par la formule 

— ^ / M e ''' ~e **' h 

bi, dans cette expression, nous supposons « = -, a= > 

p = o, p' = o, y = o, y' = o, et si nous faisons a infiniment petit, 
nous trouverons ce qu'elle devient en différentiant le premier 
terme par rapport à «, écrivant a au lieu de dcn, et enfin faisant 
a = o, j3 -= o, y = o. Le résultat constitue la solution du problème 
proposé; ainsi, en désignant par ^^ la température au temps f, au 
point (x, j', 2) du solide, nous trouvons 

lÔTT^A' 

On obtiendra une formule ( ' ) plus convenable pour exprimer 



(*) Dans cette formule, A représente ce que j'ai appelé la diffusibitité thermale de 

29. 
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la solution en remplaçant x'^ -Hj^-f-^^ par r* et x par reosô. 
Nous avons ainsi 

^ = -^-r{/i/) ' cosere **'' 
167:' 

qui exprime la température au bout d^un temps t écoulé après 
l'application du feu, en un pojnt du solide situé à la distance r du 
point de la surface où le feu a été appliqué, et sur une direction 
inclinée d'un angle à la normale à celte surface. De cette expres- 
sion nous tirerons les conclusions suivantes : 

I** Les températures simultanées en différents points équi- 
distants du foyer sont proportionnelles à leurs distances à la sur- 
face plane. 

'2^ La loi de variation de la température avec la distance sur une 
ligne quelconque passant par le point où le feu a été appliqué est 
la même à un moment quelconque. 

3** La loi de variation de la température avec le temps est la 
même en tous les points du solide. 



la substanco, c'csl-à-dirn sa conductibilité thermique divisée par la capacité ther- 
mique de l'unité de poids. Celte dilTusihilité est nécessairement mesurée en unités de 
surface par uuilé de temps, ou, d'après la notation de Maxwell, ses dimensions sont 

( T )* ^* valeur (i'|i pieds carrés anglais par an, pour le trapp de Calton-Hill spé- 
cialement visé dans le texte) a été prise dans mon Mémoire Sur la réduction des oh- 
servations de température souterraine^ publié dans les Transactions de la Société 
royale d'Edimbourg c\\ avril i8<Jo. Elle avait été obtenue par l'application de la for- 
mule ori(;inalo de Fourior à une réduction harmonique des observations de Forbes, 
relatives à la température souterraine. Réduisant ce nombre en centimètres carrés par 
seconde, et exprimant do la même manière les résultais de mes réductions des ob- 
servations de F'orbes, relatives à deux autres localités voisines d'Edimbourg, et de la 
réduction du professeur Kverelt, relative aux observations souterraines de Greenwich, 
j'obtiens le tableau suivant des dilTusibilités : 

cq 
Trapp de Calton-Hill 0,00786 par seconde. 

Sable de Y Expérimental gardt'n 0,00873 » 

Grès de Cruigleith Quarry o , Oi3 1 1 » 

Gravier de la colline de l'observatoire de Greenwich. o,oij'|() » 

Ces nombres ont été publiés pour la première fois par Everctt, dans sou Mémoire 
ayant pour titre : Illuitrationa of the centimetre-grammr-second {C.-G.-S.) System of 
unitSt publié par la Société pliysi|ue de Londrei (iSyS). Cette publication très-oppor- 
lune sera d'uu grand usage. 



TEMPÉRATURE SOUTERRAINE. 401 

4" Les dislances correspondantes, pour la loi de variation avec 
la distance, croissent proportionnellement à la racine carrée du 
temps écoulé depuis l'application instantanée du feu ; et, par suite, 
les temps correspondants, dans la loi de la variation avec le temps, 
sont proportionnels aux racines carrées des distances. 

5" La valeur maximum de la température, dans la loi de la 
variation avec la distance, varie en raison inverse du carré du 
temps. 

6" La valeur maximum de la température, dans la loi de la va- 
riation avec le temps, en un point quelconque de la roche, est en 
raison inverse de la quatrième puissance de la distance du point 
où le feu a été appliqué. 

7° A une époque quelconque, après l'application du feu, la tem- 
pérature croît sur une direction quelconque, à partir du point où 

le feu a été appliqué, jusqu'à une distance maximum égale à \Jikt , 
et au delà décroît pour atteindre la valeur zéro à une distance 
infinie. La valeur de A*, pour le trapp de Calton-Hill, étant i4i> en 
prenant l'année pour unité de temps et le pied anglais pour unité 
de longueur, le rayon de la surface hémisphérique de tempéra- 
turc maximum est 16,8 \ft pieds. Ainsi, au bout d'un an, elle est à 
16,8 pieds, et au bout de dix mille ans à 1689 pîcds de l'origine. La 
courbe de laj^g^. i montre graphiquement la loi de la variation de 



Fig, I 




r z= \J-i kt 



la température avec la distance. Les ordonnées de la courbe sont 
proportionnelles aux températures, et les abscisses correspondantes 
aux distances de l'origine ou de la place où le feu a été appliqué. 
8*^ En un point quelconque à distance finie à l'intérieur du so- 
lide (qui par hypothèse est à la température de zéro à l'instant de 
l'application instantanée du feu), la température augmente jusqu'à 
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un maximum qu'elle atteint à un certain moment et diminue de 
nouveau jusqu'à zéro au bout d'un temps infini ; la diminution 
finale est en raison inverse de la racine carrée de la cinquième 
puissance du temps. Le temps au bout duquel la température 
maximum est atteinte, à une distance r du point «où le feu a été 

appliqué, est — t> ou, eu égard à la valeur de A* trouvée pour le 

trapp, -^ — ^ d'année. Ainsi, à i pied français du point d'échauf- 

fement, la température maximum sera atteinte un jour et demi 
(plus exactement i^,o4) après l'application instantanée du feu. 
A i5p^4 ^u point d'application du feu, la température maximum 
sera- atteinte au bout d'un an juste, et à i54o pieds au bout de 
dix mille ans. La loi de la variation de la température avec le 
temps est représentée par la courbe [Jig' 2) dont les ordonnées 
représentent les températures, et les abscisses les temps. 

Fig. 2. 
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Ces résultats montrent comment les circonstances du problème 
proposé peuvent être actuellement réalisées, sinon rigoureuse- 
ment, du moins à un degré d'approximation tel qu'on le désire, 
en appliquant un foyer pendant un certain temps sur une petite 
surface du roc, le retirant ensuite et refroidissant la surface. 
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APPAREILS 8EEYAIT A RELEVER A DI8TAHGE 

LES GOUREES REPRÉSEHTATIVES DU TRAVAIL DE LA VAPEUR 

DAHS LES CTLIHDRES DES KAGHIHES LOCOMOTIVES; 

Par m. MARCEL DEPREZ. 

Tout le monde connaît Tinstrument employé habituellement 
pour mesurer le travail développé dans les cylindres des machines 
à vapeur. Cet appareil , connu sous le nom iï indicateur de Watt, 
est très-suiïisant dans la pratique habituelle lorsque la vitesse de 
la machine à laquelle on l'applique est modérée, mais ses indica- 
tions sont entachées de causes d'erreur qui croissent avec la vi- 
tesse et deviennent inacceptables lorsque la machine fait de 200 à 
aSo tours par minute, vitesse habituelle des machines locomotives 
qui remorquent les trains express. En outre, son application aux 
locomotives présente des difficultés qui rendent les expériences 
pénibles, quelquefois même périlleuses pour Tobscrvateur et gê- 
nantes pour le service. Ce sont ces considérations qui m'ont amené 
à imaginer les appareils exposés au Champ-de-Mars, dans le wa- 
gon d'expériences de la Compagnie du chemin de fer de l'Est. 

Le problème à résoudre était celui-ci : 'J'racer à distance une 
courbe dont les abscisses et les ordonnées soient respectiv^einent 
proportionnelles au chemin parcouru par le piston et à la pression 
exercée par la vapeur sur ce piston, 

La solution à laquelle je me suis arrêté repose sur les deux 
principes suivants : 

I® Imprimer à la feuille de papier sur laquelle doit être tracée 
la courbe un mouvement rigoureusement proportionnel à celui 
du piston; 

7? Mesurer à une époque quelconque et instantanément la 
pression de la vapeur sur le piston. 

Voici comment j'ai satisfait à la première condition. Par suite 
des liaisons qui existent entre les forces motrices de la locomo- 
tive et les pistons, le mouvement de ces derniers est une fonc- 
tion parfaitement déterminée de l'angle décrit par les roues; il 
suffit donc d*imprimer à une roue située dans le wagon d'expé- 
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rîencos une vilcssc rigoureusement égale à celle des roues de la 
locomotive pour pouvoir reproduire ensuite, grâce à des liaisons 
convenables, le mouvement des pistons. A cet effet, au moyen de 
transmissions faciles à imaginer, les roues du wagon servent à trans- 
mettre à rintérieur de ce dernier deux mouvements de rotation dont 
les vitesses sont très-différentes: l'une est à peu près égale à celle 
des roues de la locomotive : Tautre, beaucoup plus faible, est com- 
muniquée ù un plateau qui entraîne par adhérence une roulette 
nommée roulette correctrice, dont la distance au centre du plateau 
peut varier arbitrairement au moyen d'une vis de rappel. Ces deux 
mouvements, l'un à peu près égal à celui des roues de la locomo- 
tive, Tautre beaucoup plus lent, mais arbitraire, sont ajoutés au 
moyen d'un train différentiel, et c'est leur somme algébrique qui 
est fmalement communiquée à l'axe, qui doit être animé d*une 
vitesse rigoureusement égale a celle de l'essieu moteur de la loco- 
motive. Voici maintenant comment on constate que cette égalité ri- 
goureuse est atteinte. La roue, animée de la somme des deux mou- 
vements sus-indiqués, porte, suivant un rayon, un tube de Geissler 
ou un circuit rectiligne interrompu en un point et entraîné dans 
sa rotation; d'antre part, l'essieu moteur de la locomotive porte un 
taquet qui interrompt à chaque révolution un courant (|ui traverse 
le gros fil d'une bobine d'indurtion. Celle interruption fait naître 
dans le iil fm un courant induit qui se traduit par une étincelle ou 
un éclaireinenl instantané du tube de Geissler. Il est évident que, 
si la vitesse de rotation du tube est rigoureusement égale à celle 
de l'essieu moteur, l'étincelle éclatera toujours au même point de 
l'espace. C'est donc cette condition qu'on devra remplir en agis- 
sant sur la vis de rappel de la roulette correctrice. Mais cette con- 
dition, qui esl nécessaire, n'est pas suffisante : il faut encore que 
l'étincelle éclate en \\n point déterminé de l'espace; on y arrive 
dès (|ue l'immobilité apparente de l'étincelle a été constatée, en 
agissant sur un second train différentiel qui permet d'amener, pen- 
dant la marche, l'étincelle en un point déterminé de la circon- 
férence qu'elle décrit. Ces deux conditions remplies (et elles 
doivent toujours l'être dans l'ordre indiqué), on est certain que 
le mouvement imprimé aux deux feuilles de papier est rigoureu- 
sement semblable à celui des deux pistons de la machine. 

Voici maintenant comment on peut mesurer et enregistrer à 
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une époque quelconque et instantanément la pression de la vapeur 
sur les pistons. 

A chacune des extrémités des cylindres se trouve une petite 
capacité divisée en deux parties complètement distinctes par une 
membrane en acier très-mince. La partie inférieure communique 
avec le cylindre et la partie supérieure avec un petit réservoir d'air 
comprimé situé dans le wagon. L'amplitude des excursions que 
peut faire la membrane est limitée par deux plaques métalliques 
rigides qui ne lui permettent qu'un mouvement de 0^,00 1 à o"*,oo2. 
Un courant électrique traverse la membrane, Tune ou l'autre des 
plaques contre lesquelles elle s'appuie, et traverse enfin les bo- 
bines de l'électro-aimant d'un de mes petits enregistreurs à poin- 
tage, situé en face du papier animé du même mouvement que le 
piston de la machine. Il résulte de là que, chaque fois que la mem- 
brane métallique quittera l'une des plaques d'appui, le courant sera 
rompu pendant le temps très-court qu'elle met à franchir l'inter- 
valle des deux plaques, et cette interruption aura pour effet de 
provoquer un pointage sur la feuille de papier. Or, la membrane 
métallique, ayant une très-faible épaisseur et une grande surface, ne 
peut quitter une des plaques d'appui pour aller sur l'autre, qu'au 
moment où la pression de la vapeur sur Tune de ses faces différera 
extrêmement peu de la pression de l'air comprimé sur l'autre face. 
Le fonctionnement de l'enregistreur indiquera donc qu'il y a équi- 
libre entre ces deux pressions; d'ailleurs, la pression de l'air com- 
primé est donnée par un indicateur ordinaire de pression dont le 
piston, au lieu de porter un crayon, porte précisément l'enre- 
gistreur. Ce dernier se déplace donc parallèlement à l'axe des 
ordonnées de la courbe qu'il s'agit de tracer de quantités pro- 
portionnelles à la pression. Donc, enfin, le point marqué par 
lui sur le papier aura pour abscisses le chemin parcouru par le 
piston depuis l'origine et pour ordonnée la pression de l'air 
comprimé (et par suite celle de la vapeur) à l'instant considéré. 
Ce point appartiendra donc à la courbe représentative du travail 
de la vapeur dans le cylindre. Pour obtenir un second point, il 
suffit de donner à l'air comprimé une pression plus faible par 
exemple. En généralisant ce qui vient d'être dit, on voit que l'on 
obtiendra autant de points qu'on voudra en laissant simplement 
l'air s'écouler lentement par une fente capillaire. L'enregistreur 
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marquera alors deux points de la courbe a chaque lourde roue de 
la machine, et, si l'écoulement de Tair est sufTisamment lent, on 
obtiendra des points très-rapprochés les uns des autres. 11 est facile 
de voir, d^ailleurs, qu^un seul enregistreur suiïit pour tracer les deux 
courbes relatives aux deux faces d^un même piston, à la condition 
que le courant électrique traverse successivement les deux mem- 
branes, de façon que le mouvement d'une seule des deux suffise 
pour le rompre. Il résulte également de là qu'u/i seul indicateur 
suiïit pour tracer simultanément les courbes relatives à un nombre 
quelconque de machines à vapeur, à la condition qu'il y ait autant 
de feuilles de papier animées de mouvements propres et autant 
d'enregistreurs qu'il y a de machines. Dans le wagon d'expériences, 
il y a deux cadres destinés à recevoir les deux feuilles de papier 
correspondant aux deux pistons de la locomotive. 

Dans cette courte description, j'ai passé sous silence beaucoup 
de détails qui Tauraient allongée outre mesure, mais dont il a fallu 
absolument tenir compte pour arriver au succès. J'espère en avoir 
dit assez pour bien faire comprendre les difficultés dé la question 
et les efforts que j^ai faits pour en donner une solution absolument 
rigoureuse. 



EMPLOI DES LAMES PLAHES UOlUIDES 
POUR LA DÉMOHSTBATIOH EXPÉBIMEIITALE ET LA MB8UBE 

DE LA TEH8I0H SUPEBnOELLB ; 

Par m. a. TERQUEM. 

J*ai fait voir, dans une Communication antérieure, que l'on peut 
réaliser la plupart des expériences de M. Plateau, relatives aux 
systèmes laminaires, en se servant de charpentes formées en partie 
de (ils rigides et de fils flexibles. 

En particulier, si l'on prend un système formé de deux tiges 
rigides [fig* i) AB et CD, réunies par deux fils flexibles très-fins 
AC et BD, égaux entre eux, que l'on plonge dans le liquide gly- 
cériquc de Plateau ou dans le mélange d'eau de savon et de sucre, 
on obtient, en le retirant, une lame limitée en haut et en bas par 
deux lignes droites et latéralement par deux arcs de cercle. 
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Cette lame dure^ avec du liquide récemment préparé, de quatre 
à cinq minutes. 

En suspendant à la tige CD un poids croissant, les deux tiges 
horizontales s'écartent de plus en plus, le rayon de courbure des 

Fig. I. 




fils latéraux augmente, ainsi queTangleque fait, avec chaque tige 
rigide, la tangente à Tare de cercle au point d'attache du fil 
flexible. 

J'ai fait, à ce sujet, quelques mesures ; mais, avant de les donner, 
je vais exposer la théorie de Téquilibre de la lame plane dans ce 
cas particulier. 

Soient (fig* ^) AB = /, CD = /', /i la distance primitive des 

Fig. a. 




tiges AB et C D' avant la production de la lame, X le côté latéral 
BD' du trapèze, et enfin h' la distance de AB à CD, quand la lame 
liquide est formée. 



4o8 A. TERQUEM. 

On a, entre les quantités hy X, /et l'y la relation 

4 

Les fils flexibles AC et BD, supposés sans pesanteur, forment 
évidemment des arcs de cercle, puisqu'ils sont soumis, en chacun 
de leurs points, à une force normale constante. On peut, du reste, 
le démontrer d'une manière élémentaire, ainsi qu'il suit : 

Soient ab et hc {/ig- 3) deux éléments successifs du fil, G le 

Fig. 3. 




T^ flf r/ b 



centre de courbure, p le ravon de courbure ; on a ah = bc=ids: 
la force normale qui sollicite ab est fds y f éiani la force appli- 
quée sur l'unité de longueur; cet élément est, en outre, soumis à 
la tension T du fil au point a dirigé suivant aby et à la tension T' 
en b dirigée suivant bc; il y a équilibre entre les trois forces T, 
Jds et T', ou bien entre des forces différant infiniment peu des 

premières. 

• (il g 

L'angle doe ou cbb' étant égal à — ? la projection de T' sur ab 

r 

diffère infiniment peu de T', et, par suite, la force fds étant per- 
pendiculaire à aby on en conclut que T= ï', c'est-à-dire que la 
tension du fil est constante. En projetant bc sur la normale à l'élé- 
ment aby et remarquant que l'angle de bc avec cette ligne est le 
complément de l'angle cbb' y on aura la relation 

ds T 

Comme y et T sont constants, il en résulte que p l'est aussi, et que, 
par suite, la courbe est un arc de cercle dont le rayon est égal au 
rapport de la tension à la force normale qui agit sur l'unité de lon- 
gueur. 
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Soient 6 et 6' les angles des tangentes aux arcs de cercle avec la 
verticale, aux points d'allache des fils {Jig* 2), /? le poids tenseur, 
T la tension des fils flexibles, en négligeant le poids de ces der- 
niers fils et celui de la lame; si Ton projette toutes les forces qui 
sollicitent la lige AB sur une perpendiculaire à cette droite, on 
aura la relation 

/>rt:2TcOsO 4"//, 

/* étant le double de la tension superficielle de chacune des sur- 
faces qui limitent la lame liquide employée. 
On aura, de même, pour la lige CD, 

Si R est le rayon de courbure des fils flexibles, on a ï =y R, cl,* 
par suite, 

(l) p r=/(2RC0S(?-f- /) Zr./*(2RCOS0' -4- /']. 

Celte équation peut être interprétée géométriquement : on voit, 
en elTet, que le poids tenseur produit le même écartement que si 
les deux tiges AB et CD étaient réunies [Jig* 2) par deux liges ri- 
gides GH, EF, et avaient une longueur égale à la distance hori- 
zontale OO' des deux centres de courbure. 

Pour vérifier rcxactitude de cette formule par rexpériencc, on 
devra mesurer, avec le cathétomctre, les écartements h et h' des 
tiges rigides quand la lame existe, et sans lame. 

On aura les relations 

(3; Xr^RfôztO'), 

il— l'V 
i f \ 7,2 12 \ * * ) 

V\) h' = k' ^ , 

(>) R(cos0 - cos(?') = ^^-^. 

Cette dernière équation est déduite de Téquation (i). 

Ces quatre équations permettront de calculer R, 0, 6' ety, con- 
naissant les autres quantités. La solution générale de la question 
n'est pas très-commode, à cause de Téquation transcendante à la- 
quelle on arrive et des valeurs assez considérables de 9 et 6'; il vaut 
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mieux prendre des cas parliculiers, que l*on déduil du cas général 
et qui permettent de simplifier les équations. 

I® Supposons d'abord / = /', on a 6= 9'] les équations devien- 
nent 

(6] p=:/(2Rcos(5 -<-/), 

(7) /j'i^aRsine, 

(8) /|r:_X=2RS; 

d'où l'on déduil 



(9) 



h^ _ sin9 
h'^ e 



Si est assez petit, ce qui arrive quand p est grand, on peut 
résoudre l'équation (9) en développant le sinus en série, ne pre- 
nant que les deux premiers termes, et employant la méthode des 
approximations successives : on a ainsi 

^~6 A' 0^ A' 



^Â ^" *-6^A 



et enfin 



^v- 



o..-./-!^7-^ 



connaissant 9, on calcule 11 et enfiny. 

2° Si rou suppose p assez faible et / assez grand, on pourra 

avoir = -» c'est-à-dire que les fils flexibles serout tangents aux 

liges rigides. 

Les formules précédenlcs deviennent, dans ce cas, 

p^fl, A'=?.ll, /j^ttR; 
d'où la relation 

2/* 



/*' = 



i. 



Trois cas peuvcul se présenter : 

a. Les deux denil-circonfcTenccs ne se touchent pas; on a dans 
ce cas 



/>2U ou / 



— • 

77 
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S. Les deux circonférences se touchent, si 1 on a /= — • 

y. Si l'on a pris /<^-^) les deux fils flexibles se touchent dans 



TT 



une partie de leur longueur, et se recourbent à leurs extrémités 
de manière à former deux arcs de cercle de 90** chacun. 

Cet accolement des fils, du reste, se produit toutes les fois que, 
le poids tenseur étant très-faible, la longueur des fils flexibles 
esl assez grande par rapport aux longueurs / et V des tiges rigides, 
même avec et 6' différents de zéro. 

3** On peut faire, dans les formules primitives, / ou /' égal a zéro ; 
la lame prend une forme triangulaire ; mais il n'en résulte aucune 
simplification dans les équations au point de vue du calcul de ces 
dernières. 

J'ai vérifié les formules relatives au cas où / = /'. 

J'ai pris une tige de laiton dans laquelle deux ouvertures étaient 
percées à une distance de o",i2 l'une de l'autre, et par lesquelles 
passaient deux fils flexibles. Ces deux fils étaient enroulés et noués 
vers les extrémités d'une aiguille d'acier CD, et fixés a l'aide de 
cire à cacheter, de telle sorte que la longueur CD fiU rigourcuse- 

FiR. /|. 




vif 

4 



^ 



T 



ment égale à AB. La lige AH était soutenue à Taide du fil A'B', 
quand on plongeait le système dans la dissolution de sa>on, et 
placée ensuite rapidement dans une sorle d'étrier mn {\^(t à un 
support, de manière à rester parfaitement horizontale. A la tige 
CD était suspendue une petite lame de plomb que l'on coupait 
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pour diminuer progressivement le poids tenseur : ce dernier était 
déterminé en laissant reposer sur une balance la tige CD avec le 
poids qui y était suspendu. 

Quand la tige AB est placée dans Fétrier mn, on affleure le ré- 
ticule du cathétomètre sur la tige inférieure CD, puis, détruisant 
la lame, on détermine la quantité h — /i' dont descend cette lige; 
on détermine ensuite la longueur des (Ils flexibles, qui varie lé- 
gèrement suivant la valeur du poids tenseur. Dans le système que 
j'ai employé, le poids p a varié de 1 1^*", 12 à 2*'",29, et la longueur 
des fils de 336™",8 à 334"™, i. Chaque détermination de h'— h 
est la movenne de trois déterminations au moins, les difliérences 
atteignant deux à trois dixièmes de millimètre. 

Quand le poids tenseur est assez fort, on peut évidemment né- 
gliger le poids des fils flexibles et de la lame elle-même, ce qu'on 
ne peut plus faire quand ce poids est très-faible; aussi, dans ce 
dernier cas, Télément vertical de la courbe formée par le fil 
flexible n'est plus à égale distance des deux tiges horizontales. 
Voici le tableau des déterminations que j'ai faites et des résultats 
que j'ai obtenus. On avait /= o",i2 : 

p. Il — /<'. h. 0. jR. 2RCOS jj -r-/*. f. 



I 1 ,2 


mm 


mm 

330,8 


<».'79 


' 
10.14 


m 
1 ,S8i 


«^97» 


mer 
5,04 


9?3 
7,i5 


'-^,7 


33G,7 
330,5 


0/A17 
o,.203 — 


\X. 3'2 

i5. 3 


1 , )37 
' ,'^79 


1 ,620 
1 ,355 


5,74 
5,5o 


> , 88 


0,5 


330 


0,340 — 


•20.28 


0,988 


1 ,076 


5,46 


4,GG 


10,1 


335,4 


o,4'25 — 


74.21 


^>.7^'9 


o,832 


5,0o 


•2,83 


•ji3 , 1 


334,3 


oM\- 


30.53 


0,519 


0,535 


5,29 


'-» , '^ J 


28 


334,1 


«7709 — 


40.39 


0,471 


0,477 


4,80 



Si Ton exce])lc les deux clcrnlùres déterminations de /', J,'>-9 
et 4?^6, sensiblement trop faibles, les autres nombres dlfl'èrent 
peu les uns des aulres, et donnent comme moyenne 5,58; la dif- 
i'érence absolue avec la moyenne est égale à o,i(), et rcrreur re- 

, . . , . , 16 1 

lative maxima ei^ralc a -fr=T-, = ^t=' 

^ 55o J5 

La tension superficielle du liquide employé est donc égale à 
•.i'"S'',y9 par mil) i m être. 

J'ai eni devoir contrôler ce résultat en déterminant la tension 
superficielle du même liquide j)ar une des autres méthodes con- 
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nues, moins directe que la précédente ; dans ce but, je me suis 
servi du procédé du compte-gouttes, indiqué par M. Hagen, et 
employé dans diverses circonstances par M. Duclaux. 

J'ai fait usage d'une pipette Mohr à robinet de verre; j'ai dé- 
terminé le poids de loo gouttes d'eau distillée, puis de loo gouttes 
de l'eau de savon employée. Une telle pipette est très-commode, 
parce qu'on peut facilement régler l'écoulement en tournant plus 
ou moins le robinet; mais, comme il est rare que ces robinets ne 
fuient pas un peu; que, d'un autre côté, l'emploi d'une matière 
grasse peut changer la tension superficielle du liquide essayé, et 
enfin que, si le robinet est dur, il est difficile de le manœuvrer, je 
me suis servi depuis, dans de nouveaux essais, d'une pipette 
Salleron à piston et tige filetée; M. Duclaux avait fait usage déjà 
de cette pipette pour étudier la vitesse d'écoulement des liquides 
dans les espaces capillaires. J'ai trouvé que le poids de loo gouttes 
d'eau était de 58^,773, et que celui de 100 gouttes d'eau de savon était 
de 2^*^,725. Si l'on adopte pour la tension superficielle de Teau le 
nombre 7^'',53 donné par M. Hagcn, on obtient, pour la tension 
superficielle de l'eau de savon, 3"s*',55, sensiblement supérieur au 
nombre 2"'^'', 79 donné par l'observation directe. 

La première idée qui est suggérée par la constatation de la dis- 
cordance de ces deux déterminations et de leur différence trop 
grande pour être attribuée à des erreurs d'observation, c'est que, 
dans une lame aussi mince qu'une lame d*eau de savon, la tension 
superficielle est moindre que dans la surface libre d'une masse in- 
définie. Cette opinion est contredite, il est vrai, par ce fait observé 
par M. Plateau [Statique des liquides, t. I, p. 187), que la pres- 
sion exercée par une bulle d'eau de savon sur l'air qui s'y trouve 
renfermé reste constante malgré la diminution d'épaisseur des 
parois de cette dernière. M. Plateau a trouvé, de son côté, pour la 
tension du liquide glycérique qu'il avait employé, 2'"^'', 84 par la 
mesure de la pression de l'air renfermé dans une bulhî spliérique, 
et 2"^'",77 par l'observation de l'ascension du môme liquide dans 
un tube capillaire, nombres à peine difl(érents du nombre 2"^'', 79 
que j'ai obtenu par l'équilibre d'une lame mince plane. Le rap- 
prochement de ces nombres tqpdrait à prouver que la détermina- 
lion de la tension superficielle par le procédé direct ou par l'ob- 
servation de la hauteur du liquide dans un tube capillaire donne 

J. de Phjt., l- VII. (Décembre 1878.) 3o 
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des nombres concordants; que le procédé du compte-gouttes, au 
contraire y donne des nombres sensiblement plus forts. 

D'un autre côté, des expériences de MM. Hagen et Quincke ont 
démontré que, pour Tcau du moins, la tension d'une surface 
fraiche, égale à 7"«*',53, diminue sensiblement par suite de son 
exposition à Tair, au point de devenir égale seulement à 4"**"^»^ 
au bout de plusieurs heures. La seule explication de cette anomalie 
que Ton puisse adopter est celle qu'a proposée M. Van der Mcns- 
brugghe (*), savoir : que l'énergie potentielle de la masse liquide 
formant la couche dans laquelle réside la tension superficielle est 
supérieure à celle de la même masse prise à l'intérieur, ce qui est 
indéniable; que l'augmentation de celle énergie potentielle, quand 
une certaine masse liquide passe de l'intérieur à la surface, ne 
peut se faire qu'aux dépens de l'énergie actuelle du liquide, el 
que, par suite, il doit se produire un abaissement instantané de 
température dans la couche superficielle d'un liquide , surtout 
quand la surface augmente rapidement, comme dans l'écoulement 
goutte à goutte. Or, comme la tension superficielle varie dans le 
même sens que la température, on conçoit que, dans ce dernier 
cas, la tension (|ui est enjeu soit moins forte que dans un liquide 
dont la surface reste constante. Toutefois, cette augmentation de 
tension superficielle n'a encore été bien obsenée que pour 
l'eau. Les expériences que je continue sur le même sujet me 
permettront, je l'espère, de reconnaître si la théorie de M. Van 
der Mensbrugghe peut seule rendre compte de l'anomalie que j'ai 
signalée. 



DU POTEHTIEL EH ÉLECnODTHAMiaUE ET EH ÉLECnOHAOHÉTISME ; 

Par m. MACÉ DE LÉPINAY. 

Les calculs relatifs aux actions électrodynamiques et électroma- 
gnétiques, ainsi qu'à l'induction, se trouvent parfois considérable- 
ment simplifiés en faisant usage du potentiel. On est conduit a 



(') Bulletin de l' Jcadémie royale de Belgique, ?• série, t. XLI, n* 4; avril 187G. 
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employer cette fonction par le théorème fondamental d'Ampère, 
d'après lequel on peut substituer, au point de vue de son action 
sur une molécule magnétique, à un courant fermé, deux surfaces 
parallèles infiniment voisines, dont Tune est limitée parle contour 
du courant, et possédant des quantités égales de fluides magné- 
tiques contraires, la densité constante p du fluide sur la surface 
limitée par le circuit étant donnée par la relation 

pdîi^i, 

dN étant la distance constante des deux surfaces. 

Je me propose, dans ce qui suit, d'utiliser celte fonction pour 
donner une démonstration très-simple de quelques théorèmes im- 
portants déjà connus ( * ). 

1° Expression du potentiel dans le cas d'un courant Jernié 
(luelconque. — Je suppose, d'une manière générale, que le courant 
fermé ne soit pas plan. Faisons passer, par le contour du circuit, 
une surface quelconque, et soit A [fig* i) un élément de cette 



Fig. I. 




surface. Si/9 est la densité du magnétisme sur cet élément, supposé 
égal à d^Jy pd'^/esl le magnétisme qu'il contient. Si alors r est 



(*) roir les articles publiés par M. Potier dans ce Journal (t. Il, p. 3 et I3i). 
M. Potier a donné également du théorème fondamental une démonstration, en défi- 
nissant le potentiel par le travail effectué pour transporter la molécule magnétique 
de l'infini en m. 

3o. 
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la distance Am à la molécule magnétique m, que nous pouvons 
supposer contenir une masse i de magnétisme de même nom^ le 
potentiel de la première surface sera 



'-^r-^ 



Remarquons alors que, les deux surfaces devant contenir la même 
quantité de magnétisme, la masse de fluide contenue dans Télc- 
ment A' sera — pd^f» H en résulte qu'en posant m A'= /* — Ar, le 
potentiel relatif à la deuxième surface sera 






On aura donc pour Tensemble des deux surfaces, et, par consé- 
quent, pour le courant tout entier, 

en négligeant les puissances supérieures de Ar. 

Abaissons alors de m la normale mï sur le plan langent en A, 
et appelons tf Tanglc T/;/A, dans le triangle ABA', 

Ar- AN COS9. 
On a donc 



V — oAN I COS9 -Y^j 



ou, en remplaçant AN par sa valeur, et supposant le courant = 1, 

L'expression ainsi obtenue a une signification géoniélriquo 
très-simple. En effet, coscfrf-/cst la projection orthogonale de 
l'élément de surface sur un plan perpendiculaire à m A. En multi- 
pliant cette projection par —? nous obtenons la valeur de la pro- 
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jcclîon conique de l'élément d^f sur une sphère de rayon i , 
décrite de m pour centre. On peut énoncer alors ainsi ce résultat : 

Le potentiel d'un courant fermé quelconque d' intensité i j sur 
un point extérieur, est égal à la projection de la surface entourée 
par le courant sur la sphère de rayon i , décrite autour de ce point 
comme centre. 

Je vais appliquer cet important théorème à quelques exemples. 

2® action d'un courant circulaire OA sur une musse magné^ 

tique située sur l'axe. — Le calcul, d'après le théorème précédent, 



Fiç. a. 




m 



revient à celui de la surface de la calotte sphérique ab détachée 
sur la sphère de rayon i . 

Soit /• le rayon du cercle, d la distance mO. Si p est le rayon a ai 
du petit cercle limitant la calotte, on a 



P = 



y/r'-hd^ 



Si nous posons d'autre part 



pdt = h 



(p étant le pôle du petit cercle), on aura 



Vr=27r/l. 



Mais on a 



A ( 2 — /i ) =r p% h — i±y/i-^p\ 



Le signe — du radical répond seul à la question, la surface 
cherchée étant celle de la plus petite des deux calottes détachées 
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sur la sphère. On aura donc 



Vr: a 






On tire de là, par difTérentiation, les trois composantes de la 
force agissant surm, en prenant pour axe desx la direction O///, 



ï. Z = o, X = £. 



— arr 



(r»-hrf')~' 



3*^ action d'une bobine sur une molécule magnétique placée 
sur son axe. — Décomposons chaque élément tel que MM' {Jig- 3 



Fig. 3. 




*/« 



en deux, Tun parallèle à Taxe, Tautre parallèle au cercle de base. 
L^action de la bobine est celle d*un courant fermé, si la bobine pos- 
sède un nombre pair de (ils. Par la décomposition indiquée, nous 
ramenons le calcul à celui relatif à deux surfaces planes, M'NCC 
et MNC. Projetons ces deux surfaces sur la sphère de rayon i . Le 
quadrilatère M'NCC donne une surface nulle, et il ne reste à 
considérer que la projection de MNC. 

Appelons s la longueur du fil enroulé depuis la base A, MN = ds: 
ç Tangle de Thélice avec la section droite du cylindre. Soient, 
enfin, r le rayon du cylindre et x la distance CM. La surface pro- 
jection de l'élément CMN est une portion de calotte sphérique 
dont la surface totale, précédemment trouvée, est 



0- — 2 



7r( I - V 



Si da est la surface cherchée, on a la relation 






^fCPÎ 



27r 
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Mais 

MN=:rf*cos<p, donc MCN^^^^^^^- 

On a donc 

, _ ^5 cos 9 / X 






Enfin, en remarquant que dans M M'N on a 

dx -- NN' = fis sin 9, 



on trouve 






Pour introduire la longueur 2 / du cylindre et le nombre n des 
spires, remarquons qu'en appelant h le pas de Thélice on a les 
relations 

nli--ilf h -•— 7: /' tang 9. 

On a donc, en effectuant l'intégration, 

V = ^ ! 2/-+- (r» -f a')^'— [/^ ^[n-^ 2/)']^ J. 

Ou déduit de là, pour la force agissant sur /n, 

^ _ /ITT r n a-^- il 1 

^ L v//^ -f- rt' V^r'-^(«-f- 2/)*J 

Cette dernière expression peut se mettre sous une forme plus 
simple en appelant vj; et ^1 les demi-ouvertures des cônes ayant m 
pour sommets, et pour bases les deux bases de la bobine : 

X — -v-(COS'|' — cosvp,). 

Autre démonstration* — On peut retrouver plus simplement 
ces diverses formules par un raisonnement moins rigoureux. Il 
suffit, à cet effet, de substituer à la bobine une série de courants 
circulaires, régulièrement distribués, à la distance hVnn deTautre. 
Nous remplacerons alors chaque courant circulaire par deux 

couches magnétiques contraires, de densité p = t 9 et distantes 
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de h. Il résulte de cette décomposition que tout se passera coramc 
s'il y avait deux couches, l'une en A, l'autre en B, de fluides ma- 
gnétiques contraires. 

Un calcul très-simple donne, pour le potentiel relatif à la 
couche A, 

et, pour B, 

Va — — 27rp[— a — 2/-h )Jr* -h [a -\- 5t/)'J. 

On trouve donc 

V-"27rp/2/-4- (/'4-rt'j' -[r'-T-(a-f-2/)»]' j, 

expression identique a la précédente, si l'on remarque que des 
relations 



on tire 



p~T^ n/t = 2I 
^ fi 



nv 



On voit, par ces deux exemples, le parti que l'on peut tirer du 
potentiel en élcclromagnétisme, et, par suite, en électrodyna- 
nii([ue, lorsqu'il s'agit de calculer Faction de deux courants fermés. 
Celte même fonction joue, comme on le sait, un rôle également 
important en induction, puisque, d'après la théorie de INcumann, 
la force électromotrice d'induction, produite par le déplacement 
d'un pôle magnétique dans un circuit fermé, est proportionnelle à 
la difTérence des potentiels V. — V,, a" commencement et à la fm 
du mouvement, potentiel calculé comme si le circuit était traversé 
par un courant d'intensité i. 



J.-N. LOCKYER. — Rcccnt Researches in solar Chemistry (Récentes recherches de 
Chimie solaire); Phii. Magazine, t. VI, p. 161; septembre 1878. 

M. Lockyer a étudié la portion la plus réfrangible du spectre 
avec un réseau de Rulherfurd (6700 traits environ par centimètre), 
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et constaté Tcxistence, plus ou moins probable, de 17 métaux non 
signalés par Angstrom et Thalèn. Les métaux sont caractérisés par 
les raies indiquées dans le tableau suivant : pour plusieurs d'entre 
eux, on a examiné seulement la région 39-4^* 



Tablbàu I. — Métaux dont ta présence dans le Soleil est certaine. 



MÉTÂCX 



LOTICCECR 

d'onda 
app. des 

raies 
sombres 



OBSERVATIONS 



AUTEUR 
qui les a 
slgoalées 



lilDICATIOXS 

des Tables de Thalèn. 



MÉTAUX 



LO!IG. 

d'oxde 



IHTEM- 
ftlTÉC) 



voisine 



Strontium.' 



. ^, Manque dans le spectre normal, 

( de la raie longue Mn. 
f . iRaie4o76,9,attribuéeauCadansle8pcctre^ 
'""^^'''i normal. < 



Nouvelle 
raie. 



\ 



Thalèn. i 

- - ^ Raie /i 21 5, 4o, attribuée au Ca dans le spec-i-,, ,. ) 

43iJ,ooi • »i ' Thalcn. i 

; tre normal. J , 

fP ' i Raie ^|6o), 3, attribuée au Ca dans le spectre j^, ,, S 

' normal. ; 



Thalèn. ] 

Nouvelle, 
i Thalèn. 
Thalèn. 



Sr 
Ca 
Sr 
Ca 
Sr 
Ca 



4^19)28 Manque dans le spectre normal. 

„, , I # -/« o Raie non désignée, voisine de 4007,25 du/ 

Plomb....' 4ojG,8oa , i 

j ' spectre normal. 

[ 4061,2.} Manque dans le spectre normal. 

.„ jRaie non dési{;née, 4676,5 du spectre nor-J Thalèn. { 

Cadmium \ *"( »»»>• JKirchhtffi 

Raie non désignée, 4798)9 du spectre nor-/Thalèn. ( 
ma). iKirchhoff 

Manque dans le spectre normal. Nouvelle. 

Manque dans le spectre normal. Nouvelle. 



Potassium. 



l799»«o 



4o'fa,75 
4046,28 



Ccrium.... , 

' 'f0I2,0 



I 3931,0 
Uranium. \ 39'|3,o 
' 3965,8 



Manque dans le spectre normal. 
Manque dans le spectre normal. 

Manque dans le spectre normal. 

Voisine de la raie Al. 

Manque dans le spectre normal. 



■Nouvelle. 



l 



! Nouvelle. 

Nouvelle. 
Nouvelle. 
Nouvelle. 



Pb 
Pb 

Cd 
Cd 



'1078,5 
4077,0 
'|2i5,3 
^2i5,3 
4607,5 
'1607,5 



'|o58,o 
4062,5 

4676,8 



1:99.0 



1 
3 
1 
i 
1 
\ 



4 
4 



( >) Le B* 1 désifne les raies les plus brillaoles; les n** l, 3, etc., des raies d'Ioteosllé de plos en plos falblM. 
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TABLBAn II. — Métaux dont la présence dans le Soleil est probable. 



MÉTAl'X 



LOXGCBCK 

d'oade 
app. det 

ralM 
•ombTM 



0MBRTAT10JI8 



ACTECK 

qai Im • 
•ifiialé«s 



INDICATIONS 

dM TablM d« TiMJéa 



UtTACX 



I 



Vanadium. 



Palladium. i 



3901,3 
3909,3 
3981) , 65 
3992,5 

39971 9 
1379,0 

i38.',,o 

4389,0 

/,1o7,5 

3893,0 
3958,0 

4787,0 

4817,0 



Attribuée par An^trôm au calcium. 
Manque dans la carte d'AngstrOro. 
Attribuée par Ançstrom au calcium. 

Attribuée par AngstrOm au calcium. 



Attribuée par An^trom au fer. 
Non désignée par AngstrOm. 



Nouvelle. 
NouTellc. 
Nouvelle. 
Nouvelle. 
Nouvelle. 

Thalèn. p* 
I \a 

Thalèn. | Va 

Thalèn. i ^ 
' Va 

1 c 

) Va 



Thalèn. 

Nouvelle. 
Nouvelle. 

Thalèn. ! ^^ 
) Fe 



Thalèn. 



,0 / (Raie voisine de celle attribuée par Ang-/^. ,, 
<®7'b° ...n«.„f.. Thalèn. 



I 



3903,0 
4576,0 

4706,0 

Molybdène./ 47^0,0 
4818,0? 

4829,0? 



) strOm au fer. 

Très-voisine de la raie du fer. 
Non désignée par AngstrOm. 

Attribuée par Angstrôm au fer. 

Attribuée par Angstrôm au fer. 
Manque dans la carte d'Angstr&m. 

Voisine de la raie attribuée par Angstrôm/ 
au nickel. \ 

Semble coïncider avec la raie de fer dans 



Indium... 



Lithium. . 



Rubidium . 



Pd 
Pd 



Nouvelle. 
Nouvelle. 

Thalèn. j ^^^ 
/ Fe 

Thalèn. 
Thalèn. 



Thalèn. 



\ 



4101,9 

ile spectre solaire. 
Manque dans la carte d'Angstrôm. 



^Thalèn. 
Thalèn. 






46o3,o 



Raie non désignée, 4^01,7 de la carte/ . ., 
d'Angstrôm. 






Raie non désignée, 4301 de la carte d'Ang.j 
4202,0 ) strôm, fait disparaître la raie adjacente vThalèn. 
du fer. ' 



I 



I 



Mo 
Mo 
Mo 

Ni 

Ni 

In 
In 

Li 



Rb 



LOSC. 

d'okm 



l!ITES- 



I 



4379»» 
4379.0 

4384,0 

4389,1 
1389.0 

4407,0 
4407,5 



1787.0 
l7ft5.8 

1817.0 
487l»o 



4706.5 
1706,5 
4730,5 
48i8|0 

4829»^ 
1838,4 
483o,a 

4ioi,o 
4509,0 

4602,7 



4202,0 






K 
5 
4 
K 
4 
5 
5 
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UttkïIT 



LORCUECR 

d'ooda 
app. dts 

ralM 
fombrei 



0B8KIIVATI0XS 



ACTEUR 

qoi les a 

•iirnaléaa 



I.'VDICATIOMS 

des Tables de Thalèn- 



MÉTAUX 



d'oxde 



INTE!!- 

snÈ 



CoBtinm.. 



\ 455 i, 9 

•1 
' 4592,0 



Bismuth... 



ÉUii 



4722,0 



/|5ji,o 



3948,2 
Lanthane..] 8988,2 
3995,04 



Glucinium. 

Tttriam 
>iiErbium. 



3904,75 

3949» 6 
3981,8 



Attribuée par Angstrôm au fer non si- 
gnalé par Thalèn. 
Manque dans la carte d'Angslrôm. 

Manque dans la carte d'Angstrôro. 

Manque dans le spectre normal qui indi* 
que une raie voisine Bi 4524, 4« 

Manque dans le spectre normal. 
Manque dans le spectre normal. 
Manque dans le spectre normal. 

Manque dans le spectre normal. 

Manque dans le spectre normal. 
Manque dans le spectre normal. 



NouTclle. 
Nouvelle. 
Thalèn. 

Thalèn. 



\ 



Nouvelle. 
Nouvelle. 
Nouvelle. 

Nouvelle. 

Nouvelle. 
Nouvelle. 



Bi 
Su 



4722,0 



4:>24,o 



Les métaux déjà reconnus dans le Soleil par KirchhoflF, Àng- 
strom et Thalèn étaient les suivants, au nombre de i4 : 



Sodium 


Fer 


Calcium 


Magnésium 


Nickel 


Baryum 


Cuivre 


Zinc 


Chrome 


Cobalt 


Hydrogène 


Manganèse 


Titane 


Aluminium 





Avec les 18 métaux contenus dans le tableau précédent, on trouve 
en tout 32 métaux dont la présence dans le Soleil a été reconnue. 

Quant aux métalloïdes, il faut remarquer qu'ils donnent, sui- 
vant les conditions de température, un spectre de raies comme les 
métaux ou un spectre cannelé, et que, pour le carbone en parti- 
culier, certaines bandes de ce dernier spectre coïncident avec des 
raies de Fraunhofer. 11 semblerait donc que le carbone existe dans 
le Soleil, mais dans un état moléculaire plus complexe que les mé- 
taux, et, par suite, à température plus basse et en dehors de la 
couche de vapeurs métalliques. 

L'auteur n'a pas retrouvé les coïncidences observées par Draper, 
avec un appareil d'un pouvoir dispersif plus faible, entre les raies 
de l'oxygène et certaines raies brillantes du spectre. Dans ces expé- 
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ricnccs, îl se servait (]*un réseau analogue au précédent, mais k^acé 
sur métal pour éviter les erreurs de réfraction. Le spectre de l'oxy- 
gène était fourni par Tétincelle passant, à la pression ordinaire, 
dans un mélange d'azote et d'oxygène contenant une très-faible 
proportion de ce dernier gaz. Ce procédé donne des spectres beau- 
coup plus brillants que Temploi de l'oxygène raréfié dans les tubes 
de Geissler. C. Daguehet. 



J.-E.-H. GORDON. — On thc cflect of Tariation of pressure on the length of ditnip- 
tive dtscharge in air (Influence de la Tariation de pression sur la longueur de la 
décharge diruptive dans l'air); Phil. Magazine, 5* série, t. VI, p. 183-193; 1878. 

A charge constante, la distance explosive varie en raison inverse 
de la pression ; telle est la loi énoncée par Harris en i834> sans 
toutefois donner les résultats numériques de ses expériences. Peu 
de temps'après, M. Thompson détermine la différence de potentiel 
correspondant à une étincelle jaillissant entre deux plateaux dis- 
tants de i*"*", 52; puis Masson vérifie la loi de Harris par la méthode 
des dérivations, la plus grande longueur des étincelles observées 
étant de 1 1 millimètres. 

En 1843, M. Knochenhauer trouve que le rapport de la densité 
électrique à la pression croît d'une manière sensible quand la pres- 
sion diminue : la loi de Harris et Masson n'est donc plus vraie. La 
longueur constante des étincelles, dans ces expériences, était d'en- 
viron 2 millimètres. 

Enfin, MM. Wiedemann et Ruhlmann représentent par une for- 
mule empirique des expériences faites sur des étincelles d'une 
longueur maxima de 9"*"*, 96 à des pressions variables. 

L'auteur du présent Mémoire s'est proposé de reprendre la ques- 
tion avec un appareil lui permettant d'obtenir des étincelles variant 
entre 10 et 5i centimètres. De plus, comme source d'électricité, 
il se sert d'une forte bobine donnant, dans les conditions ordi- 
naires, des étincelles de ^l'^j^. Sa méthode est d'ailleurs une 
méthode de dérivation. 

Deux tubes A et B de i*",33 de longueur sont mastiqués dans 
des garnitures métalliques communiquant à la bobine; une ma- 
chine pneumatique et un manomètre aboutissent au tube B. L'étin- 
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celle jaillit entre une boule fixe et la pointe d'une tige métallique 
mobile. En A la pression est toujours la pression atmosphérique et 
rétincelle est produite à des distances fixes, 6, 8 et lo pouces. En 
B, la pression est d'abord 4o millimètres et on y laisse rentrer peu 
à peu de l'air bien sec. 

Supposons qu'on place la tige de B à la distance minima per- 
mettant à la décharge dY'clater en A, puis ù la distance maxima 
permettant à l'étincelle de jaillir en B. Soient 52 et 4o centimètres 
ces deux distances. La moyenne 46 représente la longueur d'étin- 
celle qui, à la pression en B, est produite par la même difliérence 
de potentiel que celle qui jaillit dans l'air à la pression atmosphé- 
rique. Si la loi de Harris est exacte, le produit de cette moyenne 
par la pression en B, divisé par le produit de la longueur de l'étin- 
celle en A par la pression en A doit être constant. C'est la valeur de 
cette constante que l'auteur détermine pour un très-grand nombre 
d'expériences. 

Voici les résultats de toutes ces expériences : 

1° Pour des pressions variant entre 18*^,7 cl la pression atmo- 
sphérique, la loi de Harris est suffisamment exacte. 

a° Pour des pressions inférieures, il n'y a plus de loi. L'étincelle 
peut être provoquée par des circonstances qu'il est impossible 
d'éviter. Un grain de poussière, une trace d'oxydation provenant 
d'une décharge antérieure, peuvent la faire éclater. 

3* Quand la pression diminue, la longueur de rétincelle pro- 
duite par une différence de potentiel donnée est plus petite que 
celle indiquée par la loi de Harris. 

L'auteur montre ensuite que ce résultat n'est pas contradictoire 
avec celui trouvé par M. Thompson dans le Mémoire cité plus 
haut. Damien. 
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5* série. — Tome VI. — Novembre 1878. 
Thouas Grat. — Détermination des moments magnétiques en mesure abso- 
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SiLVANUS P. Thompson. —' Figures magnétiques montrant des relations élec- 
trodynamiques, p. 33 1 . 

John Purser. — jipplication des équations de Lagrange à certains cas du 
mouvement des fluides, p. 354. 

E. Edlund. — Recherches sur i* induction semi-polaire^ l'électricité atmo- 
sphérique et r aurore l)oréale, p. 36o. 

SiLVJLNL'S P. Thompson. — Phénomènes d'audition bi-auriculaire, p. 383. 

Annaleii der Physik nnd Oiimie. 

Nouvelle ftéric. — Tome V. — >• 10. — Année 1878. 

F. Narr. — Jetions électriques dans les gaz raréjîés, p. i45. 

A.-L. \\q\jl. — Sur la force coercitive de la pierre d^ aimant et de Vacier 
trem/jé très-dur, p. 169. 

F. Braun. — Développement^ d'électricité considéré comme équivalent des 
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de Taporitation, VI, 337. 

Berthold. — Fluorescence, V, 38o. 

Berti!<. — Polarisation, IV, 7a, m. — 
Rotation électromajjnétique, VII, i5i. 

Birtraïid (J.)- ~ Actions électriques. II, 
4 18. — Électricité statique, II, 73. — 
Actions électrodynamiques, III, 397- 
335. 

Bezold (vom). — Mélange des couleurs, 

III, i55; V. 35i. 

Bia!<co?ii (J. j.). — Élasticité de la glace, 
V. 317. 

BiciiAT. — Méthode des coïncidences, III, 
309. — Transformation de l'électricité, 

IV, 52. — Tourniquet électrique. Vil, 
262. — Vitesse du son, VII, 33o. 

B1GELOW (F.-U.). — Induction, III, i3j. 
Billet (F.). — Biprisme de topaze, III, 

178. 
Bla8Er:<a (P.)* — Couronne solaire, II, 

77- 
Blâmer. — Résistance électrique, III, 11 5, 

iji. — Énergie électrique, IV, 161. 
Blekrode (D' L.). — Machines à plateaux 

d'ébonite, VI, io3. — Conductibilité et 

électrolyse, VI, i3o. 
BoBiLEFF. — Franges de l'appareil Jamin, 

V, 2^. — Distribution électrique, V, 258; 
VII, 323. 

BoBOCLiEFP (Dbmetrieff). — Déperdition 
de l'électricité, IV, 253. 

Bonif (C). — Lunette de Galilée, II, 4o4. 

Bois-Re'yiiond(E. du). — Mouvement apé- 
riodique, II, G2. 

BoLTZXA!<x. — Mouvement moléculaire, II, 
i'l7. — Diélectriques, III, 376; IV, 221. 
— Élasticité, IV, 100. — Diélectriques 
gazeux, V, 23. — Equilibre calorifique 
des gaz, V, 359. — Nature des molé- 
cules gazeuses, VI, i35. 

BoLTZMAM?! et RoMiai. — Constantes dié- 
lectriques, III, 159. 

Bo.fTEMPS (Ch.). — Tubes pneumatiques, 
II, 207. — Mouvement de l'air, III, 233. 

BoRGMA!i. — Résistance du charbon, VII, 
3J/|; Force élcctroinotrice, VII, 354. 

BÔRNSTEi.x (,R.). — Appareil de Ruhm- 
korfT, II, 3o8. — Magnétisme tempo- 



raire, IV, 279. — Résistance électriquf, 
VI, 292. — Tension électrique, VII, 3o. 

Boi'DRËAVx. — Raies des métaux, III, 3o6. 
— Expérience de Newton, III, 35o. — 
Principe d'Archimède, IV, 85. 

BocRBOUZi. — Galvanomètre, I, 1^. — 
Tuyaux sonores, II, iS. 

BouRGET (J.). — Tubes de Pinmud, II, igS. 

BouRSECL. — Théorie des voyelles, VII, 377. 

BouTAN (A.). — Température <lu Soleil, I, 
154. 

BocTY (E.). — Expérience de capillarité, 
II, 263. — Distribution d'électricité et 
de magnétisme, II, 997. — Aimantation 
de l'acier, III, 3i6; IV, 367; V,346.- 
Rupture des aimants, III, 36i. --Con- 
servation de l'énergie, IV, /p. — Cou- 
rants d'origine mécanique, IV, i35. — 
Continuité des états liquide et gazeux, 
VI, 3G8. — Diagrammes électriques, 
Vil, 26^. — Systèmes optiques, VII, 33i. 

Braxlt. — Mesures électrométriques, V, 

'9- 
Bracer. — Distance focale des lentilles, 

V. 258. 

Brac!i (C). — Conductibilité unipolaire, 

IV, 280. 
Bravm (K.). — Magnétisme terrestre, VI, 

166. 
Brewer. — Grêle, V, 383. 
Brilloui!*. — Liquéfaction des gaz, VII, 

45. 
Brio:< {L,), — Déperdition de l'électrieité, 

II, 391. 
Broklesry (J.). — Pluies, IV, 35o. 
Brou!! ( J.-G.). — Variations magnétiques, 

VI, 32i. 

BcDDE ( E.). — Thermoélectricité, IV, 287. 

— Électrolytes, VI, i33; VII, 3o. 
BcFF. — Chaleur de dilatation, 1, ^38. — 

Conductibilité et diathermanéité, V, 

357; Vil, 208. 
BcRAT. — Boumcrang, IV, 14. 
Bi:rdo?i-Sa;<dersom et Paci. — Excitation 

du Dionoîa, VI, i32. 
BcR!<BAM (W.-A.). — Magnétisme, IV, 

3iH. — Dédoublement d'étoile, V, 197. 
Cailletet (L. ). — Manomètre, V, 179. 
Camacuo (A.). — Électro-aimant, IV, 238. 
Cardarelli (F.). — Téléphone, VI, 192. 
Caret Lea. — Sensibilité du bromure 

d'argent, IV, 254; V, 1G6; VI, 263; Vil, 

33, 65. 
Carl (Ph.). — Flotteurs de la Rive, I, 

266. — Lumière à roxygène, I, 342. 
Carnet ( E.-L. ). — Vibrations longitudi- 
nales, IV, 3 18. 
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Carpenter (W.-B.). — Gulf-8tream, II, 

57. — Océan, II, iSg. 
Carstaedt. — Intensité do la lumière, IV, 

61. 
Caspari (F.). — Boussoles, II, 373. 
Catlet. — Distribution de l'électricité, 

VII, 203. 

Cazi!i (a.). — Chronoscope à étincelles, 

I, 23i. — Magnétisme, 11, i3/| ; V, m. 
— Étincelles, II, 252. — Spectre de l'é- 
tincelle, VI, 271. 

Cerrcti (V.). — Chaleurs spécifiques, VI, 

289. 
CoAUTARD. — Courants induits, I, 162. — 

Pyromètre acoustique, III, 78. 
CniDLOwsKi (F.). — Cristallisation des mé- 
taux, VII, 3a2. 
Cbbistia!<i. — Conductibilité électrique, 

V, 326. 
CuRiSTiE (W.-H.). — Demi-prisme, VI, 

3i8. 
Chwolson. — Interférences, V, 190. — 

Magnétisme, V. 261. 
CiKTOLEsi (Pu.). — Vapeurs mélangées, 

III, 23o. — Optique physiologique, VII, 

'79- 
Clamoïid (C. ). — Pile thermo-électrique, 

m, 249. 

Clark (Latimer). — Force électromotricc, 

II, 355. 

Clark ( Wicclesworth ). — Chaleur mo- 
léculaire, IV, 35o. — Force électromo- 
trice. Vil, 2/19. 

Clacsics. — Deuxième principe, l, 72; 
il, 108. — Théorème de Mécanique gé- 
nérale, II, 2G4. — Électrodynamique, 
V, I9'^; VI, 356; VII, 25o. 

Clerk Maxwell. — Arcs colorés, II, 77. — 
Double réfraction, IV, 55. 

Cliftom. — Différence de potentiel, VII, 
3i6. 

CoLLADo:<. — Effets de la foudre, V, i53. 

Collet (R.). — Force électromotrice, V, 
262. — Travail du courant, VI, 196. 
— Polarisation des électrodes, VI, 

»99- 

Coppet (de). — Congélation des disso- 
lutions, I, 297. 

Cor!<elisse:< (J.-E.). — Océan Indien, II, 

99- 
CoRxu (A.). — Mesures électrostatiques, I, 

7, 87, 241. — Coefficients thermiques, 
II, 4i* — Vitesse de la lumière, II, 
172. — Diffraction, III, 5, 4i- — Achro- 
matisme chimique, III, 108. — Levier 
à réflexion, IV, 7. — Vitesse de la lu- 
mière, IV, 10^. — Système optique, VI, 



.276, 3o8. — . Spectre ultra-Tiolet, VII, 

285: 

CoTTREL. — Réflexion du son par les gaz, 
III, r8i. 

C0ULIER. — Examen des cordes, III, 21 5. 

Crookes (William). — Attractions pro- 
duites par les radiations, IV, 58. 

Crova (A.). — Échelles de températures, 
I, 125. — Tuyaux sonores, II, 338. — 
Étalon de résistance, III, 54* — Rhéo- 
stat, III, 124. — Constantes des élé- 
ments voltaiques, III, 278. Transfor- 
mation des forces, IV, 357. — Radia- 
tions solaires, V, 3Gi. — Énergie des 
radiations, VII, 357. 

Dagu£:(et ( C). — Lumière électrique, IV, 
i5o. 

Darbishire (R.-D.). — Miroirs japonais, 
VI, 320. 

Davis (M.-A.). — Expérience de Trefe- 
lyan, 111, 382. 

Decharme (C). — Capillarité, II, 25; III, 
374. — Vibrations sonores et interfé- 
rences, IV, 207. — Sons rendus par les 
métaux, VI, 5o. — Formes vibratoires 
des solides et des liquides, VII, 38o. 

Delacuanal et Mermet. — Tube spectro- 
élcctrique, V, 10. 

De la Rive et Sarasix. — Décharge dans 
les gaz raréfiés, II, 362; III, 287. 

Delà ROCHE (H.). — Contraction du cœur, 

VI, i48 

Deprez (Marcel). — Déplacements am- 
plifiés, III, 52. — Signaux télégraphiques, 

III, 83. — Chronographes électriques, 

IV, 39; V, 5. — Foyers calorifiques, 

VII, 229. — Travail de la vapeur, VII, 
4o3. 

Desains (P.). — Anneaux colorés, III, io5. 
Deville ( Sainte-Claire.). — Dissociation, 

I, 26. 
DiETRicnsox (J.-L. ). — Thermomètre, 11, 

372. 
Ditscoeiner (L.). — Polarisation, III, i58. 
DoLBEAR (A.-E.). — Vitesse de rotation, 

I, 370. 

DoMATi. — Taches solaires, II, 117. — In- 
duction, V, 101. 

DoxATi et PoLixi. — Magnétisme tempo- 
raire, V, i33. 

DoMALip (C). — Électrolyse, 111, 169. 

DocLioT (£.). — Figures de Lichtenberg, 

II, 2G0. 

[Draper (H.). — Observations astronomi- 
ques. Vil, 33. — Spectres, VII, 33, 65. 
Draper (J.-W.). — Actinochimie, I, 375; 

III, 99, 186. 
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DoBOif (E.)* — Choix des lunette», VI, 

a8. 
Du Bois-RiTMOTiD. — Voir Bois-Rbtiio!<d 

(du). 
DuBOSCQ (J.). — Appareil à projection, 

V, Q17. — Galvanomètre à projection, 

V, 218. — Ei|>ériences de projection, 

VI, ai3. — Relief apparent, VI, 316. 
DucLAi'x. — Tension superllcielle, I, 197. 

— Capillarité, I, 35o. — Équilibre de» 
mélanges liquides, V, i3. 

DucRETET. — Rhi'otome, IV, 84. 

DurcT. — Mélanges de sols isormorphes, 
VU, 3a5. 

DurocR. — Réflexion de la chaleur, III, 
i3i. 

DcpUY DE LôME. — Navigation aérienne, I, 
i35. 

I-UTER. — Magnétisme des plaques, V, Gj; 
Vil, 37. 

DvoRAR (V.). —Vitesse du son, III, 198.— 
Transmission du son, IV, sao. — Attrac- 
tions acoustiques, V, 193. — Vitesse du 
son dans les liquides, V, 196. 

EccHER. — Transformation du trayait. II, 
76. — Figures acoustiques, II, 78. 

Edelmar!! (Th.). — Spectres des métaux, 
II, 36o. 

Edlujid. — Résistance électrique, IV, 3i. 

— Élasticité du caoutchouc, IV, 189.— 
Résistance d'un conducteur, V, 227. — 
Dilatation galvanique, V, 3'>i. — Forces 
électromotrices, VI, 139. — Courants 
par le passogc d'un liquide dans un 
tuyau, VI, 287. — Nombre des électri- 
cités, VII, 101. — Induction uninolnirc, 
VU, 17',. 

FiSENLoiiR. — Réflexion métallique, VII, 

i38. 
l'.GOROFF. — Électro-actinomètre, V, 583. 

— Photomètre éloetriquc, VU. 3u:i. 
l'.MSMAMN (H.). — Collecteur électrique, 

H, 39. 

ÏÏRics8o:(. — Radiation du Soleil, V, q88. 

EvALD. — Figures de Lichtcnberg, V, 957. 

Ex!<ER (F.). — Maximum de densité de 
l'eau, III, 19S. — Diffusion, IV, 190. — 
Dilatation galvanique des fils, V, 3;. — 
Franges d'interférence, V, 293. — Con- 
ductibilité du tellure, VI, 68. — Allon- 
gement galvanique, VII, lof). — Franges 
de Quétclet VII, 140. — Dilatation élec- 
trique, Vil, 277. — DifTusion des va- 
peurs, Vil, 391. 

ExNER et ROtitge!*. — Radiations solaires, 
IV, 189. 

Favre (P.-A.). — Calorimètre, I, 33a. 



Fàtrb et VALtoif . — Ditaociation cristal- 
line, III, 90. 

FEDDEascf ^W.). — Thermodiffusion des 
gax, II, 3/|2. 

Feuci (R.)- — Diélectrique», II, 70; III, 
229. — » Solénolde fermé, III, 227. — 
Diélectriques, III, 329. — Théorie de 
l'induction, IV, 228. — Diélectrique en 
mouvement, VI, 229. 

Ferrel (W.). — Vitesse du vent, IV, 
35o. 

Feissmer. — Théorie de rémission, Vil, 

2J0. 

Fewkes (J.-W.). — Étincelle, IV, aSj. — 
Perte d'électricité par les flammes, IV, 
319. 

FiscHEi et Macd. — Réflexion et réfrac- 
tion du son, II, 3o3; III, 198. 

Fitzgerald (G.-F.). — Réflexion sur un 
aimant, VI, 94. 

Fleemi!<c-Je!iri!< ct Ewi!«G. — Frottement, 

VI, 285. — Phonographe, VII, 247. 
Flemixc (M.-J.-A)^ — Polarisation de» 

électrodes, V, 3^5. — Courant» dans les 
électrolytei, VI, 253. ^"^ 

FoREL (D' F.). — TransMÉlNice du lac Lé- 
man, VI, 256. .» 

FoRssMAXM. — Conductibilité dijji^lénium, 

VII, 206. 

FosTER (O.-C). — Pont de VVheatstone, 
II, 53. — Courant» électriques, IV, 211. 

Froiilich (J.). — Polarisation, VI, 379. — 
Diffraction, VII, i!\St 392. 

Gaiffe. — Galvanomètres, VII, 232. 

Garde. — Radioniètre, VI, io5. 

Gariel (C.-M.). — Lois de l'optique, IV, 
i4o. — Phénakisticope de projection, 

VI, 90. — Abaque, VI, 282. — Verres 
de lunettes, VII, 127. 

Gaugain(G.->I.J. — Aimantation de l'acier, 

VII, 186. 

Gay (H.). — Machines magnéto-électri- 
ques, Il| ^90. 
#Ger!<ez (D.). — Spectre des acides hypo- 
azg4K)ue, hypochlorique, chloreux, 1, 60. 

— Lames minces élastiques, I, 3'J>4> — 
Expériences de capillarité. II, 32G. — 
ÉbuUition, II, 81. — Surfusion, III, 17. 

— Évaporation, III, 241. — Décompo- 
sition de certains corps, IV, 42. — Tem- 
pérature de solidifîcation, V, 212. — 
Soufre, V, 279. — Solutions sursatu- 
rées, VII, i'|8. — ÉbuUition des liquides 
superposés, VII, 194. — ÉbuUition des 
liquides surchauffés, VII, 29^. 

Gever (W.-E.). — Flamme chantante, I. 
370. 
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GiBBS (W.^. — Nouvelle constante op- 
tique, V, lO'i. 

GiLTAT. — Commutateur, VIT, SgS. 

Gladstoiie et Tkibe. — Conductibilité, VI, 
237. 

Glas (P.)« — Pbotomètre, VI, 3.).'j. — 
Absorption de la lumière, Vil, 310. 

GoLDSTfj;< (£•)• — Spectres, V, 70. — 
Décharge dans les gaz, Vil, 63. 

GoRDo:f (J.-E.). — Décharge diruptivo, 
VII, /,q6. 

GoRDO!< (J.-E.) et Newall (W.). — Varia- 
tion de température sur les barreaux 
aimantés, I, i34. 

GocTKOWSKi (N). — Baromètre à pétrole, 

VI, 19^. 

Govi (G.). — Currections des coefficients, 
II, 76. — Flammes sensibles, II, 29. — 
Mécanique moléculaire, II, 76. — In- 
duction électrostatique, IV, 26.^1. — Nou- 
veaux prismes réflecteurs, V, 3'|i. 

Gramme. — Machine magnéto-électrique, 
1,64. 

Grassi (G.). — Balance à réflexion, IV, 
159. 

Ghat (Elisua). — Courants périodiques, 

VII, 38',. 

Gréhaîit (N.). — Filtration rapide, I, i33. 
— Extraction dos gaz, II, 2i4« 

Grkda.^t (N.) et E. Mer. — Correction des 
volumes gazeux, III, 222. 

Gripoti. — Pendule compensé, I, 33/|. — 
Fluorescence, II, 199-246. — Diapa- 
son, m, 8'|. — Influence des deux corps 
vibrants, III, 27^. — Lames de collo- 
dion, IV, Qor. — Expérience d'électri- 
cité, VI, 126. 

Grotria!! (O.). — Viscosité et résistance 
électrique, VI, 164. 

GciLLEMiN (C.-M.). — Eflets brisants, I, 
^29. — Courants instantanés, I, 129; 
II, 5o. — Étincelle, 11, 129. 

Glturie (J.). — Solutions salines, IV, 282. 

Haca (H.). — Absorption de chaleur par 
la vapeur d'eau, VI, 21. — Forceélcctro- 
motiicc, VII, 2)9. 

IlAGEXBAcn (E.). — Électricité de frotte- 
ment, II, 36. — Réflexion par l'atmo- 
sphère, II, 1 15. 

Uamberg (H.-E.). — Température et hu- 
midiL^ de l'air, VI, 189. 

Hamuerle. — Chaleur de dissolution, V, 
3 '.9. 

FIamdl. — Absorption de la lumière, II, 
i49« — Constitution des liquides, II, 
190. — Sursaturation, II, 191. 

Ha.ikel (W.). — Thermo-électricité, V, 



292. — Photo-électricité du spath, VI, 

254. — État électrique des métaux, VI, 

345. — Courants alternatifs, VI, 382. 
Hax8Eman:(. — Conductibilité des métaux 

et photo-électricité; VU, 206. 
Harrison ( J.-B.). — Diathermancie du sel. 

gemme, VI, 320. 
Harvey et W. WiLET. — Filtrations, III, 

i3',. 
Hastixcs (Chas.-S.). — Spectres du Soleil, 

III, i3j. 
Helmholtz. — Dispersion anomale, IV, 

216. — Expériences électromagnétiques, 

VI, 29. 

Helhuoltz et Zôllner. — Force électro- 
motrice induite, V, 252. 

Herwig (H^). — Dilatation des vapeurs, II, 
339. — Distribution de l'électricité, IV, 
24. — Courants induits, IV, 127. — 
Magnétisme, IV, 286. — Température 
des électrodes, VI, 167. — Mouvement 
du mercure électrisé, VI, 379. — Liqui- 
des électrisés, VII, 56. 

Hesehus (N.). — État sphéroîdal, VI, 188. 

HiMES (C.-P.) — Photographie, IV, 317. 

HiRST (Archer). — Aberration, III, 38o. 

HoLDEM.— Protubérances du Soleil, V, 3S2. 

Holmgre!< (K.-A.). — Électromètre Thom- 
son, IV, 3ij. 

IloLTz (W.). — Aimantation, III, 294. — 
Stratification, VI, 882. 

HoppE (E.). — Résistance des flammes, 

VII, 210. 

H0PKIXS05. — Capacité du verre, VII, i34. 

HoRNER. — Fluorescence, IV, 92. 

HoRxSTEix. — Électricité solaire, II, 190; 
III, 160. — Force magnétique terrestre, 
III, 32. 

HooRVi'EG (J.-J.). — Diathermancie de l'air, 
V, 22, 97. — Spectroscope, V, 104. — 
Pouvoir absorbant de l'air humide, VI, 
i53. 

HocGciiforp. — Polarisation des électrodes, 
VU, 3i'|. 

HiGGiïts (W.). — Spectres de la grande né- 
buleuse d'Orion, 1, 4o3. — Spectres pho- 
tographiques des étoiles, VI, i65. — 
Spectre des nébuleuses. Vil, 200. 

HrRio:( (H.). — Dispersion anomale, VII, 
181. 

Isarn. — Écoulement des liquides, IV, 167. 

Jarloscbkoff. — Lampe électrique, VI, 
1 15. 

Jami!!. — Magnétisme, V, 4*» 73. 

Ja!<!<ettaz (Ed.). — Propagation de la cha- 
leur dans les cristaux, V, i5o. — Élas- 
ticité, V, 347. 
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Jakssb!!. — Photographie solaire, VII, 
190. 

jAfAL. — Astigmatisme, VI, a65. 

JocBBRT (J.). — Diffraction, 111, 367. 

JcNGFLEiscB (E.)* — Pouvoir rotatoire, 111, 
237. 

Kehsicr. — Température do la vallée des 
Alpes, V, 37. 

Kbrr. — Relation entre rélcctricité et la 
lumière, IV, 376. —Biréfringence des 
diélectriques, V, 99. 

KiMBALL. — Trempe de l'acier, VI, 357. 
— Frottement, VU, 3\, 

KnoBLAccB (H.). — Réflexion métallique 
de la chaleur, VI, 333. 

Kœ.fiG (R.). — Flammes manométriques, 
il, 18a. 

KoHLRAUSCH (F.). — Polarisation électro- 
chimique, II, 143. — Équivalent élec- 
trochimique, m, 35i. — Thermo-élec- 
tricité, V, 157.— Indices, Vil, 389. 

KoBLRAcscH et O. Grotrian. — Conductibi- 
lité des chlorures, IV, 345. 

Kraevitsch (C.).— Électro-aimants, V, 356, 
Baromètre, VI, 197; Vil, 334; 35 1. 

KCnHE (W.). — Optographie, VI, 99. 

KÛLP. — Induction, IV, 287. 

Krebs. — LenUlles, IV, 3 16. 

Krcss (H.). — Oculaire, IV, 1 83. — Pro- 
fondeur des images, V, 162. 

KuNDT (A.). — Disi>er8ion anomale, I, 38, 
68. — Dichroisme, IV, 53. — Spectres 
d'absorption, VII, 383. 

KuiiDT et Lehmaxn. — Vibrations longitu- 
dinales, V, 159. 

KuJiDT et Wardobc. — Frottement et con- 
ductibilité des gaz, V, 119. 

Lalleiia!<d (A.)- — Balance électrodynami- 
que, III, 347. — Illumination et fluo- 
rescence, V, 339. 

Lamansky (S.). — Distribution de la cha- 
leur dans le spectre, I, 335. 

La5dolt (H.). — Pouvoir rotatoire spéci- 
flque, VII, 337. 

Lamc (voîi). — Sulfate d'éthylène dianiine, 
II, i/|8. — Mesure des épaisseurs, II, 
191. — Galvanomètre à réflexion, III, 
iSg. — Indice de réfraction de l'air, 
IV, 346. — Polarisation rotatoire du 
quartz, V, 35; VI, 70. — Axes d'élasti- 
cité du gypse, VII, 139, 377. 

La:<clet (S. -P.). — Photosphère solaire, IV, 
133; V, 383. —Taches du Soleil, VI, 
10 1. — Spectroscopie solaire, VU, 06. 

Lartigue. — Électro-aimant Hughes, IV, 
170. 

Lat8Chi:<off. — Arc voltaîque, VU, 353. 



Lacrbïit. — Réfraction conique, III, 23. 

— Saccharimètres, 111, i83. 

Lebourg (E.). — Foyers des miroirs, VI, 
3o5. — Chute des corps, VU, 44- 

Le Co!itb (J.). — Vision binoculaire, V. 
164. 

Lecoq de BoiSBACDRA!!. — Gallium, Y, 37'/, 
349. 

Leunebach. — Pouvoirs émissifs, lil, a6f . 

Lemoinb (E.). — Losange articulé. 11, i3o. 

— Régulateur à gaz. II, 361. 

Lbjiz (R.). — Résistances des dissolu- 
tions haloïdes, VI, 336; VU, 333. — 
Bobines de résistance, VU, 35 1, 

Lermaktoff. — Lumière électrique, V, a58. 

— Image photographique, VI, 376. — 
Construction des balances, VII, 353. 

— Appareil deTœpler, VU, 354. 
Lespiadlt. — Aurore boréale, III, 79. 
Less (E.). — Conductibilité calorifique, 

VU, 3io. 

Lbvistal (A.). — Optique géométrique, I, 
309, 347. — Théorème de Gergonne, 11, 
307. 

LirpicH. — Absorption de la lumière, VI, 
69. — Électrodynamique, VU, io5. 

LipPMAN.f. — Capillarité, I, 396. — Expé- 
riences électrocapillaires, lit, ^i, — 
Capillarité. Formule, IV, 333. — Théo- 
rie capillaire de Gauss, VI, 108. — Ap- 
plication des lois de Coulomb, IV, 353. 

— Radiomctre, V, 330. — Surface d'eau 
éleclrisée, VI, 4i. — Propriétés superfi- 
cielles du mercure, VU, 3i3. 

Lisleferme (de). — Lentilles, UI, 57. — 
Illusion d'optique, VI, 339. 

Li8SAJ0us(J.). — Galvanomètre Bourbouze, 
I, 190. — Flamme sifllante, II, 98. — 
Propagation des ondes, II, 99. — Ré- 
fraction conique, lU, 35. — Phonopto- 
mètre, UI, 360. 

Listing. — Prisme à réflexion totale, 1, 
333. 

LiTTROw ^Artocr vos). — ConductibiUté 
des terres, V, 3i. 

LocusMiDT. — Équilibre thermique, VI, 68. 

LocEYER (J.-NoBMAx). — Phénomènes d'ab- 
sorption, 111, 336, 366. — Densités des 
vapeurs, IV, 38. — Spectroscope et struc- 
ture moléculaire, IV, 90. — Chimie so- 
laire, VU, fiio, 

LOC&YER (S.-N.) et CnAXDLER-ROBERT. — 

Spectroscopie, IV, 344* 

LoMMEL (E.). — Prisme, V, 193. — Fluo- 
rescence, VI, 96 et 126; VU, io3. 

Looxis (Elias). — Déclinaison, III, 101. — 
Météorologie, V, 38i. 
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LoRE!fz (L,). — Valeur du degré, II, 69. — 
RésÎBtances électriques, II, 4''4* 

LoTEKiNG. — Vitesse de l'électricité, VI, 
aôg. 

lx>XERT. — Expérience de Meldc, IV, 355. 

LvBARSca. — Fluorescence, IV, gS. 

LuBiMOFF (N.). — Lunette de Galilée, II, 
4o3. 

LccAs et CAzn. — Chronoscope à étincel- 
les, I, 35 1. 

Lgkdqoist. — Réflexion de la lumière, HT, 
353. — Chaleur dans le spectre, IV, 
377. 

Macaujso-Domiano. — Force électromo- 
trice de polarisation, III, 329. 

Macé (J.). — Polarisation des houppes, 
VI, 16. — Potentiel en électrodyna- 
mique, VII, 4>4* 

Mac Feblahb (Dosiald). — Conductibilité, 
II, 427. 

Macb. — Vibrations, II, 113. — Double 
réfraction, H, 330. — Expériences d'a- 
coustique, II, 3o6. — Tuyaux sonores, II, 
338. — Anneaux de Stefan, III, 193. — 
Hauteurs des sons, III, 391. — Analy- 
seur tournant, V, 71. — Batterie élec- 
trique, VI, 70. — Ondes d'explosion, 
VI, 71; VI, 134 ; VII, i4o. — Conducti- 
bilité du caoutchouc, VI, i.^5. 

Mach et Fischer. — Kéflcxion et réfrac- 
tion du son, II, 3o3 ; III, 198. 

Mach et Mertex. — Double réfraction du 
quartz, V, 33. — Compressibilité du 
quartz, V, 33i. 

Mach et G.-V. Osxobiscbim. — Dispersion 
anomale, V, 34. 

Mallet (J.-W.). — Changement de poids 
d^un m. Vil, 103. 

Mange (He?iry). — Résistance intérieure 
d'une pile, I. 108. 

Mankheih. -^ Vernier, II, 393. — Surface 
de l'onde, V, 137. 

MARATfGOxi (C). — Viscosité, II, 77. 

MARA!fcoifi (C.) et Stefaxelli (P.). — Bul- 
les, III, 70. 

Marchand (E.). — Lumière solaire, II, 
403. 

Maret (E.) — NouTcau chronographe, III, 
137. — Résistance de Tair, III, 204. — 
Ondes liquides, IV, 357. — Loch à ca- 
dran, V, 184. — Dromographe, VI, 367. 

Marianini. — Phénomènes électriques, III, 
317. 

Marié-Davt. — Actinométrie, IV, i. — 
Météorologie appliquée, V, Go. — Dé- 
clinaison, V, 108. — Évaporométre, VI, 

301. 



Marignac (C). — Chaleur spécifique, den- 
sité, dilatation des solutions, I, 35. 

Mascart. — Application du spectroscope 
aux phénomènes d'interférence, I, 17, 
177. — Interférences, II, i53. — Régu- 
lateur des courants, II, 294. — Ther- 
momètre électrique, II, 3i3. — Trempe 
des verres, III, 139. — Appareils d'in- 
terférence, III, 3 10. — Source lumineuse 
en mouvement, IV, 139. — Électro- 
mètres, VI, 169. — Machines magnéto- 
électriques, VI, 3o3, 397. — Supports 
isolants, VII, 317. 

Mascart et Akgot. — Machines magnéto- 
électriques, VII, 79; 363. 

Massieo (F.). ~ Fonctions des fluides et 
théories des vapeurs, VI, 3 16. 

Matern (D*"). — Mesures angulaires, IV, 
343. 

Maxwell (J.-C.). — Double réfraction, IV, 
55. 

Mater (A.-M.). — Expériences d'acousti- 
que, I, 169. — Conductibilité de la cha- 
leur, I, 374. — Galvanomètre-lanterne, 
I, 371. — Phases de vibrations. II, 335. 
— Pyromètre acoustique. II, 337. — Iii- 
tcnsitc du son. II, 228. — Aimantation, 
m, 100. — Projections, III, 100. — 
Étincelle électrique composée, IV, i55. 
Recherches d'acoustique, IV, i84; V, 
i65; VI, 359. — Historique de la théorie 
dos couleurs de Young, V, i65. — Cha- 
leur solaire, V, 383. — Machine parlante, 
VII, ii3. 

Melsens. — Gaz et liquides condensés, III, 
37. — Paratonnerres, VII, 57. 

Metideleeff. — Dilatation du mercure, V, 
359. 

Me?ideleepf et M"* E. Gouteowski. — Dé- 
pression capillaire, VI, 197. 

Mendenhall (T.-C ). — Capillarité, III, 
100. 

Mensbrucgbe (G. VAN der). — Tension su- 
perficielle, I, 331. 

Mercadier (E.). — Acoustique musicale, I, 
109. — Intervalles musicaux, I, 11 3. — 
Électro-diapason, II, 3jo. — Loi du 
mouvement vibratoire des diapasons, 
V, 30 1 . — Composition des mouvements 
vibratoires, V, 309. 

Meter (O.-M.). — Frottement des gaz. II, 
3G8. 

Meter (O.-E.) et Springmubl. — Frotte- 
ment des gaz, III, 395. 

Mielberg (J.). — Déclinaison, VI, 333. 

MiNOT (James-J.). — Étincelle, IV, 355. 

MoNCEL(Tb. du). — Microphone, VH, 319. 
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MoREAC (A.). — VesBÎf! naUtotre, IV, 3o5. 

MoRCT (C.-A.). — Phonautographe , IV, 
3/|9. 

MoBLEY (H.-F.). —Pile à (jaï, VII. 38'). 

MoRiB (W.-R.). — Courants indiiiu, V, 
198. 

MosER (P.). — Spectres, VI, 788. 

Mociso?! (A.). — Dispersion, III, 3Ko. 

MocTiER (J ). — CoefRcient d'élasticité, I, 
323. — Tension superficielle, I, 98; 11, 
27. — Capillarité, I, 291. — Dissolu- 
lion, I, 3o. — Plan d'épreuve, 1, 397. 
— Vapeurs saturées, II, 178. — Instru- 
mer^ts d'optique. II, io5. 

MocTOM (L.}. — Polarisation elliptique, 
IV, 2|0. — Résistance d'une pile, V, 
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— Induction, VI, 
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fleiion métallique, VII, iSy. 
MuLLER. — Propajjation de lu lumière, I, 

i6/|. 
Miller (F.-C.-G.). — Rt*sistanee, IV. 3i5. 

— Baromètre enregistreur, VII, 3K7. 
Naccari (A?idrea). — Couples Grove et 

Bunsen, IV. i58. — Force électromo- 
tricc, IV, i5o. 

Naccari et Bellati. — Force électromo- 
trice, IV, i5g. — Thermo-électricité du 
sodium, VI, 58. — Conductibilité des 
aimants, VII, 170. — Dilatation du 
caoutchouc, VII, 179 

Narr. — Refroidissement et conductibi- 
lité des gaz, I, 2')3. 

Netre!<eup. — Condensateur d'OFpinus, I, 
Cî. — Tourniquet, I, 226. — Effets de 
chacun des fluides. II, 180. — Répul- 
sion d'une llamme, III, 267. — Combus- 
tion des mélanges détonants, IV, i38. 

— Condensateurs, IV, 307. — Micro- 
scope et chambre noire, VI, I2'i. 

Necmann (C). — Nombre des électricités, 
VII, 100. 

Newall (W.) et GoRDO!< (J.-E.). — Varia- 
tions de température sur les barreaux 
aimantés, I, i3J. 

Niaudet. — Action réciproque des cou- 
rants, I, 102. — Tension électrique, I, 
367. — Téléphones, VI, 36i. — Phono- 
graphe, VII, 109. 

NiPHER. — Travail mécanique d'un mus- 
cle, V, i63. 

NoDOT. — Réfraction conique, IV, 16G. — 
Cannelures du spectre, IV, 209. — Mi- 
croscope polarisant, VI, 25o. 

Norton (VV.-A.). — Théories dynamiques 
do la chaleur, III, i3.'|. 

Nyla^d (N.). — Marche des courants gal- 
vaniques d'induction, 1, 139. 



Obermeyer. — Propriétés thermo-électri- 
ques, II, 191. — Coefficient de froUe- 
roent, V, 32. — Frottement iDlénear 
des gaz, VI, 68. 

Osiporr (J.). — Longueur du pendule à 
kharkow, VI, 199. 

OcDEiiA!<s (P.). — Pouvoir rotatoire, II, 

223. 

OvERBECK. — Conductibilité électrique, V, 

23o. 

Paci ( P.). — Ellipsoïde électrisé, VI, 229. 

Pacimotti. — Vaporisation. If, 78. — Bs- 
lance des Ungentes, 11, 428. — Pile de 
Bunsen, III, 229. — Peloton électro- 
magnétique, IV, 169. 

Paqvet. — Densimètre, IV, 260. 

Parish. — Balance hydrostatique, V, 31^3. 

Pbaucelllibr (A.). — Balancier, II, 388. 

Peirce. — Sensation de couleur, Vil, 

Pellat. — Chaleurs spécifiques, VU, 117. 
Pe:<aud (A.). — Aviation, IV, 289. 
Perry. — Magnétisme, II, 4oo- 
Peyritscheffsey. — Aimantation, VI, 323. 

— Lumière électrique, VII, 352. 
Pfahmdler. — Chaleur de dissolution, V, 

353. — Thermomètre, V, 36o. — Regel, 
VI, 68. — Mélanges rt'frigérants, VI, 
i5|. — Chaleur spécifique, VII. 140. 
Pfau?idler et E. Sch^ecg. — Congélation 
des hydrates. — Mélanges réfrigérants, 

V, 33. — Solidification de l'acide sul- 
furique, VI, 6'|. 

PiCKKnnu (E.-C). — Polarisation, IV, 25i. 

— Photomètre pour nébuleuse, VI, 263. 
PicTET (R.).~ Cristallisation de Peau, VI, 

291. — Liquéfaction de l'oxygène et 

de l'hydrogène, VII, 92. 
PiNciiERLi. — Capillarité, IV, 159. 
PiSAii. — Dilatation du soufre, III, 25;. 
Plank. — Conductibilité des mélanges 

gazeux, V, 37. — Couductibilitédesgaz, 

VI. 70. 

Planté. — Machine rhéostatique, VII, 20, 
298. — Gravure sur verre, VII, 273. 

Plesser. — Recherches osmotiques, VII, 
3^6. 

PoGGEXDORFF (J.-C). — Machines de Holti, 
111, 235; V, 68, i3o. 

Poj-PER. — Montgolfières, V, 38. 

Potier (A.). — Propagation de la chaleur 
et distribution de l'électricité, I, i^J, 
217. — Calculs d'optique, I, 377.— 
Variations de certains coefficients, II. 
32S. — Électrodynamique et induction, 
II, 5, 121. — Constantes numériques 
fondamentales d'optique et d'électricité, 



TABLE PAR NOMS D'AUTEURS. 



441 



II, 377. — Entrainement de Téther, III, 

201 ; V, io5. 
PaANGHB (J.)* — Diffusion, Vil, 283. 
Preece ( W.). — Téléphone, VII, 247- 
PuLUJ (G.). — Frottement de l'air, IV, 220. 

— App. pour la mesure de l'équivalent 
mécanique de la chaleur, V, 35. — Dif- 
fusion des vapeurs, VU, 106. 

PuscuL (C.) — Absorption et réfraction de 
la lumière, III, 11^7. — Lumière dans un 
milieu en mouvement, III, 197. — 
Théorie du gaz, IV, 190. — Dilatation 
du caoutchouc, V, 3o. — Maximum de 
densité de l'eau, V, 37. — Théorie mé- 
canique, VI, 68. — Etat interne des va- 
peurs, VII, 106. 

QuiNCKE (G.). — Diffraction, III, 33. — 
Production de courants électriques, IV, 
2^0. 

Rae (J.) — Glace, IV, 281. 

RAMD-CAPRu?t. — Spectre de l'aurore bo- 
réale, IV, 371. 

Rayet. — Spectre de l'aurore boréale, I, 
363. 

Rayleicd (Lord). — Raies du spectre, III, 
3i. — Réseau de diflfraction, III, 32o. 

— Amplitude des vibrations, VI, 377. 
Ratnaud (J.) — Propagation de l'électri- 
cité, I, 3o5. — Courants dérivés. — 
Lois de Kircblioff, II, 8R, 161. — Ré- 
sistances électriques, II, 210, 28S. — 
Corollaires de Bosscha, II. 233. — Gal- 
vanomètres, II, 39^1, /119. 

Reitlinger et Urbanitzky. — Tubes de 
Geissier, VI, 69, i3'| ; VII, 106. 

Resal. — Vapeur d'eau, I, 19J. 

Retïiier. — Lampe électrique, VI, 2/19. 

Retxolds Emersok j. et G. Joutisto^e Sto- 
ket. — Spectre d'absorption, I, 63. — 

Reynolds (O.) — Réfraction du son, V, 

294- 
Ricco. — Poudres électrisées, VI, 193. 

Riecre (E.) — Séparation électrique, VII, 

309. — Radiomètre, VII, 3'i7. 

RiESs(P.) — Durée de la décharge, III, 66. 

— Étincelles, V, 295. — Machine de 
HoIU, VI, 293. 

RiGOi (Aug.) — Électromètre, 11, 118. — 
Électrostatique, II, 4^6. — Principe de 
Volta, III, 19. — Composition des mou- 
vements vibratoires, III, 2'.>8. — Élec- 
troscope à piles sèches, IV, 273. — For- 
ces électromotrices, IV, 3 12, V, i34. — 
Vision stéréoscopîque, V, i35. — Pé- 
nétration des charges électriques, V, 
i35, i83; VI, 227. — Théorie des con- 
densateurs, électrophores, etc., V, 248. 



— Électricité de contact, VI, 228. — In- 
terférences, VII, 24. — Décharges élec- 
triques, VII, 177. 

RiNK (J.). — Vitesse du son, IV, 280. 

RoiTi (A.). — Ascension des liquides, II, 
118. — Courant électrique, III, 228. — 
Solénoldes neutres, IV, 95 ; V, 13^. — 
Expérience, VII, 179. 

RoMiLLT (de). — Appareil magnéto-élec- 
trique, 1, 64. — Entrainement de l'air, 

IV, 267, 334. — Jet d'air dans l'eau, VI, 
83. — Ébullition de l'eau, VI, 85. 

ROiCTGE!* (M.-C). — Décharges dans les 
isolants, VII, 3o2. 

RooD (Ogdes N.). — Décharge, II, 267 

Eclairs, 111, i34. — Spectre secondaire, 
III, 196. — Micromètre oculaire, III, 
195. — Vibrations, IV, 3^9. — Pen- 
dule horizontal, V, 199. — Radiomètre, 
VI, 339.— Propriété de la rétine, VII, 3i. 

Root (E.). — Polarisation diélectrique, 
VI, 38. 

Roi^coE (H.-E.) et Artqir Schuster. — 
Spectres du potassium et du sodium, 
III, 344. 

RosENBERG. — Dilatations, VII, 35o. 

RosENSTiiiEL. — Sensations colorées, VII, 
5. — Noirs du commerce, VII, 55. 

RosiCEi et Mach. — Étincelle, VI, 69. 

RossETTi. — Condensateurs, II, 116. — 
Expérience d'électricité, II, 401 ; III, 
228. — Diélectriques, III, 259. — Cou- 
rants des machines électriques, IV, 63. 

— Comparaison entre les machines 
électriques, V, i33. — Disparition du 
gaz tonnant, VI, 227. — Température 
des flammes, VII, 61. —Température du 
Soleil, Vil, 274. 

RowLA?fD. — Diamagnétisme, V, 197. — 
Plan d'épreuve magnétique, V, 38i. 

RuDORFF (Fr.) — Fusion des graisses, I, 
264. — Congélation des dissolutions, I, 
^97* — Solubilité des mélanges de sels, 
II, 3G6; 111, igo. 

Rl'ulma?!*! et Wiedmamn (G.). — Passage de 
l'électricité à travers les corps, I, 259. 

RUTHERFURD. CollodioU, II, 23o. 

Sabine. — Mesure de temps très-courts, 

V, 257. 

Salet (G.). — Spectres doubles, IV, 223. 

— Spectre de l'azote et des métaux al- 
calins, V, 95. 

Salisbcrt (de). — Raies spectrales, 111,68. 
Saxde Bacedctzem {y au de). — Polaristro- 

bomètre, I, 3^1, 
Sarasin et DE LA Rive. — Décharge dans 

les gaz raréfiés, II, 363; III, 287. 
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SARtAU. — Thermodynamique det systè- 
mes matériels, II, 3i8. 

Saueii(L.) — Rayons ultra-Tiolets, V, 29. 

ScBAACK (h\) — Paratonnerre, V, aSo. 

ScHEai!«G (K.). — Courants par frottement, 
VII, 309. 

Schiller. — Oscillations électriques, IV, 
88. — Propriétés magnétiques des cou- 
rants non fermés, VI, 1O7. 

Schiller et R. Coolby. — Polarisati(»n 
électrique, V, lo'i; V, 2G1. 

SCUTIEEBELI. — ChoC, II, ^9. 

ScBÔ?iEMAii!i (P.). — Coin micrométrique, 
I, 408. 

ScHRÔTER. — Transformation du phos- 
phore, IV, aTi. 

ScHULLER (Aloïs). — Vitesse de rotation, 
11,371. 

Schë?icel. — Vitesse du son, IV, a6. 

ScnrsTER. — Spectre de l'azote, II, 3/|. 

SCBCSTER (Artuur) ot RoscoE (H.-E.). — 
Spectres du potassium et du sodium, 
HI, 34/1. 

ScBWEDOFF. — Diffraction des ravonsélec- 
triques, V, 209. 

Sears (D.). — Magnétisme, IV, 3 18. 

Sedlaczer. — Siphon, III, 3i, 

Seebecr (Ad.). — Tuyaux recourbés, III, 
127. 

Sekclic. — Interférences, IV, 3/|8. 

Sellmeier. — Succession anomale des cou- 
leurs, I, 104. 

Siemens (W.). — Câbles, IV, 34o. — Con- 
ductibilité du sélénium, V, 21; Vil, 206. 
— Vitesse de rélectricité , V, 226. 

SiRKS (J.). — Aurore boréale, 11. 873. 

Siljestrom. — Pressions et densités des 
gaz, IV, 60. 

SiLow (P.). — Constantes diélectriques, 

VI. 99. 

SLOOcmifOFF. — Polarisation des électro- 
des, VII, 3^4. 

Smith (Lawrence). — Pendule compensa- 
teur, VI, iGG. 

Société française de Phtsiqce. — II, 119, 
i5o, 192, 23i, 3ii; 111, 38, loi, iG5, 199, 

23 1. 

SoHNCKE. — Pouvoir rotatoire, VII, 320. 

SoNRER (F.-W.). — Tuyaux sonores, V, 32 1. 

SoRBT. — Cristaux biréfringents, VII, i3o. 

SoRET. — Dispersion anomale, 1, f^^, — 
Spectroscopc, III, 2.53; VT, 161. 

SoRET et E. Sarasin. — Polarisation rota- 
toire, V, 1.57. 

Spice (R.). — Diapasons, VI, qGi et 3Go. 

>RiNGMULii (F.) et Meyer (O.-E.). — Frot- 
tement des gaz, 111, 295. 



Stefaïi. — Conductibilité des gaz, II, 1 

— Diffusion des gai, II, 189. — Vibra- 
tions, 11, 190. — ÉvaporatioD, III, 197. 

— Forces magnétiques, IV, 220-222. — 
Capillarité, IV, 333. — Condactibilitc 
calorifique des gaz, V, 36. 

Stefanelli(P.) et C. Marangoxi. — Bulles. 
III, 70. 

Stépanoff. — Force électromotrice, V, 260. 

Stores. — Foyers, VII, i3o. 

Stoletow (A.). — Fonction magnétisante, 
II, 364. 

Stone ( E.-J.). — Spectre des nébuleuses, 
VII, 199. 

Storet (G.-J.). — Pénétration de la cha- 
leur, VII, 207. 

Stoney (Jobnstone) et J.-Emerson Ritnolds. 

— Spectre de Tacide chlorochromique. 
I, 63. 

Streintz (H.) —Élasticité, III. 3a6; IV, 
231. — Barreaux aimantés, VII, 140. 

ScRic. — Température, 11, 147. — Mano- 
mètre hygromètre, VI, 69. 

ScRDELi. (A.-P.). — Induction, II, 369. 

SziLT (C. ). — Second principe de la 
théorie de la chaleur, I, 339. 

Tannert (P.). — Forces attractives, VI, 
343. 

Tatin. — Rectifications, IV, 3'|0. 

Tbploff. — Étincelles colorées, VI, 198. 

Terqcem (A.). — Électricité à la surface, 
I, 29. — Unités de mesure, I, 49» *'8» 
381, 383. — Action d'un aimant, I, io3. 

— Courbes acoustiques de Lissajous, I, 
355. — Anneaux colorés. II, 409. — Li- 
quéfaction des gaz, IV, 17. — Capacité 
électrique, IV, i43. — Pouvoir conden- 
sant, IV, 358. — Vernis, V, 244- — In- 
terférence des sons, VI, 3 16. — Courbes 
de Lissajous, VI, 332. — Systèmes la- 
minaires, VII, 340. — Tension superfi- 
cielle, VII, 406. 

Terquem et BocssiNESQ. — Théorie des bat^ 
tements, IV, 193. 

Terqcem et Trannin. —Expériences d'op- 
tique, III, 217, 3^4» — Perce-verre, IV, 
130. — Indice de réfraction des li- 
quides, IV, 232. 

Thalèn (Ror.). — Spectres de l'yttrium, 
IV, 33. — Recherche des mines de fer, 
IV, i5r. 

Thayer (A.-S.\ — Condensateurs, IV, 319. 

Tiiollon. — Speclroscope, VII, 141. 

Tuompson (S.-P.). — Etincelles par in- 
fluence, VI, 3G. — Membranes liquides. 
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réseaux, III, i36. — Soret. Spectro- 
scope à oculaire fluorescent, III, a35, VI, 
161. — Mousson. Dispersiomètre , III, 
38o. — Ogden Bood. Micromètre, III, 195. 

— Watts. Micromètre, V, 70. — Zôllner. 
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